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KENTUCKY    -   JANUARY    1951 

O.    K.    Anderson,    Section  Director   -  Louisville 

WEATHER   SUMMARY 

Except  for  a  few  isolated  cold  spells  during  the  month,  average  temperatures  were  generally  warm  for 
jln!ary  and  averaged  above  normal.  Precipitation  was  heavy  and  frequent  and  averaged  much  above  normal. 
Snowstorms  and  rlinstorms  were  responsible  for  a  few  fatalities,  injuries,  and  much  property  damage 
Minor  floods  were  reported  in  the  eastern  section  of  the  State  and  of  greater  magnitude  in  the  western 
part^  Damage  was  considerable  in  the  western  portion.  Farm  activities  were  mostly  at  a  minimum  because 
of  the   generally  moist   condition  of   the   soil. 

Mild  weather  was  the  general  rule  during  the  month  with  only  a  few  periods  of  cold  weather.  Temperatures 
for  the  first  six  days  averaged  above  normal.  This  was  followed  by  a  very  short  period  of  below  normal 
reldines  The  period  from  the  10th  through  the  20th  was  the  warmest  during  the  month  with  daily  plus 
deoar^ur^s  going  as  high  as  25°,  maxima  reaching  the  upper  60's  and  middle  70's  in  this  period.  The 
coldest  portfono'f  the  mfnth  was  the  last  few  days;  daily  mean  temperatures  were  as  much  as  20°  below  the 
dailv  normals  The  highest  temperature  throughout  the  State  occurred  either  on  the  19th  and  20th  and  the 
?^westlI^er'on  the  8th  9th"^  30th.  All  sections  reported  plus  departures  from  the  normal.  The  mean 
temperature  for  the  State  was  37.8°,  which  is  1.8°  above  normal.  The  monthly  mean  tanperatur es  ranged  from 
4!^  ftTillTanLburg  to  32.6°  at 'covington  Weather  Bureau  Airport.^  The  highest  temperature  reported  in 
the  State  was  76°  at  lammoth  Cave  Park  on  the  20th.  The  lowest  was  2°  below  zero  at  Princeton  and  Anchor- 
age  on  the   8th. 

The  average  precipitation  was  7.54  inches  which  is  2.98  inches  above  normal  Precipitation  of  varying  in- 
teLities  occurring  on  22  days,  was  frequent  and  often  moderately  heavy  and  in  some  cases  excessive  The 
latest  amount  fell  at  most  places  on  the  3rd,  4th,  14th,  and  15th.  The  distribution  of  rainfall  was 
eenlrally  of  increasing  amounts  going  from  the  extremities  of  the  State  towards  the  center;  monthly 
f^ounts  ranging  from  over  11  Inches  in  the  central  portions  to  less  than  3  inches  in  the  extreme  eastern 
^ToThe^xtremes  for  the  State  were  11.66  inches  at  Herndon,  Christian  County;  and  2.54  at  Ashcamp. 
Ale  county  The  greatest  24-hour  amount  was  4.51  inches  at  Herndon  on  the  14th.  The  average  monthly 
snowfall  was  5  4  inches  which  is  1.5  inches  above  normal.  The  greatest  monthly  amount  was  12.8  inches 
St  Covinglon  Weather  Bu;elu  Airport.  The  greatest  depth  on  the  ground  was  7  inches  at  Uniontown  Dam  49 
on  the   7th. 

The  weather  was  not  favorable  for  farm  activities.  The  almost  daily  precipitation  kept  the  ground  soft 
Ind  wit  and  prevented  most  outdoor  activities.  Tobacco  stripping  was  very  active  at  the  beginning  of  the 
^nth  and  by  the  end  of  the  month  it  was  mostly  completed  with  most  ^f^he  crop  sold.  Grains  and  hay 
were  plentiful  with  stock  feeding  heavy.  Winter  grains  were  in  poor  condition  due  to  freeze  ana  water 
^i^ge  but  were  showing  slight  improvement  in  the  latter  part  of  the  month.  Farm  maintenance  and  ferti- 
lizing  was    increasing  with   the   ending  of   the   period. 

to  this  storm. 

Floods  of  unusual  magnitude  occurred  January  14-16  on  several  streams  in  western  Kentucky  causing  con- 
siderable damage  elpecially  at  Hopkinsville  where  the  flood  in  Little  River  nearly  equalled  that  of 
January  1937  Ihis  storm  also  caused  flooding  over  the  Green  River  basin  with  no  serious  damage  result- 
ing The  lower  reach  of  the  Green  River  was  in  flood  during  the  entire  month  except  for  the  first  six 
davs  In -the  eastern  part  of  the  State,  flood  stage  was  exceeded  by  a  small  margin  at  ^^almouth  on  tne 
Scking  and  at  lings  M^lls  and  Milford  ok  the  Little  Miami.   Little  damage  resulted  from  this  flooding. 


ACEKOWLEDGUEMTS 


In  addition  to  the  cll«atologlcal  data  frOB  some  6,000  Weather  Bureau  and  coope- 
rative weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from  Hydrocllma 
ttcNet^rk  Stations  .hich  were  formerly  reproduced  In  the  Hydrologlc  Bulletin 
Series    The  HydrocllMtlc  Network  Is  a  nationwide  net  of  rain  gages-mostly  of 
?he  ?lcordl^  type  ibfch  produce  continuous  records  of  precipitation.   It  was 
es?ab!lshed  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department  of  the 
A^yrto  suppJei^ni  existing  precipitation  stations  in  J''*"  »"  P'-"^^^,"?"^?! 
orralnfall  intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood  control  and 
?elateS  works  by  the  Corps  of  Engineers.   This  Network,  no.  numbering  about 
I  000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has  been  maintained  by  the 
5;a?herB"eau'ihrough 'working  funds  transferred  »--">-  t^t^'oor^rye^b:- 
bv  the  Corps  of  Engineers.   These  transfers  averaged  about  $250  000  per  year  De 
?weenl94S  and  1945,  and  nearly  $375,000  since  that  date.   For  the  years  19^0-42, 
the  Dcnartment  of  Agriculture  transferred  about  $100,000  per  year  to  provide 
iata^equlreS  in  itlwork,  and  since  1947  the  Bureau  of  Reclamation  has  trans- 
JerreSaSout  $2?,000  per  year  to  meet  the  increasing  needs  of  their  program  In 
the  Western  States. 


Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  HydrocllMtic 
Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologlc  bulletins)  which 
were  issued  monthly  lor  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United 
States,  but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  Internal  "qulre- 
ments  if  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  <^l{°l 
public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating 
agencies  and  to  certain  public  repositories.   A  list  of  locations  where  ref- 
erence copies  of  the  Hydrologlc  Bulletin  Series  are  available  *or  inspection 
may  be  obtained  upon  application  to  Chief,  U.  S.  Weather  Bureau,  Washington 
25,  D.  C. 

Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available 
through  the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and 
individuals  as  listed  in  the  Station  Index. 
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SUPPLEMENTAL   DATA 
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COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 
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1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

1949 
1950 
1951 

Period 

40.4 
21.1 
36.7 
32.7 
37.9 

37.7 
31.8 
36.9 
40.3 
26.8 

43.0 
45.4 

74 
61 
66 
70 
82 

75 
60 

11 

-20 

0 

-23 

-  1 

0 

-  3 

-  1 
3 

-21 

4 
12 

-  2 

5.56 
1.67 
2.53 
2.93 
1.54 

1.60 
4.05 
4.02 
6.04 
3.18 

6.86 
12.82 
7.54 

4.56 

2.1 
8.6 
0.2 
4.7 
6.8 

1.5 
4.9 
1.7 
2.2 
12.3 

2.2 

0.1 
5.4 

3.9 

11 

10 
9 
8 
7 

6 
12 

76 
74 
72 

80 
80 
76 

11 
13 
11 

16 

37.8 
36.0 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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KIXTnCKT 
JAKDiRT  1951 


WESTERK  DIVISIOH 

BEAVEB  DAM 
FORDS  FERRY  DAM  5 
GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  4  SW 
HOPKINSVILLE  2  E 

LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAYFIELD  2  S 
MURRAY 
OWENS BORO 

PADUCAH  CAA 
PADUCAB 
PRINCETON 
RUSSELLVILLE 

DIVISION 

CENTRAL  DIVISION 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

BURGIN  DIX  DAM 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  W  B  AIRPORT 
DANVILLE 
FRANKFORT  LOCK  4 
GREENS BURG 

IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 
LOUISVILLE  WB  CITY 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE  2  W 

SHEPHERDSVILLE 

SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
WILLIAMSTOWN 
WOLF  CREEK  DAM 

DIVISION 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

CORBIN  CAA 
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GRAYSON 

HEIDEliBERG  LOCK  14 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

MANCHESTER 

MAYSVILLE  DAM  33 
MIDDLESBORO 

MILLERSBURG  MILTRY  INST 
MOUNT  STERLING 
PIKEVILLE 

RICHMOND  TEACHERS  COL 

VANCEBURG 

WEST   LIBERTY   WATER   WKS 

WILLIAMSBURG 
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Temperature 
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833 
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831 
845 
813 
777 
881 
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803 
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834 
926 
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881 

819 
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897 
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826 
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797 


739 
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Precipitation 
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8.69 
6.57 
9.36 
7.25 
10.45 

9.32 

7.67 

E8.28 

10.69 

7.26 

7.58 

6.82 

10.21 

8.69 

8.49 


7.55 
8.68 
9.82 
7,50 
7.84 

5.68 
6.65 
7.62 
E7.55 
8.67 

7.79 
7.82 
11.15 
7,83 
7.94 

10.69 
E9.17 
E8.81 
7.95 
E7.13 

E7.70 
9.76 

E6.81 
6.80 

8.12 


6.22 
5.16 
5.76 
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7.21 

6.90 
6.32 
5.33 
4.33 
5.89 
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5.78 
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4.30 


6.25 
7.54 
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2.01 
4.85 
3.31 
6.25 

4.64 


5.68 
3.83 


4.83 
3.49 


3.11 
3.43 
3.74 

3.57 
2.93 
6.97 
3.83 
3.94 
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2.52 
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4.64 
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4.30 
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Snow,  Sleet.  Hail 


No.  of  days 


2.45 
1.88 
2.61 
2.56 
2.43 
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1.85 
2.01 
2.12 
1.95 
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2.21 
2.10 
1.69 
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1.34 
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1.15 
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2.36 
.76 
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7.4 
4.5 
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12.8 
4,2 
4.5 
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6.0 
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2.9 
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5.5 
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3.5 
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7+ 

7 

7+ 
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10 
13 
10 
9 
13 


11 
12 


15 
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11 
15 
14 
14 
13 

15 
13 
16 
15 
14 

16 
13 
16 
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18 
17 
16 
10 
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16 

7+ 


7+ 
7+ 

31 

31 


7+ 
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15 
14 
14 
15 
16 

14 
13 
14 
10 
11 

14 
15 

14 

13 


12 
13 


See  reference  notes  following  Station  Index, 
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DAILY  PRECIPITATION 
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.40 

.57 

.05 

.15 

.15 

T 

.32 

.83 

.05 

.90 

7    95 

ADOLPBOS    1    N                            R 

.43 

2.4: 

.21 

.21 

.651      .03 

.5! 

.58 

.04 

.05 

.18 

.20 

.52 

.31 

.07 

3.38 

9.84 

ALLEN 

.o: 

.41 

.28 

.15 

.2C 

.22 

.82 

.06 

.12 

.22 

.02 

.06 

.65 

.18 

.40 

3.81 

ANCHORAGE 

.6( 

1.74 

.0! 

T 

.52 

.24 

.12 

.30 

2.38 

.38 

.37 

T 

.02 

.01 

.82 

7,55 

ASBCAllP 

.31 

.16 

.20 

.48 

.50 

T 

.16 

T 

.21 

T 

.52 

2.54 

ASHLAND   DAU  29 

.44 

1.2! 

.11 

.16 

.37 

.01 

.47 

1.65 

.08 

.05 

T 

.28 

T 

.26 

.95 

.07 

,10 

6.22 

BABBOURVILLB 

.01 

.S( 

.20 

.20 

.5C 

.30 

.35 

.15 

.10 

.23 

T 

T 

.50 

.70 

.08 

1    04 

5.16 

BARBOURVILLE                            R 

.02 

.8C 

.22 

.IC 

.12 

.•e 

.52 

.19 

.04 

.OS 

.23 

.01 

.08 

.49 

.57 

.09 

2.15 

6.32 

BARDSTOWK    S    J    PREP   SCH 

1.71 

.at 

.22 

T 

.10 

.21 

.3S 

2.31 

.56 

.14 

.37 

.13 

T 

.59 

T 

.34 

77 

8,68 

BAXTER   HARLAN   WTR  WKS      R 

.63 

.01 

.23 

.04 

.13 

.61 

.78 

.33 

.06 

.04 

.07 

.23 

.02 

.15 

.23 

.50 

.12 

1,27 

5.51 

BEAVER    DAM 

.44 

2.11 

.13 

.34 

.02 

.65 

2.89 

.33 

.58 

05 

,12 

,97 

8,69 

BENHAH 

T 

.56 

.02 

.36 

.22 

,27 

1.14 

.18 

.18 

.25 

T 

.01 

06 

,91 

.26 

1,34 

5.76 

BENTON                                           R 

.74 

1.41 

.29 

.03 

.91 

.02 

1.20 

3.62 

.02 

• 

.52 

.05 

,74 

9.55 

BEREA    COLLEGE 

T 

.86 

.95 

.34 

.10 

.32 

.38 

1.35 

.15 

T 

T 

.24 

.22 

.IS 

T 

.55 

.67 

.10 

2.05 

8.43 

BEREA    COLLEGE                            R 

.15 

1.6C 

• 

.28 

.30 

.13 

.38 

1.09 

.13 

.20 

.36 

.13 

.72 

.26 

.10 

2,26 

8.29 

3EREA    WATER   WORKS 

.51 

1.24 

.68 

.05 

.38 

1.07 

1.02 

.16 

.25 

.37 

.07 

.23 

.93 

.33 

.63 

7.92 

BOSTON    2    S» 

.02 

1.06 

1.08 

T 

.04 

T 

T 

.30 

1.52 

.30 

.11 

.39 

T 

.37 

.38 

E.IO 

E.20 

iS.88 

BOWLING   GREEN 

T 

2.05 

1.27 

.42 

T 

.35 

.23 

1.45 

1.14 

.08 

T 

.17 

.47 

.86 

.10 

,20 

8,79 

BOWLING   GREEN    SUBSTA 

2.22 

1.2S 

.30 

.29 

.10 

1.48 

1.34 

.06 

.06 

.02 

.72 

.06 

,50 

8,44 

BOWLING    GREEN    »B    AP 

T 

1.27 

1.46 

.21 

.10 

.49 

T 

1.04 

1.82 

,05 

T 

.05 

.12 

T 

.17 

.76 

.39 

.08 

1,81 

9  82 

BOWLING   GREEN   WB   AP          R 

1.20 

1.49 

.18 

.15 

.47 

.04 

.94 

1,68 

OS 

.04 

.12 

.13 

.73 

.22 

.10 

1.78 

9.35 

BRENT    DAM   36 

.82 

1.24 

.23 

.03 

.28 

,85 

,95 

.08 

T 

.05 

T 

.60 

T 

T 

.70 

.29 

.03 

.09 

6.24 

BROWNSVILLE    LOCK   6 

2.04 

1.22 

.07 

.39 

.34 

1.68 

1.20 

.01 

.27 

.30 

.48 

.06 

.52 

8,58 

BURGIN    DIX    DAM 

1.23 

2.17 

.43 

.22 

.10 

.93 

.12 

.65 

.45 

.72 

T 

,48 

7.50 

BURNS  IDE 

.12 

.53 

.52 

T 

.32 

.80 

1.50 

.16 

.06 

T 

.15 

.17 

.15 

1.53 

.07 

.62 

6.70 

CAMPBELLSVILLE 

.06 

2.00 

.57 

.20 

.28 

.20 

.41 

1.22 

.15 

T 

.22 

.16 

T 

.54 

.62 

1,21 

7.84 

CARROLLTON    LOCK   X 

.75 

.73 

.15 

.42 

1.75 

.55 

.05 

.SO 

.55 

.10 

.13 

5.68 

CARROLLTON    LOCK   1                R 

.47 

1.03 

.11 

.17 

.41 

.05 

.02 

2.25 

,13 

.03 

.48 

.03 

.67 

.05 

.70 

6.60 

CENTRAL  CITY                            R 

.54 

1.91 

. 

.08 

.50 

.03 

.77 

3.02 

.07 

.10 

, 

.44 

» 

^ 

, 

^ 

CLINTON                                        B 

1.49 

.99 

.46 

.04 

1.20 

1.47 

2.78 

.08 

.22 

.23 

.05 

.70 

9.71 

COLLEGE    HILL   LOCK   11 

.97 

1.26 

.28 

.20 

* 

1.85 

.32 

.42 

1.11 

.13 

,43 

6.97 

COLUMBIA    L»   COLLEGE 

.40 

.60 

1.40 

.30 

T 

.42 

1.30 

.70 

.12 

.70 

.30 

1.30 

,70 

8,24 

CONSTANTINE                              R 

* 

• 

• 

3.09 

• 

.30 

.63 

2.40 

.10 

.26 

.15 

.47 

.01 

.08 

.92 

8.41 

CORBIN   CAA 

.02 

.95 

.05 

.27 

T 

.08 

.14 

.62 

.89 

.25 

T 

.08 

23 

T 

T 

T 

.17 

.53 

.78 

.02 

2.13 

7.21 

COVINGTON   W    B   AIRPORT 

.58 

1.46 

.16 

.23 

.31 

.07 

.02 

1.68 

.08 

T 

T 

T 

.47 

T 

.01 

T 

T 

.88 

.03 

.10 

.57 

6.65 

C7STBIANA 

1.33 

1.72 

.24 

.26 

1.36 

1.34 

.09 

.13 

.72 

T 

.32 

.73 

,11 

.03 

8.3B 

DANVILLE 

1.13 

1.42 

T 

.36 

T 

.25 

1,13 

.67 

.17 

.09 

.50 

T 

.01 

.35 

.82 

.11 

.61 

7.62 

DAVELLA                                             R 

.10 

.36 

.28 

.10 

.05 

.55 

,27 

.05 

.25 

.25 

.47 

.15 

.98 

3.86 

DELPHIA    1    B 

.53 

.27 

.02 

.25 

.36 

1.14 

.10 

.22 

.02 

.22 

.64 

.22 

.67 

4.66 

DEMA 

• 

.72 

.43 

.12 

.20 

.32' 

.76 

,22 

.11 

.25 

.15 

.81 

.62 

1,55 

6,26 

DUNDEE    BARRETTS   FRO  BR 

1.70 

1.20 

.16 

.05 

.30 

.20!  2.20 

1.20 

.10 

.20 

T 

.58 

16 

,10l      .28 

8,43 

DUUDEE   BARRETTS   FRD  BR  S 

.89 

2.00 

.10 

.07 

.36 

.02 

3.28 

.10 

.20 

.24 

.45 

.05 

.08!  1.12 

8.96 

DUNMOH 

2.01 

1.42 

.28 

.08 

.45 

.52 

2.75 

1.90 

.11 

.54 

.41 

T 

.10 

10.57 

DDNNVILLE 

1.00 

1.00 

.10 

.50 

1.50 

.70 

.25 

EDMONTON 

.76 

1.84 

.25 

.70 

1.02 

.78 

.15 

.30 

.23 

.76 

.10 

.82 

7.71 

EDMONTON                                      R 

.35 

2.30 

.03 

.09 

.14 

.66 

.02 

.88 

.90 

,17 

.18 

.35 

.23 

.62 

.31 

.11 

2.93 

10.27 

ELIZABETBTOWN 

1.20 

1.23 

.10 

E.25 

T 

.45 

1,65 

1.50 

.10 

.45 

.S4 

.44 

E.IO 

1.00 

.15 

E9.16 

FALMOBTB 

1.21 

1.10 

.28 

.01 

.22 

1.38 

1.26 

.09 

T 

.11 

T 

.46 

T 

.35 

.46 

.02 

.24 

7.19 

FARMERS 

.83 

1.15 

.30 

.03 

.38 

.84 

1.14 

.08 

.13 

.45 

T 

T 

.39 

.73 

.10 

.35 

6.90 

FLEMINGSBURG 

1.06 

1.46 

.25 

.04 

.30 

1.37 

1.25 

.07 

.03 

T 

.57 

T 

T 

.37 

.23 

.05 

.75 

7.80 

FLEMINOSBURG   POST  OFF     R 

.48 

1.25 

.30 

.22 

.12 

.03 

2.54 

.19 

.02 

.12 

.48 

FORD    LOCK    1 

1.28 

1.52 

.26 

.01 

.28 

.83 

.88 

.08 

.09 

.43 

T 

T 

.27 

.87 

.07 

.29 

7.16 

FORDS    FERRY    DAM    50 

1.21 

.10 

.22 

.01 

.62 

.33 

2.75 

.93 

.04 

.01 

T 

.27 

,02 

T 

.06 

6.57 

FORDS    FERRY    DAM    50             R 

.74 

.59 

.19 

.02 

.65 

1.30 

2.71 

.08 

.15 

.17 

.10 

.38 

7.08 

FRANKFORT   LOCK  4 

1.31 

1.19 

E.23 

E.03 

.26 

1.33 

1.43 

.07 

T 

.07 

.58 

T 

.32 

.54 

E.iO 

E.09 

E7.55 

FRANKLIN    WATER   WORKS 

T 

.93 

1.19 

T 

T 

.86 

.35 

.41 

.74 

T 

.20 

.25 

.97 

T 

.88 

6.68 

FRANKLIN   WATER   WORKS        R 

.59 

1.50 

.54 

.03 

.79 

.88 

.07 

.10 

.18 

.17 

.62 

.16 

,09 

2.13 

7.85 

FRENCHBURG 

.75 

1.18 

* 

* 

• 

.18 

2.00 

.18 

.81 

.50 

,80 

jEORGETOWN   WATER    WORKS 

1.01 

.07 

.36 

1.44 

1.33 

.10 

.06 

.67 

T 

.55 

.50 

.50 

50 

7.09 

JEST    LOCK   3 

1.27 

1.15 

.24 

.23 

1.63 

1.12 

.07 

.03 

.43 

T 

T 

.28 

.36 

.03'      ,12 

6.96 

}EST    LOCK   3                               R 

.78 

1.48 

.05 

.23 

.16 

.07 

.03 

2.54 

.18 

.06 

.40 

.04 

.57 

.02 

.15       .88 

7.64 

GLASGOW 

.01 

1.22 

2.08 

.31 

.68 

.35 

.94 

.73 

.10 

.20 

.28 

.28 

.90 

.25        9.1 

9.28 

jRANT    DAM  38 

.81 

1.01 

.40 

T 

T 

T 

1.15 

.73 

T 

T 

.02 

.42 

.50 

.53 

T 

.17 

5.74 

}RAYSON 

T 

.62 

1.22 

.35 

T 

.38 

T 

.67 

1,29 

,04 

.09 

.30 

T 

T 

.28 

.67 

.10 

.31 

6.32 

jREENSBURG 

1.65 

2.  OS 

.20 

.60 

1.10 

.75 

.10 

.02 

.65 

.40 

.65 

.10 

.40 

8.67 

jREENUP    DAM  3 

.33 

1.12 

.02 

.14 

.19 

.03 

.13 

.02 

.60 

1.60 

.06 

.10 

.01 

.28 

T 

T 

.17 

.75 

.08;      .09 

.S.77 

jREENVILLE   2   W 

.41 

2.20 

.23 

.49 

.05 

.84 

3.00 

.25 

.08 

T 

.65 

26'       901     9  36 

ULEYS   MILL                              & 

.70 

1.97 

.13 

.04 

.84 

.01 

4.53 

.07 

.09 

.15 

.39 

.03 

.061  1.40| 10^41 

lARLAN 

URTFORD   6    N 

lAZARD 

lAZARD  WATER   WORKS             R 

lEIDELBERG   LOCK    14 

1.80 

1.00 
.59 

.03 

.03 
.60 
.93 

.21 

.27 
.37 

.11 
.03 

:o3 

- 

.31 

.19 
.15 

- 

2"37 

- 

1.02 

.59 
.79 

.06 

.84 
.78 

.12 
.16 

- 

- 

- 

T 

.08 
.13 

- 

- 

T 

.26 
.28 

- 

T 

T 

.27 
.50 
.19 
.04 
.08 

.57 

.65 
.58 
.98 

.15 
.18 
.11 
.29 
.16 

.90 

E.60 

2.08 

.28 

.46 

E8.08 

4.25 
5.33 

lEIDELBERG   LOCK    14             R 
lENDERSON   4    SW 

.01 
.20 

.96 
1.12 

.01 

.20 

.41 
.36 

.09 
.25 

.07 

.49 
.42 

1.01 
3.41 

.24 

.28 

.14 

.27 
.07 

T 

.05 

T 

.52 
.48 

.53 

T 

.16 

T 

2.35 
.44 

7,31 
7.25 

lERNDON                                        R 
nCKMAN 

.84 
1.00 

2.25 
1.70 

.11 

.03 
1.50 

.67 
1.00 

.93 
.94 

4.51 

3.70 

.06 

.19 

.41 

.09 

.04 

1.53 

11.66 

ilCKSVILLE 

2.30 

.14 

.26 

.63 

.37 

.95 

2.78 

1.29 

.31 

.22 

,19 

9,44 

ilGH    BRIDGE    LOCK    7 
INDMAN    SETTLEMENT    SCH 
ODGENVILLE    NAT   PARK        R 
OPKINSVILLE   2    E 
YDEN 

.82 

1.18 

1.B6 
2.30 

2.03 
,59 

.62 

.02 

.27 
.41 
.18 
.18 

.01 

r 

.35 

.21 
.24 
.02 
.70 

.58 

.86 

.40 

2.83 

.65 

1.08 
.75 
.19 

4.47 

.09 
.12 

.28 

.02 
.25 

.70 

.37 

.49 
.28 

T 
T 

.12 

.29 
T 

.63 
.45 

.80 
T 

.10 
.20 

.05 
T 

,06 
,10 

.24 

.59 

1.86 

.50 

7.62 
4    33 
9.99 
10.45 

.60 

T 

.62 

.11 

T 

1.59 

.19 

.20 

.22 

T 

4.86 

8.39 

RVINGTON 

ENKINS 

ENKINS                                         R 

EREMIAB 

3EENE    2    N 

.59 
.27 

1.79 
1.40 

.04 
.38 

.54 
2.02 

.01 

.45 
.30 

.24 
.20 

T 
.01 

.20 
.02 

.05 
.22 
.20 
.20 
.42 

.15 

.24 

.37 
.28 

2.45 
.50 
.46 
.24 

1.26 

.25 
.75 
.26 

.69 
1.15 

T 

.02 
.14 
.07 

T 
.08 

.30 

.20 

.08 

.03 

T 

.02 

.19 

.33 
.42 

T 

T 

• 

.52 

.12 

.18 

1.02 

.04 

.54 
.54 
.53 

.12 

1.09 

.09 

T 
T 

.85 
.53 
.45 

7.79 
3.39 

3.38 
9. 55 

XNTUCKY    DAM 

SNTUCKY    DAM                               R 
ANCASTER    ICE   PLANT 
^URA 
LITCHFIELD 

1.90 

2.31 

.61 

1.10 

.19 
1.55 

.47 

.41 
.10 
.20 

.14 

.77 

.59 
.50 

.51 
1.31 

2.75 
3.01 
1.17 

1.20 
,05 
.85 

.04 
.07 

.20 

.55 

.26 

.51 
.34 
.46 

.07 
.03 
.82 

.10 
.09 
.20 

.10 
.72 
.50 

8.92 
9.66 
8.17 

1.05 

.48 
1.20 

.19 
.13 

.09 

.09 
.35 

.10 

T 
1.88 

.21 
1.53 

.75 
.11 

.25 

T 

T 

.37 
.31 

T 
T 

.10 
.15 

.51 
.24 

.21 

.09 

29 
.38 

3.54 
7.82 

EXINGTON    WB   AIRPORT        R 

IBERTY 

IBERTY                                             R 

ITTLE    HICKMAN    LOCK   8 

ITTLE    HICKMAN   LOCK   8      H 

.97 
.42 
.41 

2.60 
1.01 
2.25 
1.27 
2.09 

1.70 
1.40 

.01 
.05 
.01 

.24 

.41 
.30 
.26 
.30 

T 

.27 
.52 

.19 

.04 
.64 
.12 
.25 
.09 

.15 
.79 
.36 

2.61 
1.22 
.90 
1.05 
1.28 

.15 
.61 
.35 
.80 
.17 

.20 

.14 

T 

T 

.05 
.29 
.10 

T 
.25 

.10 

.68 
.55 
.47 

.55 

.50 

.03 

T 

T 

T 

.07 
.10 
.10 

.94 
.11 
.89 
.19 
.67 

.13 
1.17 
.27 
.94 
.29 

.11 
.11 
.19 
.15 
.07 

2.13 
.67 

2.47 
.53 

2.04 

11.15 
8.65 

1    .46 
7.58 
8.67 

^KPORT    LOCK   2 
-OGLICK    IS                               R 
X)NDON    3    SW                                  R 
JOVlSfii    LOCK   3                          R 

.07 

.67 
2.08 
1.08 

.84 

.01 

.15 
.37 
.30 

.02 

.12 
.23 

.03 
.12 
.10 

.20 
.53 

1.32 

1.54 

.85 

.87 
.14 

12 

.15 

.09 

.36 
.24 

.50 

T 

T 

.10 
.11 

.34 
.54 
.43 

.38 

.50 
.66 

.15 
.09 

18 

1.98 
2.31 

5,66 
7.14 

X)UISVILLE    BOWMAN    FLD      R 

.57 

1.45 

.04 

.10 

.08 

.26 

.04 

.41 

2.44 

.09 

.35 

.11 

.39 

.08 

.75 

7.16 

XJUISVILLE    STAN   W    B   AP  R 
X)UISVILLE    UPPER   GAGE 
X)UISVILLE    WB  CITY             R 
X)VELACEVILLE 
UCAS                                             R 

.56 

.57 
48 
.37 

1.53 
1.20 
1.76 
1.40 
2.35 

T 
1.25 

.03 

1 

.29 

.24 
.54 
.13 

.12 
.48 
.12 

.32 

.01 

.26 

.35 
.91 

.01 
.39 

.39 

.47 

.40 
.71 
.68 

2,56 
1    80 
2.43 
3.55 
.98 

.05 
1,05 
.06 
.20 
,13 

.08 

.17 

.38 
.37 
.20 

.50 

T 
T 
T 

T 

.13 

.11 
.19 

.48 
.33 
,49 
.31 
.57 

.01 
.22 
.02 
.08 
,32 

.13 

T 
.14 

.14 

.85 

.25 

.88 

1.14 

3.38 

7.83 
7.56 
7.94 
9.32 
10.35 

ADISONVILLE    1    SE 
ADISONVILLE    1    SE                R 
AMMOTE    CAVE    PARK 
lANCEESTER 
lAYFIELD   SUBSTA 

.55 
.41 

1.64 
1.36 
2.68 
.40 
2.00 

.35 

.31 
.95 
.16 

.14 

.17 
.04 
.27 

.33 

.35 

.12 
.28 
.45 

.52 

.17 

.01 
.25 
.51 

.46 
.96 
.75 

.72 

2.45 
3.13 
2.30 
.52 
2.83 
j 

1,30 
.05 
.30 
,94 

1.22 

.07 

.01 
.10 

T 

T 

.25 

.07 
.21 

T 

T 

.29 

.61 
.44 
.62 
.23 
.47 

.14 

,45 

1.02 

.20 

,07 
.13 
.10 
T 

.12 
.71 
1.71 
.92 
.20 

7.67 
8,08 
10,69 
5.89 
9.16 

S««  rsferenc*  n 


•  following  Station  IdcIsk. 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


MAYFIELD  2  S 
UAYSVILLE  DAM  33 
MAYSVILLE  DAM  33        R 
MC  KINNEYSBURG  B 

UIDDLESBORO 

MIDDLESBORO  RR  STA      R 

MIDWAY 

MILLERSBDRG  R 

MILLERSBURG  MILTRY  INST 

MILLERSTOWN 

MONT  I CELLO 

MOREBEAD  STATE  COLLEGE  R 

MOUNT  STERLING 

MUNFORDVILLE 

MDNFORDVILLE  R 

MURRAY 

OLIVE  SILL  1  NW 

OLNEY 

ONEONTA  DAM  35 

OWEHSBORO 

OWENSBORO    DAM    46 

OWENSBORO    DAM    46  R 

PADUCAH    CAA 

PADUCAH 

PADDCAB   SCS   NURSERY  R 

PAINTSVILLE 

PIKEV ILLE 

PIKEVILLE  R 

PI NEVILLE 

PRINCETON 

RAVENNA    LOCK    12 

RICHMOND  TEACttERS    COL 

RUMSEY    LOCK    2 

RUMSEY    LOCK    2  R 

RUSSELLVILLE 

RUSSELLVILLE    SUBSTA 
SADIEVILLE    WATER   WORKS   R 
ST    JOHN    BETHLEHEM    ACAD 
ST    MARY 
SALVISA    LOCK    6 

SALYERSVILLE  B 

SCOTTSVILLE 
SEBREE    WATER    WORKS 
SHELBYVILLE    2    W 
SHEPHERDSVILLE 

SMITHFIELD   4    S  R 

SOMERSET    HIWAY    DEPT  R 

SOMERSET   1   N 

SPRINGFIELD 

STEARNS  B 

SUMMER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SUBSTA 
TATHAM  SPRINGS  R 

TAYLORSVILLE 
TOMPKINSVILLE  R 

TOMPKINSVILLE  TEL  OFF 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
DNIONTOWN  DAM  49 
UNIONTOWN  DAM  49        B 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

VANCBBURG 

VANCEBURG  DAM  32 

WAYNESBORO  6  E 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WE ST PORT 
WILLIAMSBURG 
WILLIAMSTOWN 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 

WOLF  CREEK  DAM  I 

WOODBURY  LOCK  4 
WOODBURY  LOCK  4  1 


Day  of  month 


.43  1.83 

.95 
.58|  2.47 


1.65 
2.83 
1.60 

1.77 

.55 
1.96 
2.03 
2.11 
2.00 


2.37 


1.20 
1.00 


1.05 
1.54 
1.39 
2.45 

2.90 
1.94 
1.76 
2.14 
1.55 

.47 


.02 
2.25 
1.24 


1.40 
.63 

1.26 

1.40 

1.32 

1.73 

.06 

.59 


2.05 
.77 
1.85 
1.28 
1.90 

.38 
2.00 
1.76 
1.09 


1.37 

.50 

1.42 


.25| 


a      12      13      14      IS 


2.34 
2.69 

2.74 
2.52 


16 


1.85  1.55 
.17 
1.44  1.58 


2.95 
2.12 
1.9S 


2.44 

1.67 

.72 

1.27 
.75  2.04 

1.22 
.17  1.90 
,73  2.06 


20     21     22      23    24     25     26      27     28      29     30 


.09 

T 

.15 

T 

.22 

T 

.12 

.20 

.49 

.48 

.05 

.10 

.40 

T 

.73 

.14 

T 

T 

.56 

.43 

T 

1.31      5.78 


6 

49 

8 

14 

9 

64 

8 

54 

8 

66 

8 

76 

i8 

72 

9 

49 

11 

12 

6.92 
7.81 
7.58 
6  82 
8.57 

4.82 


1.031     4.00 


99 

10 

21 

48 

5 

69 

83 

7 

94 

12 

7 

52 

67 

7 

94 

17 

8 

69 

E9.17 
9.84 
9.20 


E8.S1 
7.17 
7.95 

17.13 

8.15 

2.47  8.98 
E  .191K7.70 

9.20 

2.48  7.55 


2.21 


9.76 
10.01 
9.36 
7.76 
9.90 

5.28 
9.09 
8.95 
5.59 
5.77 

7.91 

6.79 
6.60 
5.56 

6.60 

4.30 

E6.81 

6.61 


.09  2.46 

9.07 
.03   1.52   10.18 


J L 
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LY 

PF 
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KENTUCKY 

Table  4 

L4XX  A^h^jL 

'I 

JANUARY  1951 

A.  M.  Hour  ending 

P. 

A.  Hour  ending 

Station 

a 

1 

2 

3 

• 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

-l^t- 

Be    KINNEYSBURG 

// 

»OLF   CREEK    DAM 

■ 

" 

" 

" 

' 

■ 

—2 

d- 

~ 

~ 

" 

" 

" 

~ 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

ADDISON  DAM  45 

// 

.01 

.08 

.10 

.01 

.08 

.05 

.01 

.06 

.02 

.07 

.11 

.02 

.62 

ADOLPHUS    1    N 

// 

.08 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.07 

.  07 

.11 

.03 

.43 

BARBOURVILLE 

.01 

.01 

.02 

BENTON 

.01 

.or 

05 

.06 

.OS 

.09 

.02 

.01 

.07 

.06 

.06 

.07 

.04 

.11 

.74 

BEREA    COLLEGE 

.05 

.07 

.03 

.15 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

.09 

.06 

.11 

.04 

.01      .23 

.36 

.08 

.  13 

.05 

.04 

1.20 

CARROLLTON   LOCK    1 

// 

.01 

.02 

.01 

.01 

.18 

.04 

.06 

.06 

.05 

.03 

.47 

CENTRAL  CITY 

.02 

.03 

.10 

.11 

.01 

.01 

.01 

.02 

.06 

.12 

.04 

.01 

.54 

CLINTON 

.01 

.03 

.26 

.13 

.04 

.10 

.06 

.09 

.06 

.05 

.01 

.04 

.  61 

1.49 

CONSTANT  I NE 

* 

* 

* 

« 

* 

« 

♦ 

« 

* 

4, 

CORBIN   CAA 

6 

* 

« 

* 

* 

* 

.02 

COVINGTON  W   B  AIRPORT 

.03 

.20 

.13 

.07 

.  15 

.58 

DAVELLA 

.01 

.01 

.08 

.10 

DUNDEE   BARRETTS    FRD    BR 

.01 

.01 

.02 

.19 

.11 

.05 

.06 

.14 

.01 

.01 

.03 

.08 

.07 

.09 

.01 

.89 

EDMONTON 

.01 

.01 

.06 

.01 

.01 

.01 

. 04 1     .02 

.15 

.03 

.ri5 

FLEMINGSBURG    POST   OFF 

.01 

.02 

.01 

.09 

.15 

.20  1       ,4R 

FORDS    FERRY   DAM    50 

.01 

.02 

.07 

.05 

.01 

.04 

.03 

.07 

.04 

.08 

.07 

.06 

.03 

.16 

.74 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

.03 

.05 

.02 

.05 

.01 

.10 

.10 

.12 

.07 

.04 

.59 

GEST   LOCK  3 

.02 

.05 

.03 

.08 

.36 

.03 

.05 

.06 

.07 

.03 

.78 

HALEYS   MILL 

.09 

.05 

.10 

.06 

.01 

.04 

.06 

.09 

.14 

.01 

.05 

.70 

HEIDELBERG    LOCK    14 

// 

.01 

.01 

HERNDON 

.07 

.13 

.09 

.15 

.10 

.16 

.07 

.02 

.05 

.84 

BODGENVILLE    NAT   PARK 

.07 

.03 

.09 

.04 

.02 

.09 

.12 

.19 

.05 

.09 

.03 

.82 

JENKINS 

.01 

.01 

.14 

.11 

.27 

KENTDCXY   DAM 

.02 

.32 

.06 

.19 

.11 

.08 

.02 

.08 

.02 

.70 

.30 

1;90 

LEXINGTON  WB   AIRPORT 

.01 

.05 

.07 

.03 

.17 

.27 

.17 

.05 

.15 

.97 

LIBERTY 

// 

.01 

.01 

!    .02 

.01 

.01 

.17 

.05 

.14 

.42 

LITTLE    HICKMAN    LOCK   8 

// 

.02 

.01 

.01 

.11 

.15 

.11 

.41 

LOCLICK    1    S 

.05 

.02 

.07 

LOUISVILLE   BOWMAN  FLD 

.05 

.07 

.03 

.01 

.04 

.13 

.01 

.04 

.04 

.09 

.06 

.57 

LOUISVILLE    STAN  W   B   AP 

.07 

.06 

.01 

,03 

.10 

.06 

.01 

.05 

.06 

.08 

.03 

.56 

LOUISVILLE   WB  CITY 

.06 

.07 

.02 

.01 

.09 

.08 

.02 

.02 

.08 

.08 

.04 

.57 

LUCAS 

.01 

.01 

.05 

.01 

.12 

.03 

.09 

.05 

.37 

MADISONVILLE    1    SE 

.01 

.07 

.05 

.01 

.03 

.14 

.04 

.03 

.07 

.06 

.04 

.55 

MAYSVILLE    DAM    33 

// 

.01 

.13 

.26 

.09 

.09 

.58 

MIDDLESBORO   RR   STA 

.02 

.  02 

MILLERSBURG 

.01 

.01 

.02 

.07 

.13 

.12 

.13 

.49 

MOREHEAD   STATE   COLLEGE 

.03 

.04 

.11 

.18 

MUNFORDVILLE 

.05 

.04 

.16 

.02 

.03 

.17 

.42 

.21 

.14 

.16 

.05 

1.45 

OLIVE    HILL    I    NW 

• 

OWENSBORO    DAM    46 

.06 

,03 

.03 

.02 

.02 

.16 

.01 

.06 

.03 

.14 

.02 

.01 

.59 

PADUCAH   CAA 

e 

* 

* 

« 

* 

* 

.20 

* 

« 

« 

* 

* 

.26 

* 

« 

* 

PADUCAH    SCS    NURSERY 

.07 

.10 

.05 

.11 

.09 

.05 

.01 

.04 

.07 

.03 

.05 

.44 

1.11 

RUMSEY    LOCK    2 

.01 

.01 

.02 

.14 

.06 

.02 

.01 

.14 

.01 

.05 

.03 

.05 

.16 

.71 

SADIEVILLE    WATER   WORKS 

.01 

.04 

.02 

.05 

.19 

.43 

.11 

.17 

.08 

.10 

1.20 

ST   MARY 

.04 

.01 

.11 

.02 

.02 

.05 

.29 

.10 

.29 

.07 

1.00 

SKITHFIELD   4    S 

.05 

.05 

.03 

.03 

.10 

.16 

.04 

.06 

.06 

.08 

.03 

.69 

SOMERSET   HIWAY   DEFT 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

« 

• 

STEARNS 

.02 

.01 

.01 

.04 

TATHAM   SPRINGS 

« 

.01 

.02 

.04 

.02 

.02 

.02 

.18 

.12 

.16 

.11 

.09 

.79 

TOMPKINSVILLE 

.03 

.01 

.02 

.01 

.04 

.03 

.02 

.07 

.08 

.31 

UNIONTOWN  DAM  49 

// 

.01 

.01 

.01 

.07 

.11 

.02 

.20 

.06 

.01 

.04 

.03 

.17 

.74 

WOODBURY   LOCK   4 

.01 

— O 

.20 
d- 

.07 

.22 

.06 

.04 

.01 

.08 

.12 

.10 

.11 

.08 

.01 

1.11 

ADDISON    DAM   45 

// 

.04 

.24 

.19 

.17 

.06 

.01 

.33 

.09 

.07 

.02 

.16 

.12 

.26 

.09 

.03 

1.8B 

ADOLPHUS    1    N 

// 

.02 

.11 

.09 

.04 

.24 

.17 

.25 

.05 

.14 

.08 

.10 

.07 

.21 

.04 

.06 

.16 

.22 

,15 

.11 

.08 

.01 

.01 

.01 

.01 

2.43 

BARBOURVILLE 

.11 

.19 

.20 

.25 

.05 

.80 

BAXTER    HARLAN   WTR   WKS 

.08 

.36 

.19 

.63 

BENTON 

.59 

.36 

.16 

.04 

.05 

.05 

.01 

.09 

.03 

.01 

.02 

1.41 

BEREA    COLLEGE 

.05 

.05 

.12 

.13 

.04 

.01 

.01 

.01 

.05 

.03 

.01 

.07 

.08 

.05 

.05 

.48 

.26 

.10 

1.60 

BOWLING   GREEN   WB   AP 

.01 

.04 

.09 

.21 

.05 

.02 

.01 

.07 

.15 

.06 

.06 

.15 

.08 

.15 

.11 

.15 

.05 

.01 

.01 

.01 

1.49 

CARROLLTON   LOCK    I 

// 

.01 

.07 

.08 

.02 

.03 

.07 

.10 

.08 

.05 

.07 

.10 

.01 

.06 

.06 

.09 

.06 

.05 

.02 

1.03 

CENTRAL   CITY 

.06 

.19 

.34 

.12 

.01 

.03 

.16 

.14 

.10 

.06 

.10 

.23 

.24 

.08 

.04 

.01 

i.ei 

CLINTON 

.39 

.35 

.06 

.04 

.05 

.09 

.01 

.99 

CONSTANTINE 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

• 

CORBIN   CAA 

6 

« 

* 

« 

« 

« 

.27 

* 

♦ 

« 

* 

COVINGTON  W   B  AIRPORT 

.11 

.05 

.12 

.04 

.01 

.02 

.03 

.01 

.09 

.17 

.09 

.06 

.12 

.06 

.10 

.07 

.12 

.09 

.04 

.05 

.01 

1.46 

DAVELLA 

.13 

.13 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.36 

DUNDEE    BARRETTS    FRD   BR 

.04 

.19 

.17 

.19 

.01 

.02 

.20 

.25 

.13 

.10 

.05 

.23 

.15 

.18 

.05 

.03 

.01 

2.00 

EDMONTON 

.01 

.10 

.12 

.09 

.09 

.08 

.05 

.05 

.07 

.15 

.07 

.18 

.07 

.19 

.02 

.12 

.15 

.29 

.19 

.19 

.02 

2.30 

FLEMINGSBUTiG    POST    OFF 

.06 

.02 

.07 

.02 

.08 

.25 

.07 

.01 

.09 

.26 

.09 

.08 

.08 

.03 

.03 

.01 

1.25 

FORDS    FERRY   DAM    50 

.14 

.13 

.13 

.05 

.01 

.02 

.04 

.06 

.01 

.59 

FRANKLIN   WATER   WORKS 

.01 

.04 

.01 

.09 

.12 

.03 

.01 

.10 

.12 

.08 

.08 

.17 

,10 

.10 

.18 

.17 

.06 

.03 

1.50 

GEST    LOCK    3 

.01 

.04 

.09 

.10 

.12 

.05 

.03 

.01 

.03 

.03 

.08 

.10 

.04 

,06 

.04 

.07 

.22 

.12 

.19 

.03 

.02 

1.48 

HALEYS    MILL 

.17 

.33 

.21 

.04 

.05 

.15 

.16 

.08 

.10 

.05 

.27 

.19 

.10 

,04 

.02 

.01 

1.97 

HAZARD 

// 

.28 

.18 

.13 

.59 

HEIDELBERG    LOCK   14 

// 

.01 

.01 

.05 

.02 

.01 

.02 

.02 

.01 

.06 

.05 

.08 

.11 

.42 

.09 

.96 

her:jdon 

.23 

.52 

.25 

.04 

.08 

.10 

.17 

.18 

.10 

.07 

.20 

.19 

.08 

.02 

.02 

2.25 

HODGENVILLE    NAT    PARK 

.02 

.06 

.11 

.24 

.12 

.03 

.02 

.01 

.05 

.12 

.08 

.05 

.09 

.10 

.05 

.13 

.14 

.18 

.13 

.08 

.04 

.01 

1.86 

JENKINS 

.05 

.02 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

KENTUCKY   DAM 

.29 

.03 

.08 

.03 

.03 

.05 

.02 

.07 

.01 

1 

.61 

LEXINGTON   WB   AIRPORT 

.03 

.08 

.04 

.09 

.28 

.10 

.05 

.15 

.03 

.11 

.05 

.20 

.25 

.06 

.03 

.10 

.25 

.20 

.24 

.18 

.08 

2.60 

LIBERTY 

// 

.02 

.04 

.15 

.18 

.06 

.11 

.04 

.01 

.15 

.01 

.10 

.04 

.09 

.39 

.30 

.27 

.26 

.03 

2.29 

LITTLE    HICKMAN   LOCK    8 

// 

.03 

.02 

.15 

.24 

.09 

.19 

.03 

.02 

.02 

.03 

.13 

.04 

.01 

.05 

.13 

.02 

.04 

.26 

.24 

.22 

.12 

.01 

2.09 

LOGLICK    1    S 

.11 

.02 

.07  1 

.28 

.20 

.10 

.14 

.02 

.04 

.06 

.07 

.02 

.10 

.05 

.02 

.08 

.49 

.21 

2.08 

LONDON   3    SW 

.01 

.01 

.03 

.06 

.12 

.20 

.11 

.12 

.30 

.12 

1.08 

LOUISVILLE   BOWMAN  FLD 

.05 

.08 

.10 

.14 

.06 

.01 

.03 

.09 

.07 

.05 

.06 

.12 

.07 

.09 

.16 

.10 

.09 

.05 

.01  , 

.02 

1.45 

LOUISVILLE   STAN  W  B  AP 

.07 

.09 

.10 

.12 

.03 

.02 

.07 

.07 

.10 

.05 

.10 

.10 

.08 

.10 

.20 

.10 

.08 

.01 

.02 

.02 

1.53 

LOUISVILLE  WB  CITY 

.07 

.12 

.10 

.18 

.02 

.01 

.08 

.14 

.11 

.04 

.06 

.10 

.11 

.14 

.25 

.10 

.06  1 

.03 

.04 

1.76 

LUCAS 

.01 

.04 

.13 

.08 

.11 

.01 

.19 

.26 

.13 

.17 

.05 

.15 

.09 

.12 

.03 

.14 

.17 

.18 

.12 

.  17 

2.35 

MADISONVILLE    1    SE 

.26 

.29  - 

.22 

.05 

.02 

.03 

.11 

.02 

.07 

.06 

.08 

.09 

.03 

.01 

.02 

1.36 

MAYSVILLE    DAM    33 

// 

.09 

.09 

.35 

.02 

.05 

.06 

.05 

.25 

.05 

.05 

.09 

.06 

.09 

.03 

.08 

« 

« 

* 

* 

* 

* 

• 

•        1 

.36 

2.47 

MIDDLESBORO  RR   STA 

1 

.04 

.02 

.22 

.27 

.16 

.71 

MILLERSBURG 

.15 

.05 

.05 

.07 

.02 

.06 

.25 

.06 

.04 

.15 

.12 

.10 

.03 

.11 

.13 

.11 

.09 

.03 

.13 

.50 

.10 

.26 

.16 

.06 

2.83 

MOREHEAD   STATE   COLLEGE 

.05 

.03 

.02 

.14 

.25 

.15 

.07 

.11 

.01 

.02 

.04 

.01 

.04 

.06 

.03 

.08 

.37 

.41 

.07 

1.96 

MUNFORDVILLE 

.06 

.06 

.21  [ 

.12 

.17 

.01 

.04 

.02 

.01 

.18 

.05 

.04 

.17 

.13 

.07 

.15 

.16 

.19 

.11 

.05 

2.00 

OLIVE    HILL    I    NW 

* 

* 

* 

* 

• 

* 

* 

.86 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.08 

.08 

.51 

.18 

.07 

1.88 

OWENSBORO    DAM    46 

.17 

.40 

.06 

.05 

.03 

.04 

.05 

.05 

.04 

.05 

.05 

.13 

.07 

.03 

.01 

1.23 

PADUCAH    CAA 

6 

.48 

« 

¥ 

* 

• 

.46 

« 

* 

* 

* 

* 

.11 

PADUCAH    SCS    NURSERY 

.26 

.29 

.21 

.03 

.04 

.02 

.01 

.03 

.02 

.  01 

.01 

.01 

.01 

.95 

PIKEVILLE 

.03 

.21 

.24 

RUMSEY   LOCK    2 

.32 

.26 

.12 

.08 

.01 

.01 

.09 

.03 

.06 

.05 

.12 

.15 

.06 

.02 

.01 

1.39 

SADIEVILLE    WATER   WORKS 

.05 

.09 

.09 

06 

.19 

.05 

.01 

.04 

.06 

.05 

,01 

.05 

.05 

.19 

.06 

.10 

.16 

.15 

.19 

.15 

.12 

.02 

1.94 

ST    MARY 

.04 

.06 

.06< 

.18 

.12 

.04  1 

.04 

.06 

.06 

.04 

.05 

.14 

.15 

.12 

.09 

.18 

.16 

.25 

.16 

.13 

.01 

2.14 

SALYERSVILLE 

// 

.02 

.06 

.02 

.02 

.01 

.01 

.19 

.14 

.47 

SMITHFIELD   4    S 

.01 

.07 

.11 

.15 

.14 

.03 

.05 

.02 

.08 

.06 

.08 

.11 

.05 

.04 

.08 

.18 

.15 

.12 

.08 

.03 

.01 

1.65 

SOMERSET   HIWAY   DEPT 

• 

♦ 

* 

« 

* 

* 

* 

« 

* 

« 

* 

* 

* 

•        1 

.33 

1.33 

STEARNS 

.10 

.20 

.16 

.15 

.36 

.11 

1    1.08 

Se 

relere 

=c,   no. 

es  fol 

lowing 

>tation 

Index 

- 

HOURLY  PRECIPITATION 


ONTKKT 
JANIUBY  1951 


Table  4-Continued 


TATHAM  SPRIHGS 

TOMPKINSVILLE 

UHIONTOHN  DAM  49  // 

WOODBURY  LOCK  4 


BAXTER  HARLAN  »TR  WKS 

CORBIN  CAA  6 

EDMONTON 

HAZARD  // 

HEIDELBERG  LOCK  14        // 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LUCAS 

MIDDLESBORO    RR   STA 

MONFORDVILLE 

OLIVE    HILL    1    NW 

PIKEVILLE 

SALYERSVILLE  // 

STEARNS 


OLIVE  HILL  1    NW 


ADDISON  DAM  45  // 

ADOLPHUS   IN  // 

BENTON 

BEREA    COLLEGE 

BOWLIMG   GREEN  WB  AP 

CARROLLTON    LOCK   1  // 

CENTRAL   CITY 

CLINTON 

CONSTANTINE 

CORBIN   CAA  * 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DUNDEE  BARRETTS  FRD  BR 

EDMONTON 

FORDS  FERRY  DAM  50 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HAZARD  // 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE    HICKMAN   LOCK   8 

LONDON   3    SW 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE    1    SE 

MUNFORDVILLE 

OWENSBORO    DAM   46 

PADUCAH   CAA 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

RDMSEY  LOCK  2 

ST  MARY 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN  DAM  49 

WOODBURY  LOCK   4 


// 
// 


ADDISON  DAM  45 

ADOLPHUS  1  N 

BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BENTON 

BEREA    COLLEGE 

BOWLING    GREEN   WB   AP 

CARROLLTON   LOCK    1 

CENTRAL   CITY 

CLINTON 

CONSTANTINE 

CORBIN   CAA 

COVINGTON  W   B  AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FRD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FORDS  FERRY  DAM  50 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HERNDON 

HODGENVILLE   NAT  PARK 

JENKINS 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MUNFORDVILLE 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 


// 
// 


// 


// 


A.  M.  Houi  ending 


.02 
.04 


.06 
.08 

.08 


.01 
.01 

.02 

.18   .03 

.03 

.01 


.01 
.01 


.03  .25  .07 

.03  .01  .05 

.03  .01  .01 

.22  .02  .  .04 


.01 
.01   .02 


.02   .03 
.05 


.02   .09   .01 
.17   .02   .02 


.16   .10   .07 


P.  M.  Houi  ending 


.05   .11   .06 
.04   .19   .08 


.06   .20   .14 


-4th- 


02 

.01 

04 

.10 

02 

.01 

* 

03 

.07 

04 

.03 

* 

.01 

.01 

* 

.02 

.06 

.04 

.03 

.03 

.02 

.01 

.02 

.07 

.01 

.01 

,04 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

.05 

.01 

.01 

02 

.04 

.05 

.02 

.10 

.05 

• 

• 

01 

.01 

.03 

.03 

04 

.02 

.07 

.10 

01 

.01 

01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.02 

« 

* 

* 

• 

.18 

• 

.01 

.01 
.01 
.02 

.12 
.01 


.01 
.01 


.04   .10   .18 
.13   .19   .20 


.06   .03   .01 


.26   .19   .18 
.29   .20   .07 


.01   .01 


.01 

-5th- 
-6th- 


.01 
.01 

.01 

.03 

* 

.02 
.01 


.04   .04   .02 

.01 

.03   .07 


1.85 
1.90 


.07 

.03 
.03 
.01 
.04 
.03 
.02 
.03 
.02 
.21 
.06 
.06 


.01   .01 
.08   .12 


.02   .01 
.01   .01 


.04   .01 
.01   .03 


.02 
.09 
.03 


02 

.01 

02 

.01 

08 

01 

.01 

* 

* 

* 

* 

03 

.01 

.03 

04 

.01 

.05 

.05 

.05 

.04 

.01 

.01 

,01 

.04 

.14 

.18 

01 

.03 

.01 

.01 

05 

.03 

.03 
.02 

.11 

.04 

.01 

-7th- 


.01 
.03 


.03   .04 


.04   .02   .05 


.02  .02 

.03   .05  .04 

.01   .03  .05 

.01   .01  .06 


.13   •    • 
.06   .04   .03 


.01   .01 

•    •     • 

.02   .01   .03 


.01 
.03 
.04 

.02 
.01 


.02 
.02 

.01 

.05 

.04 


.05 
.02 
.03 
.01 
.02 
.02 


.02 
.06 
.04 


.02 
.03 
.06 
.01 
.03 
.02 


.04   .18   .05 


.01 
.01 


01 

.01 

.01 

.04 

.01 

.01 

01 

.03 

.01 

05 

.01 

.04 

.04 

.19 
.03 
.15 

.02 
.01 

♦ 
.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01   .01   .01   .01 


03 

.01 

.01 

08 

.06 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.23 

3.09 

* 

.01 


.01  .02 

.06  .05 

.02  .07 

.02  .07 

.02  .03 


.02 
.05  .05 
.02   .02 


.02 
.02 

.10 
.01 
.05 
.01 
.01 


.06 
.04 
.01 


.01 
.09 

.03 
.04 
.02 


.07   .01 


.21 
.29 


.16 
.10 
.09 
.19 
.05 


.02 

.47 
.01 
.05 
.01 
.01 
.10 
.29 
.24 
.13 
.14 


.01 

.22 

• 

.05 

.40 

.06 


;  follo«ln«  I 


Table  4 -Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


IE]<TDCIT 
JAMIURT  1951 


A.  M.  Hour  ending 


8         9         10        U        12 


P.  M.  Hotir  ending 


ST  KAHY 

SALYERSVILLE 
SHITEFIELD  4  S 
SOMERSET  HIWAT  DEPT 
STEARNS 

TATHAM  SPRINSS 
TOMPKIHSVILLE 
WOODBDRT  LOCK  4 


CORBIN  CAA 


02 

.04 

.06 

06 

.05 

.05 

* 

* 

.02 

.01 

01 

.05 

.15 

01 

.02 

.01 

ADDISON   DAM   45  // 

ADOLPHUS    IN  // 

BARBOURVILLE 

BAXTER   HARLAN   WTR   »KS 

BENTON 

BEREA    COLLEGE 

BOWLING    GREEN  WB   AP 

CARROLLTON    LOCK    1  // 

CENTRAL   CITY 

CLINTON 

CONSTANTIKE 

CORBIN  CAA  6 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FRD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG   POST   OFF 

FORDS    FERRY   DAM    50 

FRANKLIN   WATER   WORKS 

GEST    LOCK    3 

EALEYS    MILL 

HEIDELBERG    LOCK    14  // 

HSRNDON 

HODGENVILLE    NAT    PARK 

JENKINS 

KENTUCKY   DAM 

LEXINGTON   WB   AIRPORT 

LIBERTY  // 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8     // 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33  // 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MUNFORDVILLE 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA  6 

PADUCAH    SCS    NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY   LOCK   2 

SADIEVILLE   WATER  WORKS 

ST    MARY 

SALYERSVILLE  // 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM    SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN  DAM  49 

WOODBURY   LOCK  4 


// 


ADDISON    DAM    45  // 

ADOLPHUS    IN  // 

BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BENTON 

BEREA    COLLEGE 

BOWLING   GREEN   WB   AP 

CARROLLTON    LOCK    1  // 

CENTRAL   CITY 

CONSTANTINE 

CORBIN   CAA  6 

COVINGTON   W    B   AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FRD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HEIDELBERG  LOCK  14         // 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS 

LEXINGTON   WB   AIRPORT 

LIBERTY  // 

LITTLE    HICKMAN    LOCK   8  // 

LOGLICK    1    S 

LONDON   3    SW 

LOUISVILLE   BOWMAN   FLD 

LOUISVILLE    STAN  W    B   AP 

LOCAS 

MC   KINNEYSBURG  // 

MIDDLESBORO   RR   STA 

MILLERSBURG 

MOREHEAD   STATE   COLLEGE 

MUNFORDVILLE 

PADUCAH   CAA  6 

PIKEVILLE 

SADIEVILLE    WATER   WORKS 

ST    MARY 

SALYERSVILLE  // 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

TATHAM  SPRINGS 


.02 
.06 


.01 
.01 
* 
.09 


01 

.06 

01 

.02 

02 

.01 

01 

.04 

.01 

.01 

01 

01 

.01 

.02 

.06 

.02 

.02 

.02 

08 

.02 

.01 

.01 

02 

.02 

.02 

.03 

06 

.04 

.01 

.02 

.03 

.01 

.02 
.01 


.10 
.02 


.01 
.01 


.01 
.02 


.05 
.01 

.04   .06   .10 


.01 
.20 


.01 
.01 


01 

.09 

.01 

.01 

.01 

.01 

02 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

08 

.07 

.06 
.01 

.07 

.02 
.01 

.01 

04 

.02 

.02 

..01 

.03 

.03 

01 

.01 

.03 

.01 

* 

« 

* 

♦ 

* 

.01 

.01 

.01 

04 

.02 

.02 

03 

.05 

.01 

.01 

01 

.02 

.03 

01 

,01 

.01 
.09 


.68 
.02 


07   ,18   .25 


.02   .05   .03 


.06   .04   .09 
.02   .02 


.08   .07   .13 
.05   .12   .09 


,01 

,05 

.08 

.03 
.03 

.06 

.08 

.02 

.05 

.04 

.12 

.02       .07 
.01   .03 


.03 
.02 


.01   ,01 
.04   • 
02 


.02 
.02 


.01 
.01 


-8th- 
-10th- 


.04 
.02 


.01 
.03 
.01 


,01 
.07 


.01 
.08   .05 


.11   .03 
.05   .07 


.04   .06 
.03 


,05 
,01 


.02 
.02 


.01 
.04 


.01 
.06 


.03 
.03 


.01 
.02 


.03 
.02 
.04 


.05 
.01 


.01 

01 

.06 

01 

06 

.04 

01 

,01 

.02 
.02 


.10 
.03 
.01 


.01 
.02 


.05 
.03 


.02 
.04 


-Uth- 


.01 
.01 
.01 


.01 
.01 
.01 


.05 
.06 
.07 
.01 
.04 
.02 
.02 
.04 


.20 

.12 

.01 

02 

.01 

.01 

.01 

02 

.01 

.01 

02 

01 

,02 

.05 

,01 

.10 

.01 
.09 
.05 

.04 
.02 
.04 


.03 
.09 
.02 
.01 


.01 
.02 


.03 

.01 
.29 
.02 


.01 
.02 


.01 
.01 


.25 
.10 


.04 
.04 
.06 


.01 
.03 
.01 

.02 
.01 
.01 
.01 


.02 
.01 


.06 
.05 


.03 
.03 


.03 
.03 
.01 


.03 
.17 


.01 
.02 


.02 
.08 


.05 
.02 
.01 


.03 
.01 


.14 
.01 
.01 


.18 
.28 
.20 
.68 
.39 
.05 
.31 
.05 


.65 
.10 
.04 
.91 
.30 


.47 

.41 

.50 

1.20 


.31 
.10 
.36 
.66 
.22 
.65 
.54 
.16 
.84 
.09 
.67 
.35 
.02 
.77 
.27 
.52 
.19 
.12 
.23 
.26 
.26 
.35 


.11 
.23 
.12 
.32 
.27 


.26 
.19 

.10 
.28 
.16 
.16 
.31 
.35 
.48 
.32 


.03 
.12 
.13 
.02 
.13 
.04 
.05 
.03 
.30 

.07 
.05 
.02 
.02 
.12 
.03 
.07 
.61 
.07 
.02 
.20 
.04 
.12 
.09 
.12 
.10 
.04 
.01 
.39 

.15 
.10 
.32 
.03 

.14 
.06 
.31 
.11 
.08 
.10 
.08 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
JANUARY  1951 


Table  4-Coixtmued 


TOMPKINSVILLE 
WOODBURY    LOCK    4 


OLIVE   HILL   1    NW 


ADDISON  DAM  45  // 

ADOLPHUS  IN  // 

BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BENTON 

BEREA    COLLEGE 

BOWLING   GREEN   WB   AP 

CARROLLTON    LOCK    1  // 

CENTRAL   CITY 

CLINTON 

CONSTANT INE 

CORBIN  CAA  * 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DUNDEE  BARRETTS  FRD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HEIDELBERG  LOCK  14        // 

HERNDON 

HODGENVILLE    NAT    PARK 

JENKINS 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY  // 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8      // 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MADISO^^VILLE  1  SE 

MC  KINNEYSBURG 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NW 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARY 

SALYERSVILLE 

SMITBFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN   DAM   49 

WOODBURY    LOCK   4 


// 


ADDISON   DAM   45 

ADOLPHUS    1    N 

BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BENTON 

BEREA    COLLEGE 

BOWLING   GREEN   WB   AP 

CARROLLTON   LOCK   1 

CENTRAL   CITY 

CLINTON 

CONSTANTINE 

CORBIN  CAA 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FRD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HERNDON 

HODGENVILLE    NAT    PARK 

JENKINS 

KENTUCKY  DAB 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

HADISONVILLE  1  SE 

MC  KINNEYSBURG 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NW 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH   CAA 

PADUCAH   SCS    NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY   LOCK   2 

SADIEVILLE    WATER   WORKS 


7/ 

// 


// 


// 
// 


A.  M.  Hour  ending 


.01      .01      .01 
.01       .01      .01 


.01 
.07 


P.  M.  Houi  ending 


-12th- 


-13th- 


.01 
.05 


.12i 

.131 


.12 
.06 


.06 
.21 


.12 
.05 


.03 
.20 


.061 

.Ill 

.041 
.06 


06 
.01 


.01 
.03 
.05 
.02 
.02 


.05] 
■  131 


.01 
.12 
.12 


.03| 
.06 


.03 
.01 


.01 
.03 


.05 
.101 


.02      .08 
.22      .43      .10 


.20 
.27 


.02 
.06 


.01 
.01 


.03 

.10 

04 

.08 

.08 

,05 

.12 

.09 

05 

.09 

.06 

17 

.03 

.05 

.07 

.05 

.01 

.02 
.11 
.01 
.04 


.061 

.05 


.07 
.04 
.02 
.02 
.27 


.28 
.02 
.01 
.03 
.49 


.44 

.10 


.58 
.21 
.13 
.23 
.45 
.07 
.07 


.63 
.15 


.11 
.15 


.01 
.09 
.12 


.07 
.01 

.15 
.14 
.10 
.19 


.16 
.01 
.34 


.07 
.01 


.10 
.10 


.04 

.04 


.01; 

.01 
.04 
.031 
.05 


.03 
.051 

.19 
.01 

.13 


.03 
.01 
.13 

.02 
.15 
.17 
.04 
.16 
.01 
.08 


.03 
.01 
.08 


.09 
.10 
.08 


.01 
.09 


.09 
.06 
.04 
.06 


.09 
.01 


.03 
.01 


.36 
.01 


.01 
.02 


.08 
.01 


.03 
.04 


.04 
.01 
.05 


.041     .01 
.01 


.01 
.01 


.17 
.01 
.01 


.08 
.02 


.03 
.01 


.01 
.07 


.02 
.01 

.01 
.03      .04 


.01 

.01 

.02      .05 

.06      .05 


.02 

.38 

.03 

.02 

.01 

.13 

.04 

.20 

.01 

.02 

.07 

.03 

.24 

.27 

.07 

.25 

.02 
.01 


.01 
.01 
.01 


.05 
.01 

.32      .20 
.01      .01 
.01 
•  * 

.12 
.02  .04 
.01  .13 
.03  .12 
.11  .32 
.01 
.09 
.04 
.01 


.32 
.02 


.09 
.06 
.06 

.01 


.07 
.05 
.04 
.06 
.01 


05 

.01 

02 

.04 

01 

.03 

-14th- 

.03      .03      .14 
.01      .05      .01 


.04  .08 

.01  .03 

.02  • 

.01 

.02      .081     .11  -09 
.05 

.02      .01      .02 

.02  01  .19 

.03      .08      .04 


.151     .18      .18      .31 


.09 
.38 
.02 
.02 
.34 
.32 
.05 


.02 

.50 

* 

.07 

.31 

.06 


.01 
.03 


05 

01 

06 

.08 

29 

.23 

•        2.  13 
.01      ,03 


.02 
.48 
.38 
.36 
.01 
.10 
.01 
.03 
.17 
.05 
.02 
.02 
.18 
.75 
.36 

.04 
.01 


.30 
.42 
.38 
.01 
.34 
.17 
.02 
.45 
.20 


.30 
.02 


.05 
.01 


.21 
.221 

.24 


.24 

.28 
.31 


.01 
.34 


.10 
.13 


.25 
.11 
.21 
.19 
.01 
.17 
.22 
.19 
.05 
.53 
.12 

.22 
.05 
.19 
.01 
.36 


,09 
.09 
.01 
.11 


.19 
.08 


.05 
2.02 


.09 
.06 
.04 
.03 


.09 
.09 


.04] 
.lOl 
.08 
.06 
.20l 
.021 


.19 
.06 


.01 
.03 
.03 


.16 

.20 


.08 
.20 


.05 
.07 
.06 


.09      .08      .06 
.10 

.14 
.09 
.01 
.16 
.10 
l.gO 

.07 


.05 
.01 


.07 
.02 


.46 
.06 


.13 
.01 

12l     .01 


.04 
.05 
.35 
.09 
.14 
.01 
.22 
.02 
.03 


.04      .06 
.01 


.07 
.07 
.19 
.12 
.19 


.08 
.15 


.09 
.02 
.09 
.05 
.05 


.05 
.08 
.01 


01 
02 

.02 
.041 

.10 

08 

.29 

.01 

.01 

.03 

03 

.01 

.16 

14 

.08 

« 

* 

• 

♦ 

15 

.25 

.01 

.01 

.36 
.03 


.02 
.08 


.07 
.06 
.01 
.02 
.04 

.18 
.13 
.15 
.02 
.25 


.22 
.74 


.10 
,06 
.01 
.37 


.24 
.01 
.05 
.06 

.22 
.24 
.19 
.01 
.12 
.07 

.04 
.04 
.02 


.05 
.11 
.01 


.06 
.03 


.01 
.02 
.02 
.02 


.04 
.02 


.03 
.02 


.26 
.04 

.07 
.01 
.10 
.12 
.15 
.45 
.02 
.14 

.26 
.05 
.37 
.05 
.08 


.07 
.30 
.35 
.42 
.30 
.03 
.03 
.01 
.13 
.01 
.33 

.24 
.32 
.05 
.25 
,01 


.04 
.01 
.01 


.01 
.08 
.10 
.10 
.10 


.18 
.20 
.01 
.06 
.01 

.04 

.03 

.01 

« 

.06 

.07 


.03 
.14 
.04 


.09 
.04 


.01       .01 

.02 

.01      .01 


.09 
.06 
.05 
.32 
.02 
.20 
.01 


.02 
.02 
.21 
.03 
.14 
.06 
.18 
.05 


.01 
.05 


.05 
.09 
.06 
.08 
.05 
.03 
.03 

.01 

.06 
.01 
.03 
.06 
.01 
.12 
.08 
.35 
.03 
.02 
.02 
.16 
.05 
.05 


.05 
.01 


.01 
.02 
.04 

.04 
.09 
.07 
.03 
.08 


.01 
.01 
.05 

.05 
.20 
.15 
.07 

.07 
.01 


.01 
.04 


.02 
.01 
.04 
.10 
.01 
.05 

.07 

.01 

.01 
.01 

.01 
.17 
.06 
.09 

.01 

.02 


.05 
.13 


.01 
.02 


.02 
.01 
.01 


.06 
.29 
.02 


.04 
.55 
.60 


.02 

.88 
.03 
1.30 
.79 
.03 

.49 
.93 
.58 
.37 
1.31 
.15 
.79 
.36 
.20 
.53 
.41 
.47 
.40 
.68 
.96 
.01 
.85 
.04 
.06 
.79 
.01 
.98 

.29I  1.40 
1  .27 
.15  I. 11 
.02  2 .  69 
.05  .51 
.01 1  .18 
.02  .  22 
.051  1.01 
.73 
.31 
1.15 
.10  .73 
.09      1.19 


.07 
.09 
.02 
.07 

.01 
.01 

.01 


.02 
.01 


.10 
.02 

,02 
.01 
.02 
.01 
.03 
.18 
.02 
.03 


.03 
.02 
.01 
.04 
.01 

.01 
.01 
.02 


.021 
.02 
.01 


2.15 

.58 

.52 

.78 

3.62 

1.09 

1.68 

2.25 

3.02 

2.78 

2.40 

1.68 
.55 

3.28 
.90 
.54 
.71 


.01      .01 


.08 
.01 
.02 
.01 
.01 


.07 
.01 
.06 
.01 
.01 
.04 
.01 
.02 


.01 
.04 
.04 
.01 

.01 
.01 

.02 
.14 
.02 
.13 
.02 


.01 
.02 
.01 

.01 
.01 


.03 
.02 
.02 
.04 
.02 
.08 
.05 
.03 
.01 
.04 
.01 
.01 


.01      .01 


2.54 

4.53 

1.01 

4.51 

2.83 

.46 

3.01 

2.61 

.90 

1.28 

1.54 

.85 

2.44 

2.56 

2.43 

.98 

3.13 

2.58 

.95 

2.50 

1.89 

2.21 

2.04 

2.69 


.58 

2.64 

.14 


8«e   r«fereDce   i 


,  tollovlnc  StatloD  Iiidvz. 


Table  4'Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


KKirrncKY 

JAKUART   1951 


A.  M.  Houi  ending 


10        11        12 


P.  M.  Hour  ending 


ST    MART 
SALYERSVILLE 
SUITE7ICLD   4    S 
SOMERSET   HIWAY  DEPT 
STEARKS 

TATHAM   SPRINGS 
TOMPKirfSVILLE 
UmONTOWN   DAM  49 
WOODBITRY    LOCK    4 


ADDISON    DAM    45  // 

ADOLPHUS    IN  // 

BARBOURVILLE 

BAXTER   HARLAN   WTR   WKS 

BENTON 

BEREA    COLLEGE 

BOWLING    GREEN   WB   AP 

CARROLLTON   LOCK    1  // 

CENTRAL   CITY 

CLINTON 

CONSTANTIKE 

CORBIN   CAA  6 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE    BARRETTS    F?"    BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG    POST   OFF 

FORDS    FERRY    DAM    50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST   LOCK  3 

HALEYS    MILL 

HEIDELBERG    LOCK    14 

HODGENVILLE    NAT    PARK 

JENKINS 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE    HICKMAN   LOCK   8 

LOGLICK    1    S 

LONDON   3    SW 

LOniSVILLE    BOWMAN   FLD 

LOUISVILLE    STAN  W   B   AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

MC  KINNEYSBDRG 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NW 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA 

PADUCAB    SCS    NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY    LOCK    2 

ST   MARY 

SALYERSVILLE 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM    SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN   DAM    49 

WOODBURY   LOCK   4 


BARBOURVILLE 

BAXTER   HARLAN  WTR   WKS 

CORBIN  CAA 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

JENKINS 

MIDDLESBORO   RR    STA 

SALYERSVILLE 

SOMERSET    HIWAY   DEPT 

STEARNS 


// 


// 
// 


// 


// 


MC    KINNEYSBURG 


BAXTER   HARLAN   WTR   WKS 
MIDDLESBORO   RR    STA 


WOLF   CREEK   DAM 


ADOLPHUS    IN  // 

BARBOURVILLE 

BAXTER   HARLAN   WTR   WKS 

BEREA    COLLEGE 

BOWLING   GREEN   WB   AP 

CARROLLTON   LOCK    1  // 

CORBIN  CAA  6 

DAVELLA 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG    POST    OFF 

FRANKLIN   WATER   WORKS 

GEST    LOCK    3 

HEIDELBERG    LOCK   14  // 

JENKINS 

LEXINGTON   WB   AIRPORT 

LIBERTY  // 

LITTLE    HICKMAN    LOCK   8  // 

LONDON  3  SW 

LUCAS 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MILLEPSBURG 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 


.05 
.01 
.31 
.04 
.03 
.20 

.34 
.05 


.02 
.01 


.05 
.01 

.04 
.02 
.01 
.01 
.02 
.02 

.03 
.04 
.04 


.04 
.02 
.42 
.01 
.02 
.02 


.33 
.06 
.17 
.07 
.01 
.21 
.02 


.29 
.03 
.01 
.13 

.11 
.27 


.02 
.39 


.10  .09 
.02  .05 
.04   .04 


.06 
.10 


.04 
.02 
.03 


.01 
.01 


.12 
.13 


.09 
.01 
.07 


.05 
.42 


.04 

.33 


.02 

.08 
.14 
.07 


.03 
.10 
.04 
.23 
.25 
.04 
.06 


-15th- 


.01 
.01 
.09 
.02 


.02 
.05 
.04 


.01 
.02 


.01 
.01 


.01 

.03 

.01 

.05 

.04 

.02 

.01 

.03 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

01 

.06 

.04 

.03 

.03 

.01 

.01 

01 

.01 

.03 

.01 

.02 

.01 
.01  i 


.01 
.03 


.01 
.03 


.01 
.02 


.01 
.04 


.03 

.02 

.08 

.01 

.03 

.01 

.01 

.03 

.03 
.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.06 

.01 

.01   .01 
.01 


.01 
.01 


.02 
.01 


.03 
.01 


.01 
.01 


.02 
.01 


.01 
.01 


.01 
.03 


.01 
.10 
.02 

.14 
.10 
.07 

.03 
.01 


.35 

.06 


.21 
.06 
.01 
.01 


.15 
.11 
.03 


.03 
.04 


.01 
.16 


.03 
.04 


.02 
.01 


.01 
.01 


.02 
.06 
.02 


.02 
.01 

.01 

.02 


.01 

.01 

.01 

.03 

01 

.01 

03 

.04 

.03 
.02 

02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 
.03 
.05 
.01 

.01 
.02 


.01 
.01 


.01 
.01 
.X)3 
.01 


.01:  .01 
.Oil 


.04 
.01 
.03 


.02 
.01 


.02 
.01 


.01 
.02 


01 

.13 

01 

02 

.01 

.01   .01 


-16th- 


.01 
.01 
.01 
.01 
.03 
.01 


-17th- 
-18th- 

.04   .01   .01 

-19th- 
-20th- 


.04   .06 
.02   .04 


.01 
.17 


.01 

.01   .01 


1.87 

1.02 

2.49 

.75 

.72 

2.44 

.72 

2.06 

3.02 


.21 

.04 
.19 
.33 
.02 
.13 
.08 
.13 
.07 


.08 
.27 
.10 
.17 
.19 
.08 
.07 
.18 
.07 
.24 
.19 
.26 
.05 
.15 
.35 
.17 

.14 
.09 
.OS 
.06 
.13 
.05 
.20 
.28 
.14 
.30 
.13 
.20 
.09 

2.84 
.08 
.09 
.17 
.13 
.16 
.32 
.27 
.11 
.11 
.07 
.05 


.04 
.08 

.02 
.02 
.03 
.07 
.01 
.03 


.08   .01 
.02   .05 


.16   .01 

.01   .10   .01 


.10 


.04 


.05 

.20   .06 

.04   .04   .01 j 

.13   .02 


.01   .13   .03 


.04 
.06 


.05 
.09 
.07 
.20 
.04 
.03 


.12 
.10 
.06 
.14 
.08 
.05 
.29 
.10 


.17 
.17 


lolloalng  Station  Ind< 


HOURLY  PRECIPITATION 


EENTOCET 
JAXUABT  19S1 


Table  4-Coritinued 


OLIVE  HILL  1  KW 

PIKEVILLE 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

SALTERSVILLE 

SOMERSET  HIWAT  DEPT 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

WOLF   CREEK   DAM 


A.  M.  Hour  ending 


CORBIN   CAA 
JENKINS 
LOGLICK   1    S 
SALYERSVILLE 


ADDISON   DAM    45  // 

ADOLPHUS    IN  // 

BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BEREA    COLLEGE 

BOWLING   GREEN   WB   AP 

CARROLLTON   LOCK    1  // 

CENTRAL  CITY 

CONSTANTINE 

CORBIN   CAA  6 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FBD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HEIDELBERG  LOCK  14         // 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY  // 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8      // 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STATE  iSJLLEGE 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NW 

OWENSBORO  DAM  46 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARY 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN  DAM  49  // 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBORY  LOCK  4 


BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

CORBIN  CAA  6 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8      // 

MIDDLESBORO  RR  STA 

OLIVE  HILL  1  NW 

PIKEVILLE 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

TOMPKINSVILLE 


COVINGTON   W    B   AIRPORT 


FLEMINGSBURG  POST   OFF 
SALYERSVILLE 


ADDISON   DAM   45  // 

ADOLPHUS    IN  // 

BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BENTON 

BEREA   COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON   LOCK  1  // 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

CONSTANTINE 

CORBIN   CAA  ° 

DUNDEE  BARRETTS  FRD  BR 

EDMONTON 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HAZARD  // 

HEIDELBERG  LOCK  14         // 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY  '' 


P.  M.  Houi  ending 


-21st- 


-23d- 


.01   .02 


.01 
.12 


.01 
.05 
.01 
.01 


.01 

.01 


.01 
.06 
.09 
.05 


.01 
.02 
.07 


.06 

« 

.OS 


.01 
.02 


.06   .03   .04 
.01   .04 


.07 

.03 

.03 

.01 

.04 

.06 
.01 


.01 
.07 
.06 
.03 


.09 
.08 
.05 


.06 

* 

.09 

.02 
.01 


.09 

* 

.05 

.06 

.07 
.01 
.05 


.01 
.02 


.08 
.02 


.01 
.03 
.02 


-24th- 


-25th- 

.01 

-26th- 
-27th- 


.07 
.09 


.01 
.06 


.08   .09 
.11 


.05 
.20 


.01       .01 


.03 
.04 
.07 

.07 

« 

.05 


.07 
.03 
.08 
.05 


.07 
.04 
.05 


.01 
.07 
.07 
.08 
.04 

.01 
.01 
.05 
.10 


.06 
.05 

.04 
.03 
.01 
.01 


.01 
.06 
.04 
.07 


.11 
.02 
.04 

.01 
.05 


.01 

.01 
.02 

.07 

.01 

.09 

.03 

.02 

.07 
.10 
.02 


.13 
.05 
.30 
.12 


.06 
.06 


.02 
.06 


.03 

.10 

* 

.07 

.01 

.01 

.13 

.01 


.07 

.13 

.06 

.05 

11 

in 

.05 

.02 

05 

.09 

.06 

.04 

.14 

.04 

.03 

.02 

.02 

.01 

01 

.01 

.07 

.07 

.03 
.01 


.04   .01 

.01 

.01   .01 


.09 
.07 
.07 


.03 
.04 
.01 


.02 
.02 
.02 
.08 
.09 


.041  .07   .01   .01 


.01 
.07 
.09 
.02 


.04 
.06 


.06 
.02 
.04 


.03 
.01 


.02   .01 
.01 


.01   .01 
.01   .03 


.04 
.03 


.03   .06   .01 


.01 

.05 

.04 

.09 
.04 

01 

.06 

.02 
.03 

01 

.02 
.01 
.04 
.01 
.01 


.48 
.10 
.26 

.47 

.25 

.30 

.35 

.48 

.18 

.40 

.09 

.37 

.06 

.37 

.68 

.55 

.47 

.36 

.24 

.35 

.38 

.37 

.20 

.26 

.58 

.40 

.33 

.31 

.10 

.14 

.07 

.61 

.50 

.46 

.23 

.11 

.62 

.36 

.06 


.01 
.02 

.03 
.01 
.04 
.12 
.02 


.02   .03 


.02 
.09 


.02 
.04 
.06 
.02 
.07 
.02 


.02 
.03 

* 

.11 
.06 
.04 


.06 
.03 
.01 


.01 
.01 
.03 
.01 


.06 
.02 


.02 
.02 


.03 

.01 

.03 

* 

.03 

.04 

• 

.03 

.01 

.03 


.01 

.02 


.05 
.03 
.03 
.01 


.05 
.02 


.18 

.20 

.08 

.15 

• 

.13 

.13 

.03 


.15 
.17 
.04 
.15 

.05 
.19 
.12 
.26 
.07 
.10 


I  lollovlDK  station  Index 
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Table  4-Contiiiued 


HOURLY  PRECIPITATION 


nilTDCET 
JAHIURY  lesi 


A.  M.  Hour  ending 


1         2  3  4  S         6  7  8         9         10        U        12 


P.  M.  Houi  ending 


1  2  3 


4  5         6 


LITTLE   HICKMAN   LOCI    8 
LOGLICK   1    S 
LOKDOK  3   SW 
LODISVILLE    BOWIIAN  FLD 
LOUISVILLE    STAN   W   B   AP 
LODISVILLE   WB   CITY 
LKAS 

MADISONVILLE    1    SE 
MIDDLESBORO  RR   STA 
MILLERSBDRG 
MOREHEAD   STATE   COLLEGE 
MUNFORDVILLE 
OLIVE   HILL   1    NW 
OWENSBORO   DAK   46 
PADUCAH   CAA 
PADUCAH    SCS    NURSERY 
RUMSKY   LOCK   2 
SADIEYILLE   WATER   WORKS 
ST   MARY 
SALYERSVILLE 
SMITHFIELD  4    S 
SOMERSET    HIWAY   DEPT 
STEARNS 

TATHAM    SPRINGS 
TOMPKINSVILLE 
UNIONTOWN   DAM    49 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY   LOCK  4 


ADDISON   DAM   45  // 

ADOLPHUS    IN  // 

BARBOURVILLE 

BAXTER   HARLAN  WTR   WKS 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1  // 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

CONSTANTINE 

CORBIN  CAA  6 

COVINGTON   W   B   AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  ERD  BR 

EDMONTON 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

RAZARD  // 

HEIDELBERG  LOCK  14         // 

HERNDON 

HODGENVILLE   NAT    PARK 

JENKINS 

KENTUCKY   DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY  // 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8      // 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LODISVILLE  BOWMAN  FLD 

LODISVILLE  STAN  W  B  AP 

LODISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLK  1  si 

aiDDLESBORO  RR  STA 

HILLERSBURG 

KOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MDNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NW 

OWENSBORO   DAM    46 

PADDCAH   CAA  6 

PADDCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

RDMSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARY 

SALYERSVILLE 

SMITHFIELD   4    S 

SOMERSET   HIWAY   DEPT 

STEARNS 
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TOMPKINSVILLE 
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BARBOURVILLE 

BAXTER    HARLAN   WTR   WKS 

BEREA    COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CENTRAL   CITY 

CONSTANTINE 

CORBIN  CAA  6 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 
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DUNDEE  BARRETTS  FRD  BR 

EDMONTON 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HAZARD  // 

HEIDELBERG  LOCK  14         // 

HERNDON 

HODGENVILLE    NAT    PARK 

JENKINS 

KENTUCKY   DAM 

LEXINGTON   WB   AIRPORT 

LIBERTY  // 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8      // 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 
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HOURLY  PRECIPITATION 


KENTDCKY 
JAiniAHT  1951 


Table  4-Contiiiued 
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LODISVILLE  STAH  W  B  AP 

LOniSVlLLE  WB  CITT 

LBCAS 

MIDDLESBORO  RH  STA 

UILLERSBURG 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MDUFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NW 

OWENSBORO   DAM    46 

PADHCAH    SCS    NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY   LOCK   2 

ST    BARY 

SALYERSVILLE 

SMITHEIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM    SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

WOLF   CREEK   DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


ADDISON  DAM  45  // 

ADOLPHUS   IS  // 

BARBOHRVILLE 

BAXTER   HARLAN  WTH   WKS 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1         // 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

CONSTANTINE 

CORBIN   CAA  • 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DAVELLA 

DHHDEE  BARRETTS  FRD  BR 

EDMONTON 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HERNDON 

HODGENVILLE   NAT   PARK 

JENKINS 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE    HICKMAN    LOCK   8 

LOGLICK   1    S 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

BADISONVILLE  1  SE 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  BILL  1  NW 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARY 

SALYERSVILLE 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM   SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN   DAM    49 

WOLF   CREEK    DAM 
WOODBURY    LOCK    4 


ADDISON   DAM    45  // 

ADOLPHUS    IN  /' 

BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BENTON 

BEREA   COLLEGE 

BOWLING   GREEN   WB  AP 

CARROLLTON   LOCK    1  // 

CENTRAL   CITY 

CLINTON 

CONSTANTINE 

CORBIN   CAA  ° 

COVINGTON   W   B   AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE   BARRETTS    FRD   BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 
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FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 
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HAZARD  '''' 

HEIDELBERG  LOCK  14         // 
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HODGENVILLE    NAT    PARK 

JENKINS 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY  /'' 

LITTLE   HICKMAN   LOCK    8  // 

LOGLICK    1    S 

LONDON   3   SW 

LOUISVILLE   BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE   STAN  W  B  AP 
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.01 
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.01 

.01 
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.01 

02 

.03 

01 

.01 

.01 

01 
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.01 

.04 
.01 
.01 
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.01 


.02  1 
.05 


.04      .Oil 
.01      .01 


.01      .05 

.01      .03      .01 
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.02      .07 
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.01      .02 ' 


.01      .01      .02 
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.02 
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.02 
.03 
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.01 
.01 
.02 
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.06 
.05 
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.08      .12      .06 
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.01      .Oil 


.02 
.32 

.51 
.05 
.20 
.24 
.20 


.69 

.59 
.05 
.56 


.09 

.07 

.09 

.12 

.05 

.10 

.10 

.05 

. 

.05 

.08 


.15 
.08 
.11 
.10 
.09 
.15 
.06 
.11 
.16 
.04 
.06 
.09 
.09 
.11 
.19 
.07 
.09 
.08 
.13 
.14 


.14 
.03 
.07 
.08 
.03 
.29 


.03 
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.01 
.03 


.01 
.01 
.02 
.01 
.02 
.01 
.01 


.09 
.03 


.03 
.01 


.02  1 
.01 


.01 
.06 


.11 
.02 
.04 

.04! 
.12 
.07 


.01 
.22 
.01 


.15 
.01 


.03 
.08 


.09 
.11 


.04      .09 


.04 
.01 


.03 
.01 


.11 
.05 
.01 
.02 


.16 
.01 

,04 
,15 
15 
.07 
.05 
.02 


.05 
.19 


,08 
.12 
.11 


.02 
.05 
.01 


.11 
.01 


.01 

.01 
.06 


.01 
.15 
.08 
.03 
.05 


08 

.10 

.12 

06 

.04 

.11 

11 

.09 

.05 

.06 

.14 

06 

.14 

.17 

,10 

.05 

.01 

.07 

.03 
.13 


.01 
.02 


.05      .12      .14 
.05      .02'    .02 


.09 
.12 

.02 
.12 

.06 
.04 
.02 
.06 
.08 


.07 
.06 
.06 
.10 
.05 
.05 
.03 
.02 
.02 
.01 


.10 
.10 
.13 
.06 
.05 
.18 
.11 
.10 
.19 
.02 
.12 
.08 
.04 
.15 
.04 
.04 


.01 
.12 
.14 


.01 
.14 
.21 


.05      .16      .07 


.10 
.15 


.18 
.10 
.09 
.03 
.17 
.14 
.15 
.07 
.11 
.12 
.07 
.11 


.15 
.26 
.11 
.02 
.03 
.05 
.20 
.08 
.13 
.13 
.14 
.11 


.01 
.04 


.12 
.15 


.20 

.09 

.07 

* 

.03 

.07 

.09 
.09 


.02 
.18 
.06 
.06 
.11 
.18 
.01 
.08 
.01 
.02 
.14 
.18 
.19 
.21 
.16 
.07 
.09 


.10' 
.06 
.01 
.03 
.08 
.06 


01 

.04 

.05 

14 

.16 

.10 

. 

* 

* 

.08 

.09 

.04 

.01 

.02 

.12 

.05 

.01 

.03 

.13 

.07 

.14 

.07 
.04 
.01 
.08 


.01 
.03 


.18 
.16 


.01 
.14 
.03 
.03 
.07 
.14 
.04 
.07 

.05 
.09 
.09 


.04 
.05 


.04 

.18 

.16 

.02 

.02 

.07 

.09 

.05 

« 

.01 

.04 

.72 

.01 

.14 

.03 

.14 

.01 
.12 
.07 
.05 
.08 
.07 
.03 


.07        .13 

I      .09 

.01         .08 

.04 


.01 
.03 


.01 
.24 


.06 
.01 


.07 
.03 


.03  .04 

.12  .08 

.03  .02 

.16  .13 


.03 

.26 

.21 

.15 

.04 

.01 

.11 

.03 

. 

.03 

.06 

» 

.04 

.12 

.01 

.16 


.04 

.22 

.27 

.18 

.03 

.06 

.09 

.06 

. 

.01 

.01 

. 

.05 

.10 

.03 

.22 


.03 
.09 
.03 


.75 
3.38 
2.15 


.01 
.04 
.07 
.10 
.02 
.30 
.05 
.04 


.01 

.lol 

.04 
.01 
.17 
.09 
.01 
.08 

.01! 

.061 
.08 
.09 
.05; 
.18 
.02 
.02. 


.01 
.08 
.04 
.02 
.13 
.04 
.02 
.08 

.06 
.19 
.02 
.09 
.05 
.10 
.04 
.05 


.01      .02 i 


2.26 

1.78 

.70 


.92 

.57 

.98 

1.12 

2.93 

.38 


.04 
.02 
.25 
.03 
.05 
.11 

.03 
.16 
.04 
.08 

.08 
.03 
.02 


.06 
.01 
.19 
.02 
.02 
.07 


.03 
.05  I 
.031 
.05[ 


1.40 
2.08 
2.35 


.-75 
.85 
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Table  4-Contiiiued 


HOURLY  PRECIPITATION 


lEXTOCIT 
JAKIUBT   1951 


A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Houi  ending 

Station 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

LODISTILLK  WB  CITY 

.03 

.01 

.01 

.01 

.04 

.06 

.14 

.11 

.12 

.08 

.05 

.05 

.04 

.05 

.03 

.05 

.88 

LUCAS 

.02 

.02 

.07 

.10 

.23 

.24 

.19 

.07 

.05 

.02 

.02 

.11 

.11 

.18 

.18 

.19 

.11 

.09 

.17 

.18 

.26 

.32 

.23 

.22 

3.38 

KADISOKVILLE   1    SE 

.02 

.01 

.01 

.03 

.03 

.01 

.06 

.15 

.16 

.11 

.03 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.71 

HAYSVILLE    DAM    33                           // 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

MC    KIKKEYSBUBG                                // 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

HIDDLESBOBO    RR    STA 

.01 

.01 

.03 

.05 

.15 

.15 

.16 

.17 

.07 

.12 

.15 

.05 

.01 

.05 

.03 

.06 

.02 

.04 

.16 

.21 

.23 

1.93 

MILLERSBURG 

.01 

.02 

.01 

.03 

.04 

.18 

.12 

.02 

.02 

.12 

.02 

.11 

.13 

.10 

.07 

.04 

.01 

.06 

.10 

.06 

.09 

1.36 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

.01 

.03 

.02 

.10 

.09 

.12 

.14 

.14 

.04 

.02 

.02 

.09 

.08 

.16 

.19 

.18 

.20 

.08 

.04 

.06 

.06 

.02 

.05 

1.94 

MinrFORDVILLE 

.04 

.02 

.07 

.13 

.17 

.11 

.14 

.08 

.02 

.02 

.05 

.04 

.07 

.13 

.18 

.09 

.07 

.10 

.11 

.15 

.14 

.16 

.15 

.13 

2.37 

OLIVE    BILL    1    KW 

.02 

.02 

.05 

.09 

.12 

.17 

.12 

.03 

.01 

.01 

.03 

.06 

.09 

.17 

.16 

.21 

.17 

.05 

.06 

.05 

.05 

.02 

1.76 

0»ENSBORO   DAM   46 

.12 

.18 

.25 

.04 

.01 

.05 

.04 

.01 

.03 

.02 

.03 

.78 

PADDCAH   CAA                                              6 

.09 

• 

« 

• 

• 

.30 

* 

* 

• 

« 

PADUCAB  scs  mmsERY 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.09 

.14 

.06 

.05 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.03 

.54 

PIKEVILLE 

.01 

.02 

.03 

.02 

.07 

.11 

.13 

.09 

.08 

.04 

.02 

.06 

.03 

.01 

.02 

.03 

.01 

.02 

.10 

.13 

1.03 

RUMSEY   LOCK   2 

.02 

.01 

.01 

.01 

.08 

.17 

.19 

.05 

.01 

.02 

.02 

.01 

.03 

.02 

.02 

.67 

SADIETILLE  WATER  WORKS 

* 

* 

• 

* 

* 

* 

♦ 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

• 

• 

« 

* 

* 

• 

* 

* 

ST    MARY 

.02 

.01 

.06 

.10 

09 

.11 

.10 

.04 

.02 

.06 

.04 

.03 

.15 

.09 

.06 

.10 

.08 

.14 

.16 

.16 

.26 

.15 

2.03 

SALYERSYILLE                                      // 

_ 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

_ 

_ 

SMITHTIELD   4    S 

.04 

.02 

.01 

.01 

.01 

.08 

.08 

.09 

.13 

.10 

.06 

.03 

.05 

.07 

.03 

.05 

.04 

.05 

.95 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

.14 

.03 

.06 

.03 

.16 

.12 

.08 

.07 

.10 

.12 

.04 

.17 

,21 

.16 

.19 

.18 

.17 

.13 

.03 

.06 

.08 

.04 

.03 

.07 

2.47 

STEARNS 

.01 

.01 

.17 

.10 

.10 

.06 

.10 

.01 

.09 

.15 

.19 

.09 

.04 

.19 

.17 

.22 

.11 

.15 

.14 

.14 

.13 

.11 

2.48 

TATaAM    SPRIW3S 

.02 

.07 

.06 

.05 

.13 

.08 

.12 

.03 

.01 

.02 

.13 

.07 

.09 

.13 

.07 

.05 

.06 

.02 

.10 

.08 

.11 

.10 

.08 

1.68 

rOMPKINSVILLE 

* 

.11 

.01 

.13 

.11 

.07 

.07 

.10 

.05 

.04 

* 

• 

* 

* 

« 

1.26 

.17 

.11 

.11 

.12 

.09 

.13 

.17 

.20 

3.12 

USIONTOWN  DAM   49                         // 

.01 

.01 

.01 

.04 

.12 

.09 

.05 

.04 

.04 

.04 

.01 

.06 

.03 

.  55 

HOLT    CREEK   DAM 

.10 

.01 

.06 

.10 

.21 

.07 

.07 

.04 

.10 

.06 

.11 

.21 

.18 

.13 

.18 

.15 

.20 

.09 

.09 

.12 

.07 

.03 

.04 

.04 

2.46 

WOODBURY  LOCK  4 

.01 

.02 

.oa 

.14 

.03 

.07 

.08 

.10 

.03 

.03 

.01 

.11 

.17 

.15 

.13 

.12 

.02 

.02 

.OS 

.02 

.04 

.04 

.04 

.03 

1.52 

Dotes   follovlng  Statloo   loda: 
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DAILY  TEMPERATURES 


KEjrrncKT 

JAKUARY  1951 


ANCHORAGE 

ASHLAND  DAH  2 

BARBOUKVILLE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BEAVER  DAU 

BENEAH 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

BOBGIN  DIX  DAM 

CAHPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CORE IN  CAA 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

DANVILLE 

FARMERS 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK  4 

GRAYSON 

GREENSBURG 

GREENVILLE  2  W 

HARLAN 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  4  SW 

HICKHAN 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE  2  E 

IRVINGTON 

LEITCBFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE  1  SE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MANCHESTER 

MAYFIELD  2  S 

MAYSVILLE  DAM  33 

MIDDLESBORO 

MILLERSBURG  HILTRY  INST 


Soo  [eldieacd  notes  ioUowing  Station 
-    16   - 


Lldex. 


able  S-Continued 

i. 

)i\\ 

LL.I 

1 

r.i\ 

iir 

cn 

-rt.1 

Ui 

in.; 

D 

KENTBCir 
JANUARY  1951 

Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17   18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

J 

MOUMT  STERLING 

HA! 

MIX 

51 
21 

55 
36 

57 

50 

57 
37 

54 
28 

5E 

35 

44 
24 

34 

.8 

3S 
7 

44 
3C 

42 
34 

42 
25 

4C 
30 

53 
37 

56 
32 

48 
27 

5S 
32 

62 
49 

67 
48 

68 
55 

64 

29 

40 
19 

48   43 

34   33 

37   35 

20   17 

5C 
3C 

56   46   41 
43   26   14 

33   49.0 
12   29.7 

yURRAT 

MAX 
HIN 

51 
30 

54 
46 

58 
51 

56 
30 

61 
26 

57 
36 

38 
23 

35 
10 

50 
16 

46 

36 

48   48 
26   29 

52 
42 

59 
39 

47 
33 

50 
24 

61 
40 

69 
50 

71 
49 

69 
52 

53 
26 

45 
18 

44 
31 

47 
21 

40 
19 

46 

18 

54 

40 

54   30 
30   14 

le 

8 

26 
14 

49.5 
29.9 

DWENSBORO 

MAX 
MIN 

49 
28 

52 
41 

57 
51 

55 
30 

57 
26 

50 
34 

34 
18 

27 
-  1 

47 
7 

42 
34 

42   51 
26   27 

45 
39 

54 

38 

38 
31 

46 
27 

58 
34 

67 
45 

68 
47 

66   40 
46|  24 

41 
18 

41   40 
30   25 

37 
20 

38 
16 

48 
33 

4C 
28 

28 

14 

le 

6 

20 
16 

45.1 
27.7 

PADUCAH  CAA  AP 

MAX 
MIN 

50 
34 

58 
46 

60 
38 

51 
31 

60 
27 

48 
27 

27 
10 

30 
6 

46 
22 

47 
33 

47 
24 

48 
32 

48 
41 

SO 
33 

43 
29 

48 
26 

59   68 
43   49 

68 
49 

69 
29 

35 
22 

44 

19 

47   44 
31   22 

34 

19 

47 
21 

53 
35 

35 
2C 

20 
10 

16 

5 

\»     45.8 

ll|  27.2 

'ADUCAH 

MAX 
MIN 

48   so'  59 

20|  35   48 

59 
32 

53 
30 

61 
32 

42 

24 

27 

31 
8 

49 
22 

47 
29 

43 
26 

50 
35 

50 
42 

42 
32 

42 
27 

50 
26 

60 
47 

69 
50 

69 
49 

69 
26 

34 
21 

44   47 
20   28 

42 
22 

33 

IS 

46 
26 

52 
33 

34 
18 

19 

7 

18 
6 

46.4 
27.3 

'IKEVILLE 

MAX 
MIN 

49 
20 

57 
28 

75 
58 

56'  57 

38 1  26 

63 
27 

45 

27 

28 
20 

47 
15 

48 
19 

48 
32 

38 
26 

38 
27 

64 
38 

57 
37 

43 

31 

63 
25 

65 
45 

70 
44 

72 
42 

66 
33 

48 
23 

56 
33 

50 
39 

42 
24 

41 
23 

50 
25 

61 
42 

56 
31 

31 
24 

33 
23 

52.2 
30.5 

RINCETON 

MAX 
MIN 

52 
21 

54 
44 

57 
52 

55 1  60 
26|  25 

[ 

46 
32 

34 
21 

33 
-  2 

50 

7 

43 
31 

48,  52 

21 1  25 

50 
41 

55 
39 

42 

31 

50 
21 

62 
32 

70 
41 

71 
48 

66 
47 

50 
21 

44 

10 

44 

25 

46 

19 

40 
19 

42 

14 

53 
34 

40 
30 

30 
14 

18 

7 

23 
15 

47.8 
26.2 

ICHMOND  TEACHERS  COL 

MAX 
MIN 

43 
21 

52 

57 
49 

57 
36 

47 
29 

56 
33 

57 
26 

27 

7 

21 

11 

42 
16 

43   41 
35   26 

43 
29 

53 
36 

57 
31 

35 
28 

42 
29 

59 

41 

62 
49 

66 
52 

68 
30 

31 
19 

40 
22 

45 

31 

38 
20 

22 

17 

45 
22 

41 

55 
26 

26 

15 

28 
15 

45.5 
28.2 

DSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

55 
25 

55 
46 

58 
46 

53 
35 

58 
27 

51 
29 

38 
24 

32 
10 

48 
15 

45 
35 

44   47 
27   27 

51 
41 

55 
39 

42 
32 

55 
29 

62 
32 

67 
52 

69 

50 

67 
57 

47 
26 

44 

18 

42 
37 

44 

24 

44 

21 

41 
14 

53 
34 

57 
33 

27 
19 

20 
12 

31 
18 

48.5 
30.1 

T  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 
MIN 

42 
20 

50 
21 

55 
42 

57 
34 

51 
24 

56 
25 

45 
25 

27 

4 

28 
6 

44 

12 

42   40 
30   24 

48 
28 

52 
35 

53 
31 

37 
29 

44   59 

29   43 

65 

45 

67 
52 

66 
28 

30 
19 

42 

19 

40 
27 

40 
20 

25 
12 

43 

14 

53 
40 

53 
21 

24 

7 

19 

7 

45.1 
24.9 

COTTSVILLE 

MAX 

MIN 

56 
25 

55 
42 

58 
53 

56 
34 

59 
26 

59 
43 

43 
25 

31 
9 

47 
16 

43 
37 

45 
30 

52 
26 

50 
42 

57   57 
47   32 

47 
30 

60 1  66 
38 1  52 

68 
53 

67   60 
47   28 

47 
15 

43 
32 

42 
24 

38 
21 

39 
14 

52 
32 

56 
36 

37 
20 

21 
13 

33 
18 

49.8 
31.0 

HELBTVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

53 
23 

55 
37 

57 
48 

57 
26 

56 
25 

52 
34 

38 
25 

27 
3 

43 
4 

43 
30 

40 
31 

47 
22 

45 
28 

51   50 
38]  30 

43 
27 

59   64 

38   47 

68 
45 

66   63 
52   24 

43 

15 

40 
32 

40 
15 

38 
18 

34 
13 

47 
26 

47 
34 

35 
19 

20 
10 

30 
15 

46.8 
26.9 

HEPHERDSVILLE 

MAX 
MIN 

50 
21 

54 
25 

56 
47 

59 
37 

51 
24 

57 
24 

46 
27 

28 

5 

29 
5 

46 
6 

42 
32 

41 
23 

47 
27 

51 
35 

55 
34 

38 
29 

46 
29 

60 
44 

61 
51 

68 
54 

68 
29 

34 
16 

43 
15 

43 
29 

40 
20 

25 

14 

46 
13 

47 
37 

37 
25 

26 

8 

21 
9 

45.8 
25.6 

OMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

57 
20 

54 
40 

66 
53 

65 
37 

59 
23 

61 
37 

57 
24 

26 
8 

45 

7 

45 

30 

42 
34 

42 
23 

46 

55 
44 

55 
32 

43 
27 

60 
31 

63 
47 

67 
41 

68 
53 

63 
30 

42 

16 

47 
29 

43 

31 

42 
21 

37 
16 

48 
29 

57 
29 

30 
26 

28 
12 

35 
20 

49.9 
29.0 

DUUER  SHADE 

MAX 

MIN 

54 
23 

55 
43 

59 
51 

53 
35 

57 
29 

59 
35 

42 
23 

29 
5 

44 

12 

41 
29 

42 
30 

45 
25 

48 
39 

56 
38 

39 
31 

45 
30 

59 
30 

60 
51 

66 
50 

66 

55 

61 
24 

43 

15 

43 

30 

42 
25 

33 
20 

37 
13 

49 
30 

56 
34 

34 
20 

20 
13 

33 
18 

47.4 
29.2 

&NCEBURC 

MAX 
MIN 

64 
54 

70 
53 

74   68 

49   29 

37 
21 

50 
31 

43 
34 

38 
22 

37 
23 

53 
25 

55 
36 

43 

26 

28 
15 

30 
19 

EST  LIBERTY  WATER  WKS 

MAX 
MIN 

40 
18 

53 
19 

60 
33 

60 
40 

49 
24 

57 
25 

58 
29 

30 
20 

25 
6 

43 

7 

47   41 
19   23 

43 
21 

45 
31 

59 
34 

39 
31 

40 
27 

61 
28 

58 
35 

60   62 
36   45 

45 

31 

41 
32 

50 
32 

43 
23 

25 
23 

44 

23 

56 

54 

31 

32 
19 

27 
20 

46.7 
26.2 

[LLIAMSBDRG 

MAX 
MIN 

52 
21 

55 
39 

68 
54 

65 
59 

56 
25 

60 
24 

55 
26 

30 
14 

42 

15 

44 

25 

1 

35   24 

53 

35! 

59 
42 

57 
32 

45 
29 

59  1  61 
30   51 

68 
47 

69   64 
52   30 

47 

16 

53 
31 

50 
29 

41 
21 

39 
17 

SO 
21 

60 
45 

57 
29 

32 
22 

40 
22 

52.1 
31.0 

[LLIAMSTOWN 

MAX 
MIN 

51 
20 

54 
30 

51 
48 

56 
33 

51 
29 

50 
36 

38 
23 

25 
3 

38 
5 

39 
31 

37   40 
31  i  24 

39 
28 

51 
35 

49 
28 

42 
25 

57   62 
33   47 

64 
49 

65   63 
54   22, 

34 
17 

38 
31 

39 
27 

33 
16 

33 
14 

49 
28 

49 

31 

32 

21 

21 
10 

22 
16 

44.3 
27.3 

)LF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

46   59 
20   28 

62 
52 

68 
42 

56 
26 

63 
27 

55 
31 

32 

13 

31 
12 

48 
13 

48   47 
32   25 

1 

50 
37 

58 
48 

58 
35 

42! 
34 

49   62 
34,  40 

63 
44 

70   70 
52   33 

38 
IS 

49 
20 

48 
29 

45 
25 

27 
15 

48 
20 

60 
43 

60 
31 

32 
20 

33 
20 

50.9 
29.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

hi 

OLE  CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 

26 

26 

88 

.19 
104 

.29 
24 

13 

32 

36 

16 

23 

74 

25 

60 

44 

53 

.01 

77 

.11 
44 

.11 
112 

.17 
38 

.10 

71 

.07 
124 

17 

26 

.03 
31 

39 

36 

64 

84 

.12 
19 

21 

; 

- 

See  reiereiic«  aotoa  foUowlng  Station  Index. 
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Table  7 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

KENTUCKY 
JANUARY    1951 

Day  of  month 

. , , -, , , 1 1 1 1 1 ; n 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

T 

T 

.7 

T 

ASHLAND  DAM  29 

SNOWFALL 
3N   ON   GND 

T      2.3 
T        3 

3 

2 

T 

T 

I 

1 

BEAVER   DAM 

SNOWFALL 
3N   ON   GND 

- 

_ 

- 

- 

- 

4 

BENHAH 

SNOWFALL 

L.O 
T 

3.5I 
1     1 

T 

T 

l.O 
T 

T 

T 

T 

T 

SN  ON  GND 

BO»LING   GREEN   WB   AP 

SNOWFALL 

T 

.7 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

1.0 

1 

SN   ON   GND 

T 

1 

CORBIN   CAA 

SNOWFALL 

1.3 

T 
T 

.2 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

SN   ON   GND 

T 

COVINGTON  WB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

1.6 

T 

3.2 
4 

3 

3 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

.8 

T 

T 

T 
T 

T 

3.0 

1 

T 

T 

.1 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

.3 

T 

T 

1.4 

T 

T 

2.4 
3 

1.5 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

2.7 
3 

T 
3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2 

T 

T 

.1 

.5 

1.5 

FARMERS 

SNOWFALL 

2.8 

T 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

2 

SN  ON  GND 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

.5 

FORDS    FERRY    DAM   50 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

5.0 
4 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

.9 

FRANKFORT    LOCK   4 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

2.3 

.3 

- 

.3 

1.3 

HEIDELBERG   LOCK   14 

SNOWFALL 

1.0 

1 

T 

1 

1 

T 

T 

2 

SN   ON   GND 

HINDMAN  SETTLEMENT   SCH 

SNOWFALL 
SN  ON   GND 

T 

T 

T 

T 

T 

I 

T 

T 
T 

2.0 

HOPKINSVILLE    2    E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

T 

T 

1.0 

1.0 

IRVINGTON 

SNOWFALL 

4.0 
3 

2 

1 

T 

T 

1 

2 

SN   ON   GND 

T 

T 

T 

.2 

T 

T 

T 

.3 

1.7 

2.9 

LEXINGTON   WB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

2.9 
3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

1 

2 

T 

T 

T 

T 

1.5 

2.8 

LOUISVILLE    STAN   WB   AP 

SNOWFALL 

1.6 

1.1 
3 

2 

1 

T 

T 

1 

3 

SN   ON   GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.4 

2.4 

MAMMOTH    CAVE   PARK 

SNOWFALL 

.7 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

" 

SN   ON   GND 

T 

2.0 

.5 

MAYSVILLE    DAM   33 

SNOWFALL 

2 

.3 
2 

2 

2 

2 

3 

SN   ON   GND 

T 

MIDELESBORO 

SNOWFALL 

T 

_~ 

- 

SN  ON  GND 

T 

T 

9.8 

MURRAY 

SNOWFALL 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2 

SN  ON  GNE 

T 

T 

.3 

1.5 

OWENSBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNI 

5.0 
5 

5 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
.7 

2 
3.7 

PADUCAH    CAA 

SNOWFALL 

2.4 
2 

2.6 
3 

T 

T 

T 

4 

SN   ON   GNI 

T 

3.213.6 

ST    JOHN    BETHLEHEM   ACAD 

SNOWFALL 

1.3 
2 

T 
T 

T 
T 

1 

' 

SN   ON   GNI 

3.0I 

SCOTTSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNI 

- 

_ 

3 

3 

_.2| 

3.0 

WILLIAMSTCWN 

SNOWFALL 

3.( 

) 

" 

SN  ON  GNI 



L_ 

■^— 

1 1 \ 1 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Statio 


ADDISON  DAH  45 

ADOLPHUS  1  N 
ALLEN 
ANCHORAGE 
ASaCAMP 

ASHLAXD  DAH  29 
BARBOURVILLE 
BARDSTOirS  S.J.PRKP  3CH . 
BAXTER  BARLAN  «ATES  WKS 
BEAVER  DAM 

BENHAM 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BEREA  lATEB  WORKS 

BOSTON  2  SV 

BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SDBSTA 
BOWLING  GREEN  VB  AP 
BRENT  DAH  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 

BDRGIN  OIX  OAK 


County 


BRECXINRIDGE 

ALLEN 

FUffD 

JBPTER80N 

PIKE 

BOTD 

KNOX 

NELSON 

HARLAN 

OHIO  , 


0595 ! HARLAN 
0611:MARSBALL 
0619  KADISON 
0624    MADISON 
0874   NELSON 


WARREN 
WARREN 
CAMPBELL 
EDMONSON 


1127  MERCER 
1156  PCLASII 
1206  TRIGG 
1256[TAYL(» 
1340  ( 


134 5; CARROLL 

1439  muhlenberg 
163i:hiceman 

1704    MADISON 
1722  ADAIR 


CARROLLTO)    LOCK    1 

CENTRAL    CITT 

CLINTON 

COLLEGE  BILL  LOCK  II 

COLUMBIA 


CONSTANTINE  ! 1763 IBRECKINRIDGE 

CORBIN   CAA   AIRPORT  1801   WHITLEY 

CORBIN  WATER  WORKS  1806  WHITLEY 

COVINGTON  WB   AIRPORT  1855] KENTON 

CTNTHIANA  1998 1  HARRISON 


DAKVILLE 
DAVELLA 
DELPaiA    1    E 
DEHA 


DUNDEE   BARRETTS    FORD   BR   2358  I  OHIO 


DUNUOR 
DITNNVILLE 
EDDTVILLE    LOCK    F 
EDMONTON 
ELIZABETffTOWN 

FALMOUTH 


2040 ! BOYLE 
2053  i MARTIN 
2132  PERRY 
2139  KNOTT 


37  35 

38  16 

37  16 

38  27 

36  52 

37  48 

36  51 

37  25 

36  58 

36  51 

37  34 
37  34 
37  46 

37  00 

37  01 

36  58 

39  03 

37  12 

37  48 
36  59 

36  46 

37  20 

38  41 

38  41 
37  19 

36  41 

37  47 
37  06 


36  58 
36  57 
39  04 
38  23 


86  34 
86  16 
82  43 

85  33 

82  26 

:  36 

83  53 
5  28 

S3  20 

86  52 

82  57 
88  21 

84  16 

64  16 

65  42 

S6  26 

66  26 
86  26 


84  43 

84  37 
87  58 

85  21 


441 


Obser 
vation 

time 


1580     8A 

380 
1070     6P 
1100 

430 


536 


FLEMINGSBURQ 

FLEMINCSBURG  POST  OFFIC92908 

FORD  LOCK  10 


2366  I  MUHLENBERG 
2374  I  CASEY 
244  5  LYON 
2469  METCALFE 
2510|BARDIN 

2775! PENDLETON 
2791 ' ROWAN 
29031  FLEMING 


FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  4 
FRANKLIN  WATER  WORKS 
FRENCHBCRG 
GEORGETOWN  WATER  WORJLS 

GEST  LOCI  3 

GLASGOW 

GODMAN  AFBU  FT  KNOX 

GRANT  DAM  36 


GREENSBURG 

GREENSBURG  H1WA7  61  BR 
GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2  W 
HALEYS  MILL 

HARTFORD  6  N 

HAZARD 

HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  4  SW 


2953, MADISON 

2961iCBirrENDEN 
30281  FRANKLIN 
3036  SIMPSON 
30S2  MENIFEE 
3194  SCOTT 

'3203  HENRY 

13241  BARREN 

13280  RARDIN 

13356  BOONE 

13391  CARTER 

13430  GREEN 

,3435  GREEN 
3443  GREENUP 
34  51  MUHLENBERG 

|3539i  CHRISTIAN 

13652  OHIO 
I  3709!  PERRY 
'3714' PERRY 

3741  LEE 

37621 


38 

40 

.18 

09 

38 

38 

25 

37 

53 

37 

?.R 

38 

13 

36 

43 

37 

57 

38 

12 

38 

25 

37 

37 

S4 

3fl 

59 

38 

19 

37 

Ifi 

15 

: 3798  CHRISTIAN 


HERNDON 

HICKMAN 

HICKSVILLE  3821    GRAVES 

HIGH   BRIDGE    LOCK   7  3837    JESSAMINE 

HINDMAK    SETTLEMENT   SCH  3899    KJJOTT 

EODGENVILLE   NAT   PARK  3929    LARUE 

HOPKINSVILLE    2    E  3994    CHRISTIAN 

HYDEN  4093    LESLIE  j 

IBVINGTON  4165    BRECKENRIDGEI 

JACKSON  14196   BREATBITT         j 


JENKINS 

4236    LETCHER 

JEREMIAff 

14255   LETCHER 

KEENE   2  N 

14369   JESSAMINE 

KENTUCKY   DAM 

14414    LIVINGSTON 

LANCASTER    ICE    PLANT 

1 4620  GARRARD 

LAURA 

14642    MARTIN 

LEITCHFIELD 

4703   GRAYSON 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

4746    FAYETTE 

LIBERTY 

4755   CASEY 

LITTLE    HICKMAN   LOCK   8 

48251  JESSAMINE 

39  84    46 

37    48  I  82   32 

37    02   83   07 

1137    25,82   48 

■  33  I  86  43 

37  05  I  87  00 
37  13  I  84  58 
37  03  88  05 
37  00! 85  37 
3137  42  85  52 


84  20 
83  33 
83  43 

83  44 

84  15 

88  06 
84  52 
86  34 

83  39 

84  33 

84  53 

85  55 
85  58 
84  49 
82  57 


'  20 

37  32  86  54 
37  15  83  12 
37  15  83  11 
37  33  83  46 
37  47  87  37 

2  36  44  87  34 

6  36  34]  89  12 

9  36  48!  88  30 

I  37  491  84  43 

<  37  20!  62  59 

37  32  I  85  44 

36  52  87  27 

37  10  83  22 
37  53! 86  17 
37  33  I  83  23 

37  12 1  82  36 
37  10182  S6 
37  58  I  84  38 
37  01  88  16 
37  37  84  35 

37  45  82  26 

37  29  86  18 

38  02  84  36 
37  21  84  55 
37  45  84  35 


37   I 


560 


CORPS  OF  ENGINEERS 
IDELL  M.    DKARINC 
NANNIE   AUXIER 
C.    E.    BARRET 
MARY    S.    RATLIFF 

CORPS   OF  EJJG INKERS 
UNION   COLLEGE 
ST. JOSEPH   PREP   SCH 
CYRUS    S.    LAY SON 


:.    C.    WHITEAKER 
riLLIAM   NELSON 
fAMES   A.    GROSSMAN 
DIS.    L.    B,    GAFFABO 
ms.    PAULENE  COY 


EDWARDS 


'.  WILLIAMS 
SARAH  E.    LEWIS 

»S  OF  ENGINEERS 

1  MC  KINLEY 
ODD  FELUIWS  ODatTUlt  CLOSED   1/50 


Refei 

to 
tables 


CORPS   OF   ENGINEEl 

ILLIAU   A.    OATES 

WOODSON   D.    FRANKLIN 

CORPS   OF  ENGINEERS 

HAZEL   B.PICKETT 

MRS.GLENNIE    L. SHARP 
CIVIL  AERO  ADM 
CORBIN  WATER  WORKS 

WEATHER  BUREAU 
MARSHALL   HILL 


7A   R.    P.    COLDIRON 
MID   BERTHA    DE    LONG 
SP   RALPH   R.    BEALL 
8A   HATTIE   B.    BARNEY 
7A    J.    L.    HUFF 

7A  N.  D.  GIVENS 

8A  LINNIE  D.  TARTER 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS 

7A  JOHN  E.  MORAN 

7A  ROBERT  E.  SETTLE 


JESSIE  OLDHAM 
MBS.  C.  C.  STAMPER 
BYRON  F.  FLEMING 
MAURICE  O. CARPENTER 
CORPS  OP  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HERMAN  D.  NEAL 
FRENCHBUftG  SCHOOL 
JOE  W.  ATKINS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
EHILY  H.  BEAN 
U.  S.  AIR  FORCE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SHIRLEY  I.  STATEN 

UBS.  HELL  H.LINGLE 
WM.  A.  PICKETT 
COBPS  OF  ENGINEEBS 
C.  R.  LOVELL 
CLEATUS  E.  8RIKKLEY 

W.  R.  CARSON,  SR. 
H.  A.  BAILEY 
BURCHELL  MUNCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FRANK  STREET 

C.  W.  EEATTS 
KENTUCKY  WTR  SERV  ( 
TVA  679 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ELIZABETH  WATTS 

ERNEST  L.  WRIGHT 
W.  K.  MORRIS 
MRS. FOREST  CAMPBELL 
FLOYD  G.  ROBBINS 
BUFORD  F.  BARNES 

AMELIA  COLUNS 
MRS.  SUSAN  F.  ISON 
MARION  W.  MABIN 
TVA  379 
KENTUCKY  UTIL  CO 


JAMES   A.    FIELD 

8AI GEORGE  D.    LITSEY 

HID| MIDI  U.S.    WEATHER   BUREAU 

7Aj  PALLIA    L.    HANKLA 

7A   CORPS   OF   ENGINEERS 


2  3  4  5 


Statio 


LOCKPORT  LOCK  2 
LOGLICK  1  S 
LONDON  3  SW 
LOUISA  LOCK  3 
LOUISVILLE  BOWMAN  FIELD 

LOUISVILLE  STAN  WB  AP 
ILOUISVILLE  UPPER  GAGE 
I  LOUISVILLE  WB  CITY 
iLOVELACEVILLE 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE-PARR 
MANCHESTER 
MAYFIELD  SUBSTATION 
IHAYFIELD  2  S 


DAM  : 
MIDDLESBORO 
MIDWAY  : 


MILLERSBURG 
MILLERSBURG  MIL.  INST 
MILLERSTOWN 
MONTI CELLO 
iMOREHEAD  STATE  COLLEG] 


[MOUNT  ! 

Imunfordville 

I  MURRAY 

I  OLIVE  HILL  1  NW 

JOLNEY 

lONEONTA  DAM  35 
I OWENSBORO 
OWENSBORO  DAM  46 
j  PADUCAH 
'PADUCAR  CAA  AIRPORT 

' PADUCAH  SOS  NURSERY 

PAINTSVILLE 

PIKEVILLE 
IPINEVILLE 
I  PLEA SURE VI LLE  2  S 

PRINCETON 
I  RAVENNA  LOCK  12 
I  RICHMOND  E  STATE  COL 
IrUMSEY  LOCK  2 

RUSSELLVJLLE 
I 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 
ISADIEVILLE  WATER  WORKS 
; ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

ST  MARY 

SALVISA  LOCK  6 

SALYERSVILLE 
SCOTTSVILLE 
, SEBREE  WATER  WORKS 
SHELBYVJLLE  2  W 
SHEPHERDSVILLE  2  NW 

SMITHFIELD  4  S 
: SOMERSET  HIWAT  DEPT 
! SOMERSET  1  N 
; SPRINGFIELD 

STEARNS 

: SUMMER  SHADE  SUBSTA 
iTATHAU  SPRINGS 

TAYLORSVILLE 

TOMPKINSVILLE 

TOMPKINSVILLE  TEL  OFF 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE    LOCK    5 
UNIONTOWN    DAM   49 
VALLEY   VIEW    LOCK   9 
! VANCEBUHG 

VANCEBUBC  DAM  32 

WAYNESBURG  6  E 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WILLIAMSBURG 

WILLIAMS TOWN 

WILLOW  LOCK  13 
iWOLF  CREEK  DAM 
WOQDBUBY  LOCK  4 

I     NEW  STATIONS 

; SUMMER  SHADE 
.  WEST  PORT 
I  HARLAN 


County 


HENRY 
CLARK 
LAUREL 
LAWRENCE 


JEFFERSON 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

BALLARD 

BARREN 

HOPKINS 
EDMONSW 
CLAY 

GRAVES 

MASON 

PENDLETON 

BELL 

BELL 

WOODFORD 

BOURBON 

BOURBON 

GRAYSON 

WAYNE 

ROWAN 

MONTGOMERY 
HART 
CALLOWAY 
CARTER 


CAMPBELL 
DAVIESS 
DAVIESS 
MC  CRACKEN 
MC  CRACKEN 

HC  CBACKEN 

JOHNSON 

PIKE 

BELL 

SHELBY 


6575  CALDWELL 
6679] ESTILL 
6805: MADISON 
70391 MC  LEAN 
7049  LOGAN 

7054  LOGAN 
7074 , SCOTT 
7091]  HARDIN 
7096  MARION 
7121! MERCER 

7129] MAGOFFIN 
7215  ALLEN 
7234  WEBSTER 
73241  SHELBY 
7334  BULLITT 


4  38  26  64  58 

4  '37  51  84  02 

2 '37  06  84  OS 

1 ,38  07  82  37 


7 136  11  65  44 
7  38  17  85  48 
7  38  15  65  46 

6  36  58  88  50 
3 I36  53  86  02 

37  19  87  29 
37  11  86  06 
37  09  83  46 
36  44  88  39 
36  42  88  38 

7  I  38  38  83  42 
5,36   36   84    16 

2  1 36  37  83  43 
2)36  37  83  43 
4]38   0984    41 

5   38  18    84   09- 

5] 38  18   84   09 

3  37  27    86    03 

2  I  36  50  84  51 
5]  38  11    83    26 

5] 38    03    83  57 

3  1 37  16,85  53 
9  I  36  36  68  20 
7  38  18  83  11 
7)37    13   87  47    | 

7 138    58    84    18  i 

71 37  46   87   09  ] 
7  1 37   47   87   08 
7] 37    06   88  37  I 

7  37  04.  88  46  ] 

7]37  04: 88  35  I 

1  37  49  82  46  I 

1  37  29  82  31  | 

2  36  45,  83  ' 


Obser- 1 
vation 
time 


L  CORPS  OF  ENGINEERS 


50  1           MID  U.S.    FOREST  SERVICE  1  3 

84 ]          .    7A   BUSTER  SEE                       1  3 

58]           iMID   CORPS   OF   ENGINEERS     I  3 

85    HID;HID   U.S.    WEATHER   BUREAU '  2   3 

03             ■    6A   CORPS   OP   ENGINEERS  3 

57    MID, MID   U.S.    WEATHER   BUREAU  2   3 

70      6P]     6P   BLAINE    MALONE  2   3 

I            MID   CECIL   H.    BRITT  3   ■ 


2   3    • 


435  5P      7A    J.    W.    MC   COY 

600  5P   CP  NATIONAL  PARK  SVC 

450  6P   7A  EARL  HOWARD 

364  I        TVA  5A 

364 1  5P]  5P  UBS.  JOE  PAYNE 

524 1  6a'  6A  CORPS  OF  ENGINEERS 
6101     MID  AMANDA  A.  AULICK 

1128  1  5p'hID  HUGH  ALLEN 

1130  I  HID  FRANK  M.TALIAFERRO 
I  8A  eiTT  OF  MIDWAY 


]  8A  W.  T.  ALEXANDER         3  • 
•I  5P  MILLERSBURG  MIL. INST  2  3 
I  7A  MRS.  0.  U.  LAWLER      3 
;  7A  E.  0.  COOPER  3 

MID  H.  C.  HAGGAN  3  ■ 


380 


SP   5P  FRED  CARTUILL 

7A  HUBERT  E.  HODGES 

6P   6P  MURRAY  WATER  SYSTEM 

' UID  LOTTA  ORA  HOOPER 

;  8A  ART  D.  WILLIAMS 


2  3 


2  3 


,  38  : 


l|8S  I 


]  6A  CORPS  OF  ENGINEERS 
4201  6P   7A  VIBGIL  P,  CLARK 
404 ]     1  7A  CORPS  OF  ENGINEERS 
340  6A:  6A  WESTERN  P.  LACKEY 
410  UIDiUID  CIVIL  AERO  ADM 


I  HID  SOIL  CONS  SERVICE       3  4 
620)      7A  JESSE  FAIRCHILD         3 
686]  SP  8P  U.S.  WEATHER  BUREAU   2  3  4  5   7 
999 1      7A  F.  PARTIN  3 

882]      6A  E.  B.  MORGAN         CLOSED  11/50 


2,37  06  87  53 

4  37  40  83  57 

4,37  44  84  18 

3] 37  32  87  16 

3  I  36  51  86  53 

3 ! 36  50  86  54 

4  38  23  84  32 
8  37  42  85  59 
8  37  35  85  21 

4  37  56  84  49 

5  37  45  83  04 
3  36  45  86  12 
3  37  36  87  32 
8  38  13  85  16 
8  36  00  65  44 


529   5P 


5901  6P 


7473 

SHELBY 

8   38 

20    85    16 

7567;  PULASKI 

2   37 

07   84    35 

7510, PULASKI 

09   84    37 

7604    WASHINGTON 

8    37 

41   85    14 

7677    MC   CBEARV 

2   36 

42    84    29 

7805   UETCALFE 

3,36 

53   85  40 

7924] WASHINGTON 

8:37 

52   85   09 

7948    SPENCER 

8   38 

02   85   21 

106 Oi MONROE 

3   36 

42   85   41 

8065   MONROE 

3;  36 

42   85  41 

8144, TRIGG 

9   36 

4  5  88   05 

U79   ANDERSON 

4   36 

02   84    51 

il97| UNION 

7  37 

46  87    57 

i246| MADISON 

1     4   37 

51   84    26 

82541  LEWIS 

7   38 

36J  83    19 

82591  LEWIS 

7  38 

38   83    21 

(48G    LINCOLN 

2   37 

22    84    34 

1551    MORGAN 

55  83    15 

(706    WHITLEY 

2    36 

44   84    10 

8714    GRANT 

5    38 

38   84   34 

8724 

LEE 

4,37 

36   83    50 

t807 

RUSSELL 

2   36 

53   85  08 

B824 

BUTLER 

3   37 

11   86   38 

5P  ALTON  M.  HARVJLL 
7A  CORPS  OF  ENGINEERS 
8A  THOMAS  C,  HERNDON 
6A  CORPS  OF  ENGINEERS 
7A  WM.  B.  PORTER 


576'  TVA  683 

890]  UID' RICHARD  E.  ZEYSING 

777]  7A   7A  SISTER  S  H  GSELL 

730:  UID  ST  UABY  COLLEGE 

520  I  7A  CORPS  OF  ENGlNEEfiS 

900:  MID  J.    M.    MAY 

770  5P      5P  NOBLE   ALLEN 

360  5P  SEBREE   WATER   WORKS 

825  6P      6P  WILLA   S.    A.    BATTA 

450  7A]     7A  A1,BERT   C   MC    DANIEL 

862'  HID  F.    W.    SIMPSON 

873:  MID  BOSCQE    PIERCE 

1050'  6P      6P  RADIO   STA   WSFC 

738  8A  WM.    H,    COATLEY 

1420  HID  HRS. WILLIE    LEE   REED 


TVA   684 
HID   R.    C.    DEDHAN 
'■     7A   URS.KATHRYN   B.    CARR 
HID   JAUES    T.    PHILPOTT 
7A   URS.    ALICE   H.    HALE 

TVA  680 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS 

6A  CORPS  OF  ENGINEERS 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS 

5P   5P  CITY  OF  VANCEBURG 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS 

7A  FRANK  HOECK 
7A   7A  JOHN  W.  TUBNEB 
6P  7A  CHARLES  B.  WEST 
6P   7A  HISS  N.  B.  SIUPSON 

7A  COTPS  OF  ENGINEERS 

8A   8A  COBPS  OF  ENGINEEBS 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS 


2  3 


2  3  4  5  6  7 


UETCALFE 

OLDRAH 

HARLAN 


85  43 
65  29 
83  19 


6P  6P]CHAS.B.UC  HURTRSY 

7A  GEORGE  T.JOHNSTON 

6P  I  6P]BADI0  STATION  WBLN 


t      1-BIG  SAHDT;   Z-CTJMBERUUID;   3-GRKEH;   4-inm)CKY:   5-LICKING;   6-HISSISSIPPl ;   7-OHIO;   8-SALT;   9-TENNESSBE 

REFERENCE  MOTES 
The  (our  digit  Identification  numbers  in  the  index  nuaber  coluiui  of  the  Station  Index  are  assigned  oo  a  state  basis.   There  will  be  1 
Plgures  and  letters  following  the  station  naM.  such  as  12  SSW,  indicate  distance  la  alles  and  direction  froa  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  Deceaber  Issues  of  this  bulletin. 
Honthly  and  seasonal  snowfall  for  the  preceding  12  aonths  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
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KENTUCKY    -    FEBRUARY    1951 
0.    K.   Anderson,    Section  Director   -  Louisville 
WEATHER   SUMMARY 
in  spite  Of  the   eKtre»e  cold  weather   at   the  beginning  °^t^e.onth  when  readings    for  the   State  were  the  c^^ 

the  average  for  the  month  as  a  whole  was  above  °°™^1-  P^f"P"^^*^°"  ^^^°  *^|  wltlas  much  property  damage  Extreme  floods 
^rcurreTdur"T°^g  tfeVo^^tl  if  thrra^^at"e;s%rthTci^^er!a:f a^d^K^^entuc^rRlv^e^s  with  daLg^  being  extensive.  The  month 
was   generally  unfavorable   for    farm  activities. 

cold  Arctic   air   moved   in   at   the   *.eginning  of   the  month     causing  the   first  wee.  of   Fe^^^^^ 

and   also   the   coldest    since   1899.      A   number   of   ^^-t^^e   low   temperature   recoras  we  ^^^jings   at   most    locations   in   the 

Whole  Ohio  valley.  Below  freezing  temperatures  '^f «  ^e^°f^^^^^*  ^"t^*^*^°h\ut  from  the  Uth  to  the  end  of  the  month  daily 
period   1st    through   the   3rd.      Temperatures   -^^m^ined  cold   through  the   10th  but    tromt  ^^^^^   ^^^^     ^^^^ 

averages  were  all   above  normal.      Minimum  temperatures  *^"°e  the  cold  spell   ranged  generally   i  ^^  ^^^  ^^.^   ^^^ 

the  elstern  section  being  the  warmest  during  this  period.  ^"^^^^^  *^»P^^^*"^f  ^he "sfh  and ^eth"^  The  mean  temperature  for 
70's.  Lowest  readings  were  reported  on  the  2nd  and  3rd  highest  generally  on^i  ranged  from  43.3°  at  Hickman  to  32.7°  at 
the   State  was    38.3°    which    is    1.0    above   ■^°'-'»f  ^  •    /he  ""f  ^^^^f  ^^/^^?*'^f  ^^^^^^on  the   27th.      The   lowest  was   32°    below 

eastern  section  to  less  than  3  inches  in  the  °°f^-";t^^^„^°^/°^*^;^r,nd  cent  ra^sect  ions .  Snowfall  was  also  heavy  and 
i"re:u^\t^.n;fex"r^e:es^^orpre%^^^a°^^^ 

SSrg       The  greatest   depth   on  the   ground  was   12   inches   at   Flemingsburg  on  the   11th. 

The  snow,   rain   and   cold  weather  during  the  month  kept    *  a™  -^^^f  ^^^f  ,^  Hl^Tek  trbe^lgh'^^Thrcondltton'of  cr^^s':!! 

-or^tKi^^t^t^f  ^on^h^ilSoigh  soL^i:^^^^ 

fng^oi  iu^rV:7^\':^.:r^LTTkre^^^^^^^^  -  p°-  --"-"•  --'■ '—  - 

badly   needed. 

The  snowstorm  and  cold  wave    in  the   period   1-3   P^^yed  havoc  with   travel    and   communications   facilities^^  %oTTel'. 

were  forced  to  close.  Severe  glazing  was  experienced  in  parts  of  the  State  ^°°^^°°'°""^  I  ^^  s^^n  buildings  and  sign- 
Two   fatalities    are   attributable   to   this   storm.      On  the   6th   a  windstorm  at   Benhmdamaged^a^few   s^  ^^^^^^^  ^g^^^^^^  ^^^^ 

boards.  The  damage  was  estimated  at  ^''°"t,  ff '°°°:  *  ^^^^*  ^"i^s  proplrty  damage  was  considerable  as  a  result  of  this 
roads  almost  impassable.  Besides  one  fatality  ^°f  *'°  ^°J"^^^^'  ^^  ^o  run  around  $15,700.  Several  buildings  were  de- 
storm,       on    the    20th,    a    tornado    struck    Bagdad         Damage  was   f^i^ated   to    run   around   *^^,^^^   ^^    ^   „^__^^^^   twister"    in   some 

foc^lftres':  t\t%%s:ernTe:tucir"he-stofm"wa°s"  IT.oZl.U^S  hail  and  lightning  in  some  areas.  Damage  is  estimated 
to  be   around  $250,000. 

Flooding  in  the  headwaters  of  the  Kentuc^  River  resulted  ^n-^^^-e^iays  of  rainy  weather.  ^^Flood  stages  -re^reported^at 
Hazard,  Jackson,  Frankfort  and  Manchester  The  flood  i"  f^'^^""  '^^  °^  "^„f^g  washed  away.  Flood  stages  were  reported  in 
dated  and  in  many  cases  destroyed  swinging  ""^^^^^^^^^^^^^^^^"^  abovlR^^sey  flood  si  ages  were  of  short  duration  but 
northwestern   Kentucky   throughout    the   month        Along   the   Green  KlveraDovenumsy^  report    of  serious   damage   as   a  result 
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I„  addition  to  the  cllmatological  data  from  some  6,000  Heather  f ^^"  ^"^^^""P^" 
rative  weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from  Hydrocllma- 
tlc  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  In  the  Hydrologic  Bulletin 
Serie"  ^e  Hydrocllmatlc  Network  is  a  nationwide  net  of  rain  gages-most ly  of 
the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation.   It  was 
e^tabtllhed  ?n  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department  of  the 
Ij^v   to  suODlement  existing  precipitation  stations  in  order  to  provide  records 
orraln?a!nit^sity  ihich'were  essential  to  the  planning  of  flood  control  and 
?ela?e5  works  by  the  Corps  of  Engineers.   This  Network,  now  numbering  about 
2  000  recording  and  1,000  non- recording  rain  gages,  has  been  maintained  by  the 
Wea?her  Bureau^through'worklng  funds  transferred  -"--"^  *°  ^S^JS^per^ear  be- 
hv  the  Corns  of  Engineers.   These  transfers  averaged  about  $250  OOU  per  year  oe 
?weenl945  and  1944   and  nearly  $375,000  since  ttot  date.   For  the  years  1940-42, 
the  Sepfrtment  of  Agriculture  transferred  about  $100,000  per  year  to  provide 
data  reaulrld  in  its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of  Keclamation  has  trans- 
?erreS  about  $25,000  per  year  to  meet  the  increasing  needs  ol  their  program  In 
the  Western  States. 


Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydroclimatl, 
Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologic  bulletins)  which 
were  issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  ^-bracing  the  entire  United 
States,  but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  internal  requlre- 
ments  if  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  »»^e  for 
public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating 
agencies  and  to  certain  public  repositories.   A  list  of  locations  »te re  ref- 
erence copies  of  the  Hydrologic  Bulletin  Series  are  available  f°;  i^^P^J""" 
My  be  obtained  upon  application  to  Chief,  U.S.  Weather  Bureau,  Washington 
25,  D.  C. 

Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available 
through  the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and 
individuals  as  listed  In  the  Station  Index. 
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SUPPLEMENTAL    DATA 


KENTUCKY 
FEBRDAHY    1951 


Wind  direction 

Wind         speed 
m.  p.  h. 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  daya  with  precipitation 
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COMPARATIVE  DATA 


Temperatitre 

Precipitation 

Year 

1 

■< 

0 
1 

1 
2 

0 

e 

> 
< 

Il 

Is 

•0   B 
■B  g 

z  3 

LB89 
1890 
1891 
1892 
L893 

L894 
L89S 

34.1 
45.6 
42.2 
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37.7 

34.6 
25.9 

74 
86 
76 
70 
70 

74 
80 
81 
76 
77 

71 
76 
71 
69 
75 

75 
67 
75 
73 
70 

75 
66 

3 
16 

0 
11 

3 

2 
-18 
-12 

8 
-   3 

-33 

1.91 
7.98 
4.72 
2.92 
4.40 

4.66 
0.66 
3.06 
5.75 
1.61 

3.97 
4.68 
1.27 
1.30 
7.28 

2.32 
2.44 
1.81 
3.06 
5.56 

8.17 
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2.6 

10.8 
7.0 
2.1 
2.8 
6.1 
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3.9 
5.9 
7.6 
3.1 

1.0 
11.9 

5 
9 
11 

6 

11 
12 
6 

7 
9 

7 
9 
7 
9 
13 

11 
10 

1896 
L897 
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899 

37.4 
39.8 
37.4 

26.2 
32.5 
32.4 
27.9 
37.5 

35.2 
27.9 
34.7 
35.7 
35.6 

42.4 
32.9 
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908 
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-  2 
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4.70 

Temperature 

Precipitation 
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i 
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^S 

20 
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42.0 

80 

11 
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0.4 

9 

1912 

29.7 

68 

-14 

3.08 

3.3 

7 

1913 

34.8 

77 

-    2 

2.94 

1.4 

7 

1914 

32.2 

69 

-    2 

4.14 

7.2 

11 

1915 

41.9 

75 

13 

1.74 

0.2 
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1916 

35.0 

72 

-   4 

2.99 

5.0 

9 

1917 

34.8 

80 

-   9 

3.51 

4.7 

8 

1918 

39.3 

83 

-    8 

2.04 

0.6 

7 

1919 

38.6 

69 

12 

1.79 

1.1 

9 

1920 

35.7 

71 

0 

2.27 

3.8 

9 

1921 

41.3 

77 

11 

3.20 

8.9 

19 

1922 

41.3 

76 

4 

3.58 

0.8 

10 

1923 

34.6 

74 

-   4 

4.67 

1.6 

10 

1924 

36.0 

71 

9 

2.56 

1.9 

9 

1925 

44.0 

76 

8 

3.91 

0.6 

9 

1926 

41.1 

70 

4 

3.14 

1.4 

19 

1927 

45.6 

81 

15 

2.65 

4.2 

11 

1928 

38.1 

72 

5 

2.48 

1.0 

10 

1929 
1930 

31.2 
45.1 

68 
80 

-14 
2 

3.58 
3.49 

12.6 

9 

8 

0.5 

1931 

41.6 

76 

12 

3.20 

0.3 

8 

1932 

46.7 

82 

15 

3.36 

T 

8 

Temperature 

Precipitali 

on 

Year 

1 

< 

1 
1 

i 

1 

1 
< 

11 

OS 

13 

1933 

37.5 

75 

-   9 

4.25 

4.4 

12 

1934 

31.8 

72 

-19 

2.20 

8.0 

7 

1935 

40.1 

73 

5 

2.35 

0.6 

8 

1936 

32.1 

79 

-14 

1.95 

5.5 

9 

1937 

38.3 

78 

11 

2.40 

4.2 

10 

1938 

47.6 

77 

8 

2.37 

0.6 

11 

1939 

40.3 

79 

-    5 

B.03 

4.0 

14 

1940 

36.1 

68 

2 

4.56 

5.6 

13 

1941 

33.1 

68 

3 

0.66 

2.1 

6 

1942 

34.1 

67 

2 

2.62 

3.2 

10 

1943 

40.1 

73 

-    5 

1.81 

1.3 

7 

1944 

42.4 

78 

-    2 

4.59 

2.7 

12 

1945 

38.9 

78 

-   9 

6.37 

1.6 

12 

1946 

40.8 

75 

-    3 

5.23 

2.6 

11 

1947 

28.9 

66 

-    3 

0.54 

5.0 

5 

1948 

38.8 

79 

-    5 

5.01 

9.5 

11 

1949 

43.0 

79 

0 

5.35 

0.1 

9 

1950 

40.0 

79 

-    1 

5.30 

0.3 

1951 

38.3 

76 

-32 

4.53 

5.5 

Period 

37.3 

3.52 

3.6 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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Table  2 


CUMATOLOGICAL  DATA 


KEKTnCKT 
FEBBUART  lOSl 


WESTBBR  Division 

BEAVER  DAM 
F0BD3   FERRY  DIH   5 
GREEHVILLE  2  « 
HEMDEBSOH  4   S« 
BICKHAM 

HOPKINSVILLE  2   E 
LOVELACEVILUE 
HADISONVILLE 
HATFIELD   2   S 
liURRAT 

OWENS BOEO 

PADBCAH  CAA  ALEPOBT 

PADOCAH 

PRIHCETON 

RUSSELLVILLE 

DIVISIOH 

CEmHAL  Division 

ANCBORAS 

aARDSTG^H  S  J  PREP 
BOWLING  GREES  WB  AP 
BUBGIN  DIX  DAM 
CAKPBELLSVILLB 

CAHSOIXTOH  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
DANVILLE 
FRANKFORT  LOCK  4 
GREENSBURG 

IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LOUISVILLE  STAN  WB  AP 
LOUISVILLE  WB  CITY 

IIAKHOTB  CAVE  PARK 

ST  JOBN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

SHELBTVILLE  2  W 

SBEPHERDSVILLE 

SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
WILLIAMSTOWN 
WOLF  CREEK  DAM 

DIVISION 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

BABBOUKTLLLE 

BENBAM 

BEREA  COLLEGE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

FAKMBSS 

GRAYSON 

HARLAN 

HEIDELBERG  LOCK  4 

HINDMAM  SETTLEMENT  SCH 

INEZ 

MANCHESTER 
HAYSVILLE  DAM  33 
UIDDLESBORO 
MOUNT  STERLING 

PIKEVILLE 

RICHMOND  E  STATE  COL 

VANCKBURG 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WILLIAMSBURG 

DIVISION 


Temperature 


38.4 
39.5 
38.5 
38.3 
43.  IH 

40.2 
40.4 
38.3 
39.9 
41.8 

37,9 
38.2 
37.4 
39.8 
41.3 

39.6 


35.6 
38.5 
37.5 
38.1 
38.4 

36.8 
33.9 
35.8 
34.5 
36.3 

37.8 
38.1 
35.4 
36.5 
37.3 

38.8 
35. IM 
41.9 
37.0 
33.0 

40.2 
39. E 
35.5 
39.5 

37.1 


38.2 
42.2 
38.4 
39.4 
39.2 

37.1 
36.6 
41.7 
38.2 
36.7 

39.7 

41.311 

32.7 

42.3 

38.5 

41.4 
35.2 
37.4 
35. 3M 
41.9 

38.7 


2.1 
1.0 
3.1 


1.8 
1.7 


2.3 
.8 

.9 

1.3 

.0 

.5 


1.8 
.7 


1.9 
2.5 
3.9 

2.9 
1.8 


72 
72 
70 
76 

73 
71 
72 
70 
74 

69 
71 
73 
74 
72 


66 
61 
70 


70 
69 
68 
71 


75 
68 
72 
69 
70 


65 
73 


72 
70 
71 

70 
72 
72 
69 
70 

73 
70 
68 
73 


25 
25 
25 
25 
27 

25 

25 

25 

25+ 

25 


21+ 
18+ 
25 
20 

25 

19 
26 
21+ 
26 

25 
25 
25 
25 


25 
26 
20+ 


20 
20 
19+ 
21+ 


26 

19 

27 

19+ 

21+ 

27 

13+ 

20+ 

26 

19+ 

19 
26 
19+ 
14 


738 
708 
736 
741 
580 

688 
683 
740 
697 
642 

752 
746 

699 
658 


818 
737 
765 
750 
741 

784 
865 


757 
747 
826 
793 
767 

726 

641 
779 


687 
705 
824 


746 
633 


710 
717 


791 
647 
747 


704 
652 


628 
739 


No.  of  days 


Precipitation 


0  S 

01  5 

a-3 


3.36 

E4.20 

2.81 

4.57 


4.16 
4.32 
3.76 
£4.00 
3.95 

E4.28 
4.87 
4.10 
4.27 
5.04 

4.12 


3.36 
3.53 
3.92 
3.82 
£3.98 


4.45 
E3.69 

3.68 
E2.97 

3.89 
4.15 
4.05 
6.01 

3.92 


4.91 
7.11 
5.62 
3.98 
5.55 

5.24 
4.66 
7.11 
5.04 

5.13 

3.62 

9.31 

£4.68 


4.00 
5.61 


5.29 
6.96 


5.50 
4.53 


,08 
1.08 

.56 
1.63 


.48 

.92 

1.58 


.10 
.62 


1.87 
.90 
.31 

.52 
.65 
.02 
.19 
.04 

.33 
.11 


Snow,  Sleet,  Hail 


No.  oi  dayi 


1.61 

.73 

2.15 


.61 
2.27 


.97 
1.68 

.90 
2.05 


.97 
2.24 

.82 
1.18 
1.41 

1.03 
2.75 
.98 
1.10 
1.70 


1.14 
.99 
1.50 
1.52 
1.95 

1.25 
.72 
3.02 
1.79 
1.20 

.79 

1.40 

.98 

.97 

1.11 

1.28 
1.33 

1.22 
.96 

1.60 
2.17 
1.50 
3.01 


2.02 
3.15 
1.73 

1  17 
1.46 

2.40 
1.96 

2  75 
2.22 
2.80 

2.38 
4.80 
1.83 
2.90 
1. 

1.67 
2.50 

2.00 
2 


7 
20 

1 

6t 
20 

21 
20 
21 
20 


3.0 
6.5 
1.0 
4.0 


8.0 
5.0 


6.0 
6.1 


7.9 
8.6 
4.8 


7.6 
9.0 

4.0 

8.2 
10.5 
7.9 
7.1 
6.6 

5.5 


5.0 
2.3 


4.0 
2.0 
3,5 
5.6 
5.2 

13.0 

2.7 

.4 

7.7 

1.0 


1.0 
9.6 


3.0 
4.7 
5.5 


■S  -a 

»  ^    rt 

■o  S    9 

.  OI  .a 

£  a  ^ 

2  o    • 


10 

7 
6 


9 
10 
7 
8 


2+ 
1+ 
1+ 

1 
1 


2+ 

1+ 

9 

1 

1+ 

2+ 
2 


10 
10 

8 
11 


9 

7 
10 
9 

7 


10 
12 
10 


10 
11 


15 

11 
9 

7 

14 
11 
12 
14 
14 

10 
9 

1* 

7 

9 

9 

10 

8 


12 
12 
13 
11 
12 

11 
10 
13 


7 

7 
12 


11 
12 


See  reieience  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


12      13      14     IS 


16 


17 


18      19     20     21222324232627282930 


LDDISOir  DAN   45 
IDDISOH  DAI   45 
IDOLPEUS    1    II 
JXILPHUS    1    If 

LKBORAGS 
I  SBC AMP 

LSHL-AHD  DAM  29 
tASBOOBVILLI 
LARBOOItVILLS  J 

lARDSTOm   S   J    PREP   SCB 
lAXTEB   BARLAH   VTS   IKS      1 
lEAVEB  DAM 
IKVHAM 

IXSEA   COIXBGE 

SSXA  COLLEGE  ] 

SREA    WATER    WOSKS 

OSTOH  2    SW 

OVLIHG   GRSn 

OWLIHG  GBZEH  SUBSTA 
OTLIHG  GRXER  IB  AP 
€VLIBG  GREEH  IB  AP  1 

REKT   DAM   39 
SonSVILLE   LOCX  < 

URGIM  DIX  DAM 
OSXSIDE 
ADIZ  LOCK  B 
AMPBBLLSTILLf 
ARBOLLTC»  LOCK   1 

ARSOLLTOM  LOCK    1  i 

BRTRAL   CITT  I 

Lirnm  i 

OLLBGK  BIU.  LOCK  ill 
OLITKBIA 

OKSTAMTIHE  I 

ORBIK  CAA   AIRPORT 
OVIKTOH   ff   B  AIRPORT 

nrrBiARA 

nTTBIARA    3 


.0^ 


.71 
2.5S 
1.39 
1.60 


l.M 

3.33 

.93 

1.95 


imriLLj 

3.02 

IVKLLA 

2.74 

lumu  1  > 

2. 14 

au 

2. in 

B« 

1.10 

inm  BABBETTS  ru) 

B> 

.17 

immi 

1.23 

nmixi 

.75 

STVILLX  LOCI  F 

.»S 

DHOITTOII 

.79 

.lZABrrBTO»» 

1. 54 

lUKWrB 

1.34 

UIZES 

3.40 

-ramosBrac 

2.83 

.niHGSBITBG   POaT  OFT 

- 

»  IXKX  1 

1.61 

■DS  ran  BM  i 

.40 

•Ds  mn  Du  9 

.08 

uunron  lock  4 

1.79 

■Aim  ID  MTCT  (OUS 

2.38 

UIXLIR   »TKR  VOKS        ■  .74I 

EDBGETOn  WATEB  VOOES  2.10 

EST  LOCK  3  1.03 
EST   LOCK  3 


.tsoot 

UR  Dim  38 

inaon 

KtnBOIG 
mnUP  DAM   3 


iZAID  lATSK  (COS 
EISKLBKBC  LOCK   14 

immns  lock  14 
Emuov  4  SW 
aiiooR 

cnuii 

CrSTILLK 

:GB  BRIDCZ    LOCK   7 

m}UK  SErTLSicnrr  scb 

DGEffTlLLB   117    PAIS        1 


1K1II3 
SXIIAB 

Km    2   t 

rtuscn  DAB 

VTVCET  DAB 

KAsm  ici  njiiT 
mu 

ITCB7IKL0 

Z1BGT01I  TB  AIKFOVT 

ntn 

BXBTT 

TTLI  eiCXHAB  LOCK  8 
TTLE  BICKBAI  LOCK  8 
CKPOTf  LOCK  a 

GLICK   IS  /, 

BOOB   3   SB 
OISA    LOCK  3 
DI3TILLX  BOniAB  FLD 
OISTILUI   STAB  BB  AP 

OlSTILLB   UPPBH  GAOI 

DISTILLI   KB  CITT 

VKLACKTILLK 

CA8 

DlSOniLLX   1    SI 


4.33 
.M 

1.98 

.60 

2.10 

.09 
2.75 

.03 
1.88 

3.30 

3.22 

.90 


1.20 
2. S3 

2.80 

.M 


2.38 

.71 

3.20 

l.U 
1.13 
3.89 
3.50 


.30 
1.00 
3.78 
11.40 
I    •»• 

3.88 
1.19 
1.79 
1.02 
1.20 


1.01 
.07 

1.13 
.75 


.'70 


I     .58 


2.00] 

.83 
.02 


.SSjI.lO 
.81       ,09 
1.01      T 


.88 

.1* 
.68 

.75 

.74 

.86 

.54 

.54 

1.00 

.77 

.60 

.81 

.01 

.38 

.401 
.27|K.10 


.21 
-"I 


.74 


K.IO 
.03 


I  .11 
.03 
.10 


!  ." 


.46  .04 
.36 
.35 


T 

.24 

.43 

.10 

I 

.48 

.41 

.31 

.35 

.OS 

1.16 

.73 

2.03 


I  I 


1.33 

1.46 

.48 


.35 

,62 

1.20 

.50 

.60 

.IS 

.05 

.48 

.33 

.90 

1.36 

.01 

.90 

41 

1.14 

.35 

.70 

.37 

.81 

1. 11 

.19 

.38 

.24 

1.10 

.08 

.73 

.09 

.65 

.14 

T 

2.05 

.33 

.02 

1.67 

.04 

1.40 

.28 

.10 

.35 

1.03 

.41 

.41 

.51 

.13 

.23 

.07 

1.31 

.10 

.33 

.85 

.84 

.. 

1.69 

.07 

.51 

.28 

.79 

.29 

.10 

.06 

.19 

.09 

.75 

.25 

.35 

.53 

.10 

.30 

.71 

.58 

18 

1.29 

.08 

.18 

.40 

i.oa' 

.33 

.97  j 

.17 

T       1 

l.«6 

1.11 

.08 

2.24 

3.46 
3.37 
5.67 
2.92 
14.90 

3.36 

K3.33 

4.91 

7.U 


3.53 
6.55 
3.36 
5.63 


3.98 
3.5S 
5.81 
Z4.21 
5.13 

5.27 
3^-92 
4.07 
3.74 
5.37 

3.82 
15.88 

4.40 
23.98 


4.33 
5.30 

9.53 


3.33 

4.88 


5.53 
5.69 
5.74 
5.16 
4.19 


S3. 94 
4.19 
5.24 
5.89 


4.08 

B4.20 
4.07 
4.37 


S.IS 
3.1S 

a.6« 


l.U 
3.33 
T.ll 
l.O 
5.40 

17.09 
5.04 
3.25 
4. 57 
4.01 


5.13 
«.«6 
5.U 
3.B7 


3.C3 
3.58 
3.83 

4.43 
4.14 
18.  U 
4.S8 
5.13 

4.47 
4.17 

is.n 

4.M 
3.84 

9.n 


81.23 
3.51 
4.31 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Coiitinued 


//R 


HAniSOHVILLE    1    SB 

fcAUHOTH   CA7E    PARK 

llANCHESTEB 

HA YF I ELD    SUBSTA 

HATFIELD    2    S 

HAYSVILLE  OAU  33 
HATSVILLE  DAM  33 
HC  KIHHEYSBDRG 
UIDDLESBORO 
UIDDLESBORO  RR  STA 

UIDHAT 

HILLERSBORG 

UILLERSTOffH 

MONT I CELLO 

HOREHEAD  STATE  COLLEGE  R 

HOUMT  STERLING 

IJUNFORDVILLE 

HONFORDVILLE  R 

MURRAY 

OLIVE  HILL  1  KW 

OLNEY 

ONEONTA  DAM  35 

OWENSBORO 

OffENSBORO  DAM  46 

OWENSBORO  DAM  46        R 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADDCAH 

PADOCAH  SCS  NURSERY    R 

PAINTSVILLE 

PIKEVILLB 

PIKEVILLE  R 

DI NEVILLE 
PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND  E  STATE  COL 

RUHSEY  LOCK  2 

ROHSEY  LOCK  2  R 

RUSSELLVILLE 

ROSSELLVILLE  SOBSTA 

SADIEVILLE  WATER  WORKS  R 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 
ST  HARY 
SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE  //R 

3C0TTSVILLE 

SEBREE  WATER  WORKS 
SHAWNEE  STEAM  PLANT    R 
SHELBYVILLE  2  W 
SHEPHERDSVILLE 
SHITRFIELD  4  8         R 

SOUERSET  HI WAY  DEPT     R 

SOMERSET  1  N 

SPRINGFIELD 

STEARNS  R 

SUUUER  SHADE 

SDUKER  SHADE  SUBSTA 
TATHAH  SPRINGS  R 

TAYLORSVILLE 
TOBPKINSVILLE  R 

TOHPKINSVILLE  TEL  OFF 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
DNIONTOWN  DAM  49 
UNIONTOWN  DAM  49        R 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 

VANCEBURG 

VANCEBURG  DAM  32 

WAYNE SBURG  6  E 

WEST    LIBERTY    WATER   WKS 

WE5TP0RT 

WILLIAMSBURG 

WILLIAMSTOWN 

WILLOW    LOCK    13 

WOLF   CREEK   DAM 

WOLF  CREEK   DAM  R 


.39 

.09 

3.75 

1.67 


.53 
.19 

1.70 
.65 

1.64 

1.33 

.73 

3.01 


2.35 
2.61 

2.00 


1.50 
2.05 
3.01 
1.30 


Day  of  month 


.78 

.56 


1.06 

.60 

1.47 


14     15 


16 


17 


.05 
.09 
.08 


19      20     21      22      23     24 


1.07 

1.03 

.97 


1.13 
.96 

.16 

1.00 
.09 
.65 


.12 
.96 
.05 


27     28     29     30 


.11 

.20 


.35 
.59 


.10 
.19 


2.99 
4.45 
9.31 
4.76 

E4.00 

E4.68 


4.06 
3.51 
3.71 


5.46 
3.65 
E4.28 
3.73 
3.58 

4.87 
4.10 
4.08 
5.99 
4.00 

3.68 
7.34 
4.27 
4.06 
5.61 


See  laleience  aotea  foUovring  Statioii  Indax. 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
FEBRUARY  1951 


iDDISON   DAH    45 

lDOLPHUS    1    N 

lARBOURVILLE 

lAXTER    HARLAN   WTR   WKS 

lENTON 

lEREA    COLLEGE 

lOWLING   GREEN   WB   AP 

ARROLLTON    LOCK    1 

ENTRAL   CITY 

LINTON 

ONSTANTINE 

ORBIN   CAA    AIRPORT 

OVINGTON   W    B   AIRPORT 

AVELLA 

UNDEE  BARRETTS  FRD  BR 

DMONTON 

LEMINGSBURG    POST    OFF 

ORDS    FERRY    DAM    50 

RANKLIN   WATER   WORKS 

EST    LOCK    3 

4LEYS    MILL 

4ZARD 

EIDELBEBG    LOCK    14 

ERNTX)N 

DDGENVILLE    NAT    PARK 

ENKINS 

ENTUCKY    DAM 

EXINGTON   WB   AIRPORT 

IBERTY 

ITTLE    HICKMAN   LOCK    8 

XiLICK   1    S 

JNDON   3    SW 

)UISA 

JUISVILLE    BOWMAN   FLD 

)UISVILLE    STAN   WB    AP 

)HISVILLE   WB   CITY 

JCAS 

iDISONVILLE  1  SE 

lYSVILLE  dam  33 

:  kinneysburg 

:ddlesboro  rr  sta 

llersburg 

irehead  state  college 

wfordville 

,ive  hill  1  nw 

ensboro  dam  46 

dhcah  caa  airport 

ducab  scs  nursery 

KEY  I LLE 
MSEY   LOCK    2 
DIEVILLE   WATER   WORKS 

MARY 
LYERSVILLE 
AWNEE    STEAM   PLANT 
ITHFIELD   4    S 
MERSET   BIWAY    DEPT 
EARNS 

THAM    SPRINGS 
MPKINSVILLE 
lONTOWN   DAM    49 
LF    CREEK    DAM 
ODBURY    LOCK   4 


RBIN  CAA   AIRPORT 

BERTY 

NFORDVILLE 


BMINGSBURG  POST  OFF 


DISON   DAM   45 

XTER   HARLAN   WTR  WKS 

REA    COLLEGE 

BROLLTON    LOCK   1 

NSTANTINE 

RBIN   CAA    AIRPORT 

IflNGTON   W    B   AIRPORT 

^ELLA 

UDEE    BARRETTS    FRD   BR 

BMINGSBURG    POST    OFF 

LEYS    MILL 

ZARD 

IDELBERG    LOCK    14 

DOENVILLE    NAT    PARK 

IIKINS 

IINGTON  WB  AIRPORT 

;lick  1  S 

JDON   3    SW 

JISA 

3ISVILLE    STAN  WB   AP 

3ISVILLE  WB  CITY 

3IS0NVILLE    1    SE 

3DLESB0H0  RR   STA 

lEHEAD   STATE   COLLEGE 

CEVILLE 

ISEY    LOCK    2 

rHAM    SPRINGS 

[ONTOWN   DAM    49 

JDBUHY    LOCK   4 


// 
// 


// 


A-  M.  Houz  ending 


.02 

.04 

.07 

.12 

.07 

.09 

.29 

.32 

.26 

// 
// 


// 
// 


// 
// 


.02       .02      .03 


,04 
.04 


// 

// 


3IS0N  DAM   45 

// 

SLPHUS    1    N 

// 

WON 

lEA    COLLEGE 

rLING   GREEN   WB    AP 

IROLLTON   LOCK    1 

// 

TRAL   CITY 

INTON 

.03 
.02 


.20 
.19 


01 

.06 

04 

.08 

01 

.01 

.01      .01 
.17       .24 


.98 
.01 


.05 
.07 
.07 
.05 
.03 


.12 
.04 


.10 
.01 
.08 
.17 
.11 


.08 
.02 


.02 


.03 


.01  .02 

.12  .09 
.03 

*  « 

.12  .06 


.04 

.09 

.10 

.12 

.01 

.03 

10        11        12  1 


P.  M.  Hour  ending 


-1st- 

.02 


.06      .01 


*  *        2 . 44 

.01       .01 

.01      .01 


.06      .03       .01 
.15      .19      .11 


.23 
.02 
.02 


.02 

.03  .02 

.01  .05 

.04  .01 


.12 
.01 


10      .10      .08      .07      .13      .15 


.03       .04      .04 
*  *  ♦ 

.03       .04       .03 


.03      .02 
*  • 

.03       .04 


.20      .01      .03 

.05      .02 

.03      .02      .01 


1.31 
.93 


.01       .01       .02 


.15      .13      .18 


* 

1.34 

* 

1.00 

^ 

* 

.58 

* 

1.99 

01 

.01 

14 

.01 
.01 

.04 

* 

1.64 

02 

.30      .06      .03 


.05      .04 
.02 


1.26 

.01 

1.30 


-2d- 


-3d- 


-4*h- 


.01 
.16 


.03      .02       .01 


.04      .02      .01 


.01 
.03 


.01       .01 

.01 

»  »  ,10 

.01       .01 

.01 


.03 

.02 

.05      .01       .01 


.02      .02      .01 
.01 


.03 
.01 


.03       .01 

.02      .01 
.03 


.02       .01 
»  .09 


.02      ,02 

.01       .01 


.01       .02 
.01       .01 


.01 
.04      .01 


-6th- 


,01       .01       .02 

See  reference  ] 


.01 
.01 
.26      ,15  I    .14 


.15      .11 
.01       .04 


.04 
.10 


.06 
.19 


.14 
.06 
.88 
.09 
.13 
.03 


.05 
.13 


.06 
.03 


:  following  Statl, 
-   27   - 


.28 
.56 
2.05 
2.44 
.24 
.71 
.98 
.28 
.44 
.17 
.43 

.56 

2,74 

.17 

.79 


.08 

.74 

.53 

.09 

1.88 

.90 

.21 

.58 

1.13 

.30 

.98 

1.19 

1.02 

1.31 

.93 

.30 
.44 
.43 
.68 
.15 


2.51 
1.34 
1.00 

.58 
1.99 

.26 

.09 
1.28 

.19 
1.64 

,73 


.46 
1.02 
1.04 

.52 
1.26 

.17 
1.30 

.18 


.02 
.04 
.10 
.03 
.14 

.01 
.08 
.10 
.05 
.02 
.04 
.06 
.17 
.03 
.01 
.03 
.02 
.04 
.06 
.04 
.06 
.09 
.03 
.05 
.07 
.02 
.02 
.04 


.80 
.48 
.88 
.96 
.63 
.70 
,64 
1.03 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
FEBRUARY  1951 


Table  4-Contmued 


CONSTANTINE 

CORBIN  CAA  AIRPORT  6 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DUNDEE  BARRETTS  FRD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OF 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HAZARD  // 

HEIDELBERG  LOCK  14        // 

EERNDON 

HODGENVILLE    NAT    PARK 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8  // 

LOGLICK   1    S 

LONDON   3   SW 

LOUISA 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE   STAN  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

HADISONVILLE  1  SE 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

OLIVE  HILL  1  NW 

OWENSBORO  DAH  46 

PADUCAH  CAA  AIRPORT         ( 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

RUMSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARY 

SALYERSVILLE  // 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM   SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN   DAM   49  // 

WOLF  CREEK   DAM 

WOODBURY   LOCK   4 


ADOLPHUS  1  N 

BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DAVELLA 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG   POST   OFF 

GEST   LOCK  3 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

JENKINS 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISA 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LUCAS 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

OLIVE  HILL  1  NW 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PIKEVILLE 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARY 

SALYERSVILLE 

SHAWNEE    STEAM   PLANT 

SMITHFIELD  4   S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 

WOLF   CREEK  DAM 


A.  M.  Houi  ending 


// 
// 


// 
// 


.33 
.01 


.59 
.03 
.21 
.01 
.09 

.23 
.08 


.14 
.05 
.14 


P.  M.  Houi  ending 


.01 
.01 


.02 

.04      .12      .23 

.05 


.01 


.05 


J    3 


.05      .13      .15 


.02      .10 
.13      .16      .15 


.02 
.04 


.01 

,13      .02 

.22      .07 


ADDISON  DAM  45 
BARBOURVILLE 
BAXTER   HARLAN  WTR  WKS 
BEREA    COLLEGE 
CARROLLTON   LOCK    1 
CONSTANTINE 
CORBIN  CAA   AIRPORT 
COVINGTON  W  B  AIRPORT 
DUNDEE  BARRETTS   FRD  BR 
FLEMINGSBURG   POST  OFF 
GEST   LOCK   3 
HEIDELBERG   LOCK   14 

HODGENVILLE   NAT  PARK 

JENKINS 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

OLIVE  HILL  1  NW 

■OWENSBORO  DAM  46 

SADIEVILLE   WATER  WORKS 

ST  MARY 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

TATHAM  SPRINGS 


.07 
.17 
.09 
.02 

.03 
.03 
.15 
.01 
.02 


•  .97 

.04  .01 

.06  .02 

.30  .08 


.36   .35 

.03 

.08   .04 


.01 
.10 
.28 


.03 
.23 


.03 
.07 


.20 
.09 


.14 
.15 
.20 


.14   .12 


.08 
.12 
.02 


.14 
.13 


-7th- 


.09   .04   .01 


.12 
.02 


.01 
.01 


.10 
.01 


08 

.02 

10 

.03 

01 

02 

.24   .15   .06 


.14 
.02 


.01   .01 

.04   .03   .01 


.03   .02 


.02 
.12  .04  .03 
.04   .07   .14 


// 


.08 
.08 


.04 
.10 
.09 


.09 
.05 
.10 


.12 
.06 


.10 
.02 


.06 
.05 

.02 
.15 
.05 
.03 
.08 


.16 
.23 


.09 
.04 


.24 
.05 


.01 

• 
.06' 

.01  I 
,10 

.01 
.03 

.01 
.24 

.02 

.08 

* 

.13 
.24 
.03 


.04 

.09   .06 

.07   .14 


.01 
.10 


05 
.04 
.02 


.12  .08 
.25  .29 
.02   .02 


.01 
.06 


.07 
.02 


.20 
.12 
.05 
.12 
.16 


.18 
.06 
.13 
.14 

.13 
.03 


.16 
.17 
.09 


.16 
.02 


.16 
.10 
.04 
.01 


-8th- 


.01   .01   .01 


.02 
.03 
.01 


.01 
.01 
.01 
.07 


.01 

.01 

01      .01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.01 

.01 
.01 

,01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.03 

.01 

.03 
.03 

.01 

.03 

.02 

.01 

.03 

.02 

^           , 

* 

* 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.03 
.01 


.01 
.03 


.01 
.01 


.01 
.05 


.02 
.01 
.01 


.02 
.02 
.01 
.01 


.01 
.01 
.01 


.01 
.01 


.01 
.01 
.01 
.01 


.62 
.80 


.76 
.54 


.56 
.91 
.82 
.88 
.80 

.74 
.53 
.03 
.69 
.71 
.67 


.75 
.90 
.80 


.58 
.35 
.76 
.63 
.71 
.71 
.82 


.02 
.61 
.99 
.07 
.03 
.02 


.01 
.02 


.01 
.01 
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IDDISON    DAM    45 

lARBOURVILLE 

)AXTER   HARLAN   WTR   WKS 

:arrollton  lock  i 

:ORBIN   CAA    AIRPORT 

:OVINGTON  W    B  AIRPORT 

)AVELLA 

LEMINGSBURG    POST   OFF 

EST    LOCK   3 

AZARD 

eidelberg  lock  14 
i:nkins 

IBERTY 
OGLICK   1    S 
ONDON   3    SW 
ILLERSBURG 

OREHEAD   STATE   COLLEGE 
LIVE    BILL    1    NW 
IKEVILLE 

ADIEVILLE   WATER   WORKS 
ALYERSVILLE 
MITHFIELD  4   S 
OMERSET   HIWAY  DEPT 
OLF  CREEK   DAM 


DDISON  DAM  45 
\RROLLTON   LOCK   1 

LINTON 
3NSTANTINE 

3VINGT0N  W   B  AIRPORT 
iST   LOCK  3 
SNTUCKY  DAM 
5UISVILLE  BOWMAN  FLD 
>niSVILLE   STAN  WB  AP 
JUISVILLE  WB  CITY 
IDISONVILLE    1    SE 
lYSVILLE    DAM    33 
:    KINKEYSBORG 
IDUCAH  CAA   AIRPORT 
JMSEY  LOCK   2 
lAWHEE   STEAM   PLANT 


>DISON   DAM   45 
lOLPHUS   1    N 
.INTON 
INSTANTINE 

IVINGTON  W   B  AIRPORT 
rjTOEE   BARRETTS   FED  BR 
lUISVILLE    BOWMAN   FLD 
lUISVILLE    STAN  WB  AP 
lUISVILLE  WB  CITY 
ENSBORO  DAM   46 
DUCAH  CAA   AIRPORT 
MSEY   LOCK  2 
IITHFIELD  4   S 


DISON  DAM  45 

NTON 

WLING  GREEN  WB  AP 

NTRAL  CITY 

INTON 

NDEE  BARRETTS  FRD  BR 

RDS  FERRY  DAM  50 

ANKLIN  WATER  WORKS 

LEYS  HILL 

RNDON 

NTUCKY  DAM 

UISVILLE  STAN  WB  AP 

niSVILLE  WB  CITY 

CAS 

DISONTILLE  1  SE 

ENSBORO  DAM  46 

DUCAH  CAA  AIRPORT 

DUCAH  SCS  NURSERY 

MSEY  LOCK  2 

AWNEE    STEAM    PLANT 

ITHFIELD   4    S 

lONTOWN    DAM    49 

ODBURY   LOCK   4 


DISON  DAM  45 

OLPHUS   1    N 

RBOURVILLE 

XTER   HARLAN   WTR  WKS 

NTON 

REA   COLLEGE 

ULING  GREEN  WB  AP 

RROLLTON   LOCK  1 

NTRAL  CITY 

INTON 

NSTANTINE 

RBIN  CAA  AIRPORT 

fINGTON  W  B  AIRPORT 

STELLA 

KDEE   BARRETTS   FRD  BR 

IIONTON 

EMINGSBURG  POST  OFF 

RDS  FERRY  DAM  50 

INKLIN  WATER  WORKS 

ST  LOCK  3 

LEYS  MILL 

ZARD 

IDELBERG  LOCK  14 

RNDON 

DGENVILLE   NAT  PARK 

KKINS 

STOCKY  DAM 


// 
// 


// 
// 


A.  M.  Houi  ending 


// 
// 


// 
// 


// 
// 


01 

.01 

.01 

01 

.01 

01 

.01 

.05 

01 

,01 

01 

.01 

.01      .01 
.01 


.01       .02 
.01       .01 


.01      .01       .01 

,01 
.02      .09 
.02 


.02      .02      .01 


.02 

.02 

01 

.01 

.01 
.01 

01 

.03 

.05 

01 

01 

.01 

.01 

.01 
.01 


// 
// 


.15 

.06 

.02 

.01 

.02 

.03 

// 

// 

.03 
.01 

.23 

.05 

.02 
.01 
.04 


-9th- 


P.  M.  Hour  ending 


-13th- 


-14th- 


.07 
.02 


.02 
.06 
.03 


.06 
.01 
.01 


.08 
.04 
.01 
.05 


.02 
.02 
.03 
.01 

.02 

.01 


-15th- 


.02 
.05 


.07 
.01 


-16th- 


.01 
.01 
.04 


.01 
.01      .01 


.01 
.01 


.11 
.01 


.02 
.04 


.08 
.04 


.03 

.13 

.14 
.01 

13 

.06 

.01 

01 

.04 

.06 

.04 

.07 

.02 

.03 

01 

.01 

02 

.02 
.02 
.10 

.02 
.01 


.05 
.02 


.03 
.03 


.03 
.01 


.05 
.02 


.05 
.03 


.02 
.03 


.03 
.01 


.13 

.05 


.04 
.09 


.07 
.11 


.07 

.05 

.05 
.04 
.17 


.07 
.04 


.07 
.01 


.05 
.05 
.01 
.03 
.09 


.12 
.09 


.09 
.16 


.09 
.01 


.03 
.07 
.02 
.09 
.03 
.01 
.09 
.02 
.08 


.06 
.11 


.12 
.05 


.05 
.03 
.03 
.06 

.03 
.03 
.05 
.02 
.03 
.03 
.06 
.02 
.01 
.03 
.01 
.03 
.14 
.05 
.09 
2.00 
.09 
.02 
.02 


.02 
.02 
.04 
.02 
.07 
.06 
.04 
.02 
.03 
.05 
.10 


.13 
.01 


.09 
.03 
.04 
.02 
.02 
.12 
.04 
.03 
.03 
.09 

.04 
.03 


.12 
.44 
.14 
.23 
.02 


.70 
.06 


.35 
.25 
.41 
.05 
.27 
.07 


.28 
.20 

.23 
.95 
.15 
.19 
.29 
.22 
.23 
.20 

.27 
.36 
.16 
.16 
.35 
.47 
.12 
.26 
.21 
.27 


.20 
.26 
.28 
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Table  4-Contmued 


A.  M.  Houi  endmg 


LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISA 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE   1    SE 

BAYSVILLE  DAM  33 

MC  KINKEYSBURG 

MIDDLESBORO  RR  STA 

HILLERSBURG 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

OLIVE  HILL  1  NW 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

RUHSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARY 

SALYERSVILLE 

SHAWNEE   STEAM  PLANT 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET   HIWAY   DEPT 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

UNioirrowN  dam  49 

WOLF    CREEK    DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


BENTON 

COVINGTON  W   B  AIRPORT 


ADDISON  DAM  45 

ADOLPHUS   1    N 

BAXTER    HARLAN  WTR  WKS 

BEREA    COLLEGE 

BOWLING   GREEN   WB   AP 

CARROLLTON   LOCK    1 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

CONSTANTINE 

DAVELLA 

DUNDEE   BARRETTS  FRD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG    POST    OFF 

FORDS   FERRY    DAM    50 

FRANKLIN   WATER   WORKS 

GEST   LOCK   3 

HALEYS    MILL 

HERNDON 

BODGENVILLE    NAT    PARK 

KENTUCKY   DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LOGLICK  1    S 

LOUISVILLE    BOWMAN   FLD 

LOUISVILLE    STAN   WB   AP 

LOUISVILLE   WB   CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE    1    SE 

MC  KINNEYSBURG 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

RUMSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARY 

SALYERSVILLE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

TATHAM  SPRIWJS 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN   DAM   49 

WOODBURY  LOCK  4 


ADOLPHUS    1    N 

BARBOURVILLE 

BAXTER   HARLAN  WTR   WKS 

BEREA   COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL   CITY 

CONSTANTINE 

CORBIN  CAA    AIRPORT 

COVINGTON   W   B   AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE   BARRETTS    FRD   BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG    POST    OFF 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST   LOCK   3 

HAZARD 

HEIDELBERG    LOCK   14 

HERNDON 

HODGENVILLE    NAT    PARK 

JENKINS 

LEXINGTON  WB   AIRPORT 

LIBERTY 

LOGLICK   1    S 

LONDON   3    SW 

LOUISA 

LOUISVILLE   BOWMAN   FLD 


// 


// 
// 


.01 

.03 

.01 

.03 

.01 

// 


// 


.09      .03 
.39      • 
.05      .07 


.01 

.19 
.01 


.06 
.02 


.09 

« 
.03 


.04 
.04 
.03 


.01 
.02 


.03 
.02 


8  9  10        11         12 


.01 
.01      .01 


.01 
.01 


.01 
.04 


.03 
.07 


.01       .01       .01 


.01       .01 
.01 


// 


// 


// 
// 


.09 
.07 
.07 
.05 

.05 
.05 
.06 


.01 
.01 
.08 


.02 
.12 
.13 
.08 


P.  M.  Hour  ending 


.01 


.08  .09 

.06  .03 

.01  .07      .07 

.07  .08 

.01 
.03 


.01 
.05 
.02 


.06 
.04 
.14 
.10 


.05 
.01 


.01 

.10  .09 

.09  .02 

.01  .01 


.01 
.04 
.06 


.05 
.01 


.01 
.01 


.01 
.02 


8  9  10         U 


-17th- 


-18th- 


.03      .02       .07 


.05      .01 
.01      .01 


.04  .01 


12 

.11 

.05 

.01 

01 

.01 

.01 

27 

.02 

.01 

.08 

.01 

.01 

.01 

* 

* 

05 

.18 

.14 

.02 

12 

.04 

.03 

02 

.01 

.01 

15 

.03 

.01 

.01 

05 

.05 

.04 

.13 

01 

.01 

.01 

03 

.03 

.01 

.01 

* 

• 

* 

01 

03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

.02 

.02 

10 

,03 

.15 

17 

.10 

.04 

.01 

08 

.09 

.22 

01 

.04 

.08 

.13 

.01 

.04 

.06 

.03 
.01       .01 


.02      .05 


.01      .02 
.01      .02 


-19th- 


.22      .16      .04 


.06      .03      .01 
.01 


.03      .02 


.01       .03       .28 
.06      .26 


.10 

.01       .05      .08 


.05 
.07 
.01 


.01 
.01 
.05 


.19 
.01 


.02 
.02 


.02      .09 


.06 
.01 


.01 
.01 


.03 
.02 


.30 
.07 


.07 
.11 
.01 
.15 


.05 
.04 
.01 
.02 


.04 
.05 


.12 
.14 


.08 
.01 
.05 
.09 


.18      .16      .01 


.23 
.13 
.25 
.30 
.31 
.29 
.25 
.24 
.65 
.19 
.35 
.25 
.54 
.31 
.40 
.45 
.27 

.41 
.33 
.33 
.30 
.21 
.40 
.28 
.26 
.37 
.30 
.21 
.12 
.37 
.10 
.15 


.38 
.03 
.04 
.46 
.07 
.30 
.13 
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Table  4-Coiitinuad 

J.  ^ 

LJLJ\k>' 

iLX    ±.  . 

.xxX  A>.^A 

^ 

FEBRUARY    1951 

A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

Station 

3 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

-OUISVILLE    STAN  WB   AP 

.01 

.01 
.01 
.36 
.25 
.10 
.99 
.25 
.25 
.31 

XIUISVILLE   WB   CITY 

.01 

.UCAS 

.34 

.01 

.01 

lATSVILLE    DAM   33 

// 

.05 

.08 

.05 

.03 

.02 

.01 

.01 

IC    KlNlTEYSBUnG 

// 

.04 

.05 

.01 

IDDLESBORO   RR   STA 

.01 

.14 

.21 

.34 

.15 

* 

* 

* 

« 

1^ 

« 

« 

.14 

ILLERSBTOG 

.10 

.03 

,05 

.06 

.01 

OREHEAD   STATE   COLLEGE 

.07 

.08 

.10 

LIVE    HILL    1    m 

.01 

.08 

.07 

.13 

.01 

.01 

WENSBORO    DAM    46 

.30 

.30 
.13 

IKEVILLE 

.03 

.04 

.02 

.04 

tmSEY   LOCK    2 

.01 

.01 

.02 

ADIEVILLE   WATER   WORKS 

.02 

.05 

.01 

.01 

!o9 

T    MARY 

.15 

.08 

.03 

i26 

ALYERSVILLE 

// 

♦ 

• 

« 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

« 

* 

.29 

.29 

MITEFIELD   4    S 

.03 

.03 

.06 

OBERSET   HIWAY   DEPT 

.06 

.07 

.05 

.06 

.01 

.03 

.28 

TEARNS 

.02 

.08 

.15 

.20 

.15 

.10 

.01 

.03 

.04 

.01 

.01 

.80 

ATHAM    SPRINGS 

.10 

.03 

.03 

.02 

.01 

.19 

OMPKINSVILLE 

.11 

.05 

.09 

.01 

.01 

.01 

.28 

NIONTOWN   DAM    49 

// 

.01 

.01 

.02 

OLF  CREEK  DAB 

.04 

.07 

.03 

.07 

.01 

.05 

.27 

- 

-2Qth- 

ODISON  DAH  45 

// 

.16 

.31 

.05 

.12 

.26 

.07 

.97 

DOLPHUS   1    N 

// 

.10 

.15 

.07 

.02 

.10 

.22 

.02 

.01 

.03 

.01 

.73 

ARBOHRVILLE 

.04 

.18 

.18 

.27 

.01 

.08 

.76 

AXTER   HARLAN  WTR   WKS 

.01 

.01 

.02 

.04 

.07 

.10 

.12 

.01 

.01 

.12 

.14 

.25 

.14 

1.04 

EREA    COLLEGE 

.01 

.02 

.15 

.02 

.01 

.01 

.01 

.05 

.24 

.17 

.01 

.04 

.74 

OWLING   GREEN   WB   AP 

.06 

.15 

.06 

.07 

.01 

.02 

.02 

.81 

.19 

.01 

.03 

.01 

1.44 

ARROLLTON   LOCK    1 

// 

.03 

.07 

.33 

.17 

.09 

.10 

.17 

.16 

.03 

.01 

1.16 

ENTRAL   CITY 

.09 

.09 

.06 

.14 

.23 

.02 

.06 

.03 

.72 

LINTON 

.02 

.13 

.44 

.36 

.13 

.06 

.01 

.74 

tlO 

.04 

2.03 

ONSTANTINE 

.04 

.05 

.21 

.10 

.16 

.16 

.12 

.08 

.02 

.94 

ORB IN   CAA    AIRPORT 

6 

• 

* 

* 

* 

* 

.43 

* 

* 

* 

* 

* 

.08 

* 

* 

« 

+ 

« 

.12 

* 

* 

^ 

OVINGTON  W    B   AIRPORT 

.03 

.15 

.16 

.07 

.01 

.10 

.07 

.04 

.04 

.05 

.72 

SVELLA 

.08 

.17 

.51 

.01 

.01 

.04 

.82 

UNDEE    BARRETTS    FRD   BR 

.01 

.06 

.03 

.03 

.09 

.21 

.01 

.02 

.47 

.08 

.01 

.03 

1.05 

DMONTON 

.06 

.17 

.02 

.01 

.01 

.01 

.23 

.11 

.62 

LEMINGSBUHG    POST    OFF 

.01 

.01 

.10 

.17 

.09 

.04 

.01 

.43 

DRDS    FERRY   DAM    50 

.07 

.07 

.15 

.25 

.50 

.08 

.15 

.01 

.30 

.03 

.03 

.01 

.01 

.25 

1.91 

RANKLIN   WATER   WORKS 

.16 

.13 

.09 

.02 

.01 

.05 

.50 

.26 

1.22 

EST    LOCK   3 

.03 

.14 

.08 

.02 

.01 

.10 

.12 

.06 

.03 

.59 

4LETS    MILL 

.01 

.17 

.07 

.10 

.20 

.07 

.01 

.01 

.57 

.08 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

1.36 

IZARD 

// 

.03 

.22 

.01 

.01 

.01 

.01 

.09 

.15 

.14 

.11 

.33 

1.11 

BIDELBERG   LOCK  14 

// 

.08 

.02 

.02 

.01 

.13 

.19 

.13 

.06 

.01 

.65 

ERNDON 

.06 

.14 

.31 

.24 

.08 

.54 

.17 

.13 

1.67 

DDGENVILLE    HAT    PARK 

.04 

.09 

.06 

.05 

.02 

.01 

.04 

.05 

.13 

.67 

.12 

.01 

.02 

1.31 

ENKINS 

.11 

.01 

.01 

.02 

.02 

.05 

.06 

.07 

.35 

ENTDCKY   DAM 

.19 

.10 

.20 

.24 

.09 

.60 

.01 

1.43 

EXINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.03 

.05 

.20 

.17 

.09 

.55 

IBERTY 

// 

.06 

.18 

.05 

.01 

.01 

.01 

.05 

.15 

.29 

.40 

1.21 

XJLICK   1    S 

.04 

.07 

.35 

.10 

.02 

.58 

3ND0N   3    SW 

.01 

.12 

.25 

.10 

.04 

.01 

.13 

.29 

.12 

.17 

.02 

.01 

.02 

1.29 

3UISA 

.01 

.06 

.05 

.04 

.02 

.18 

3UISVILLE   BOWMAN   FLD 

.06 

.24 

.28 

.01 

.32 

.14 

.03 

1.08 

5UISVILLE    STAN  WB   AP 

.10 

.18 

.26 

.22 

.16 

.05 

.97 

3DISVILLE  WB  CITY 

.11 

.16 

.27 

.01 

.01 

.28 

.20 

.07 

1.11 

3CAS 

.01 

.02 

.11 

.15 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.17 

.12 

.03 

.01 

.70 

IDISONVILLE   1   SE 

.15 

.10 

.05 

.01 

.01 

.03 

.22 

.38 

.02 

.97 

iYSVILLE   DAM   33 

// 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.12 

.15 

.04 

.39 

;    KINNEYSBURG 

// 

.01 

.02 

.05 

.04 

.08 

.06 

.24 

.10 

.60 

IDDLESBORO   RR   STA 

.05 

.08 

.38 

.15 

.02 

.02 

.02 

.06 

.23 

.22 

.29 

1.52 

[LLERSBDRG 

.05 

.01 

.01 

.01 

.03 

.10 

.19 

.04 

.44 

JREHEAD  STATE  COLLEGE 

.01 

.07 

.19 

.14 

.14 

.01 

.56 

.IVE    HILL   1    NW 

.07 

.20 

.09 

.08 

.02 

.46 

lENSBORO   DAM    46 

.01 

.09 

.14 

.28 

.01 

.01 

.40 

.01 

.14 

.01 

1.10 

DUCAH  CAA   AIRPORT 

6 

* 

* 

* 

* 

* 

1.12 

« 

• 

« 

* 

* 

.79 

* 

* 

* 

* 

* 

.67 

« 

* 

* 

♦ 

« 

\DDCAH    SCS    NURSERY 

.01 

.11 

.08 

.29 

.44 

.16 

.04 

.01 

.64 

.02 

.01 

.08 

.02 

1.91 

IKEVILLE 

.06 

.01 

.05 

.10 

.05 

.02 

.29 

DMSEY    LOCK    2 

.01 

.08 

.06 

.04 

.11 

.11 

.01 

.34 

.16 

.01 

.04 

.10 

1.07 

IDIBVILLE   WATER   WORKS 

.01 

.03 

.03 

.06 

.05 

.42 

.01 

.61 

r   MARY 

.05 

.12 

.01 

.02 

.02 

.03 

.03 

.08 

.27 

.63 

.06 

1.32 

ILYERSVILLE 

// 

* 

« 

* 

* 

^ 

* 

JAWNEE    STEAM   PLANT 

.10 

.17 

.12 

.31 

.30 

1.05 

.57 

.02 

.01 

.65 

.08 

.02 

3.40 

aiTHFIELD   4    S 

.04 

.06 

.29 

.07 

.01 

.01 

.18 

.09 

.05 

.80 

5MERSET   HIWAY  DEPT 

.02 

.18 

.14 

.06 

.05 

.01 

.15 

.25 

.22 

1.08 

r  EARNS 

.01 

.01 

.13 

.25 

.28 

.01 

.01 

.05 

.31 

.23 

.19 

.02 

.02 

1.52 

4THAM    SPRINGS 

.01 

.03 

.05 

.03 

.01 

.08 

.29 

.44 

.03 

.03 

1.00 

3MPKINSVILLE 

.01 

.01 

.15 

.16 

.09 

.01 

.24 

.10 

.01 

.04 

.82 

1I0NTOWN   DAM   49 

// 

.01 

.05 

.16 

.15 

.31 

.64 

.34 

.02 

.01 

.10 

.05 

.01 

.07 

.09 

.01 

.01 

2.03 

3LF  CREEK   DAM 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

^ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

JODBDRY  LOCK  4 

.02 

.15 

.08 

.09 

.13 

.01 

_ 

-2: 

.05 

St- 

.40 

.36 

.02 

.01 

.01 

1.33 

)DISON  DAM  45 

// 

.07 

.02 

.01 

.01 

.01 

X)LPHDS   1    N 

// 

.01 

.01 

.12 

IRBODRVILLE 

.03 

.13 

.01 

.03 

.02 

IXTER   HARLAN   WTR   WKS 

.19 

.05 

.02 

.01 

.20 

!REA   COLLEGE 

.08 

.02 

.01 

.03 

.27 

)WLING  GREEN  WB  AP 

.01 

.01 

.01 

.14 

RHOLLTON   LOCK    1 

// 

.01 

.02 

.04 

.04 

.03 

iNTRAL   CITY 

.01 

.01 

.11 

JNSTANTINE 

.01 

.02 

.04 

.01 

.01 

.02 
.09 

IRBIN  CAA   AIRPORT 

6 

* 

.96 

♦ 

* 

« 

« 

.20 

^ 

♦ 

* 

^ 

* 

.03 

)VINGTON  W    B  AIRPORT 

.01 

.03 

.04 

.02 

.01 

.01 

.12 
.04 

VELLA 

.01 

.01 

.01 

.01 

INDEE    BARRETTS    FRD   BR 

.03 

.01 

.02 

.02 

MONTON 

.01 

.01 

.02 

.08 

j;mingsburg  post  off 

.02 

.02 

.03 

.11 

.02 

,04 

.04 
.24 

RDS    FERRY   DAM    50 

.01 

ST   LOCK  3 

03 

.03 

.03 

.03 

.01 

.01 
.13 

LEYS    MILL 

.01 

ZARD 

// 

.02 

02 

01 

.03 

04 

.01 

.02 

.02 

.02 

.01 
.19 
.14 
.04 
.10 
.53 
.16 
.06 
.18 
.08 
.40 
.23 

IDELBERG    LOCK    14 
■RNDON 

// 

.02 

01 

05 

.03 
.01 

01 

01 

.01 

.02 

01 

DGENVILLE    NAT   PARK 

.02 

01 

02 

.03 

02 

' 

NKINS 

01 

07 

.20 

10 

04 

.01 

02 

03 

.01 

.02 

.01 

.01 

XINGTON  WB  AIRPORT 
8ERTY 

// 

.05 
.01 

05 
01 

04 
02 

.02 
.02 

CLICK  1    S 

.03 

05 

01 

.07 

01 

01 

NDON   3   SW 

.01 

02 

02 

03 

01 SA 

.32 

01 

02 

.01 

01 

02 

.01 

UISVILLE   BOWMAN  FLD 

.05 

03 

07 

.03 

02 

03 

See   refereDCe   notes   follovlog  Station    '. 
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Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
FEBRUARY  1951 


A.  M.  Houi  ending 


P.  M.  Hour  ending 


LOUISVILLE   STAN  WB  AP 

LOUISVILLE   WB   CITY 

LUCAS 

MAYSVILLE  DAM  33 

lie  KINNEYSBURG 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

OLIVE  HILL  1  NW 

PADUCAH  CAA   AIRPORT 

PIKEVILLE 

BUMSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARY 

SALYERSVILLE 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

WOODBURY   LOCK  4 


LITTLE   HICKMAN   LOCK   8 


// 
// 


.06 
.01 
.01 


,04 
.01 


.07 
.05 
.02 
.01 


.02 
.04 


.02 
.01 
.02 
.02 

.05 
.01 

.01 
.02 
.01 


.04 
.01 
.02 


.04 
.07 


.01 
.01 
.06 


.07 
.01 


.10 
.02 


.04 
.02 


WOLF   CREEK  DAM 


MUNFORDVILLE 


ADDISON  DAM   45 

ADOLPHUS   1    N 

BARBOURVILLE 

BAXTER   HARLAN   WTR   WKS 

BEREA    COLLEGE 

BOWLING   GREEN  WB   AP 

CARROLLTON   LOCK  1 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

CONSTANTINE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FRD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FORDS   FERRY   DAM    50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST   LOCK  3 

HALEYS   MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG   LOCK  14 

BERNDON 

HODGENVILLE    NAT    PARK 

JENKINS 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON   WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE    HICKMAN    LOCK   8 

LOGLICK  1    S 

LONDON  3   SW 

LOUISA 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE   STAN  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33 

MC  KINNEYSBURG 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NW 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

RUHSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARY 

SALYERSVILLE 

SHAWNEE   STEAM  PLANT 

SMITHFIELD  4   S 

SOMERSET   HIWAY  DEPT 
STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 
UNIONTOWN  DAM  49 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


CENTRAL  CITY 
CONSTANTINE 
CORBIN  CAA   AIRPORT 


ADDISON   DAM    45 

ADOLPHUS   1    N 

BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BENTON 

BEREA   COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON    LOCK   1 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

CONSTANTINE 


// 

// 


.01 
.02 


.11  .01 
.01 
.01 


.02 
.02 


// 
// 


// 

// 


// 


.01 
.04 


-22d- 


-23d- 


-25th- 
-26th- 

.08      .01       .01 

.03      .03 


// 
// 


.01 
.09 


.05 
.04 
.01 


.07 
.03 
.02 


.01 
.02 


.01 
.03 
.05 


.02 
.01 
.07 


.03 
.01 
.01 
.02 
.02 

.04 

.03 

.03 

.05 
.01 


.02 
.09 


.04 
.05 


.01      .05 

.02      .05      .01 

.04      .03 

.05 
.03      .02 


.05      .05      .04 
.01       .01 


.01 
.07      .01       .02 


.05 

.05      .01      .01 

.01      .02      .02 

.06      .02      .01 

.01      .01      .07 

.05 

* 

•  •  .10 

.14      .01 

.02       .04 
.03      .02 

.04      .02 


.06 
.04 


.02 
.01 


.08 
.05 
.06 
.03 


.01 
.04 


.05 
.01 


.01 
.01 


.02 
.01 
.01 

.05 

.02 


.02 
.08 


.05 

.01 


.03 
.07 


05 

.01 

.01 

.01 

.02 

.22 

.09 

.18 

.07 

.04 

.20 

.16 

.08 

.02 

.01 

.29      .11      .04 
.02  .01 


.23 
.05 


.05 
.05 
.04 


.01 
.04 


.01 
.01 


.01 
.05 


.08      .20 
.01      .01 


-27th- 


-28th- 


.01       .01 
.02 


.01      .06 
.06      .05      .01 


.03 
.01 


.01 
.02 
.01 
.23 


.06 
.03 


.04 
.08 
.01 


.05 
.14 
.01 
.09 


.08 
.04 
.16 
.18 
.22 
.16 
.15 
.08 

.43 
.04 
.18 
.09 
.91 


.03 
.12 
.05 
.04 


.11 
.23 
.58 
.50 
.18 
.09 
.17 
.05 
.12 
.13 

.07 
.47 
.13 
.19 
.08 
.15 
.15 
.11 
.04 
.51 
.17 
.04 
.15 
.65 


.18 
.13 


.06 
.09 
.07 
.18 
.11 
.10 
.10 
.30 


.16 
.13    _ 
.10 
.13 


S««  refereiK 


lOtCB  following  Station   Index. 
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fable  4-Coiitinued 

tlKJ 

•Uil 

LI 

tti 

JLU 

Ltl. 

lAl 

lUJN 

J 

KENTUCKY 
FEBRUARY  1951 

A.  M.  Houx  ending 

P.  M.  Hour  ending 

Statian 

3 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10         11 

12 

J 

CORBIN   CAA    AIRPORT 

6 

• 

• 

^ 

^ 

. 

.06 

COVINGTON  W    B   AIRPORT 

.04 

.02 

.01      .01 

.08 

DAVELLA       • 

.01 

.01       .01 

.01 

.04 

DUNDEE    BARRETTS   FRD  BR 

.01 

.03 

.03       .08 

.04 

.01 

!20 
.07 
.08 
.36 

EDMONTON 

.02 

.01 

.01 

.01       .02 

FLEMINGSBDHG    POST   OFF 

.05 

.01 

.01      .01 

FORDS    FERRY   DAM    50 

.05 

.05      ,10 

.09 

.01 

.01 

.04      .01 

JEST    LOCK    3 

.06 

.02 

.01 

.01 

.10 

lALEYS    MILL 

.06      .08 

.01 

.01 

.03 

.19 

lAZARD 

// 

.01 

.01 

lEIDELBERG   LOCK  14 

// 

.02 

.01 

.02 

!05 

3ERND0N 

.13      .02 

.06 

.21 

lODGENVILLE   NAT   PARK 

.01 

.05 

.04 

.01 

ill 

KENTUCKY   DAM 

.04 

.21 

.05 

.30 

J:xrNGTON  WB  AIRPORT 

.03 

.02 

.23 

.28 

-IBERTY 

// 

.02 

.03 

.05 

.01 

,11 

.ITTLE   HICKMAN  LOCK  8 

// 

.01 

.02 

.01 

.01 

.05 

X)NDON  3   SW 

.02 

.05 

.01 

.01 

.01 

.10 

X)UISA 

.04 

.01 

.05 

X)UISVILLE   BOWMAN  FLD 

.06 

.04 

.01 

.02 

.13 

^UISVILLE    STAN  WB   AP 

.07 

.05 

.03 

.01 

.01 

.01 

,18 

XIUISVILLE   WB   CITY 

.07 

.06 

.02 

.05 

.20 

.UCAS 

.01 

.04 

.10      .01 

.16 

lADISONVILLE    1    SE 

.01 

.10      .12 

.01      .03 

.27 

lAYSVILLE   DAM   33 

// 

.01       .01 

.02 

C   KINNEYSBiniG 

// 

.03 

.02 

.03 

.08 

IDDLESBORO  RR  STA 

.01 

.01 

.02 

ILLERSBDRG 

_           _           _ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

OREHEAD  STATE  COLLEGE 

.01 

.01 

.01       .01 

.04 

UNFORDVILLE 

.07 

.05 

.05 

.02 

.01 

.20 

LIVE   HILL   1    NW 

.01      .02 

.03 

WENSBORO  DAM   46 

.07      .10 

.03 

.20 

ADUCAH  CAA  AIRPORT 

6 

+           ♦ 

* 

*           * 

.22 

* 

* 

* 

*           * 

.05      •           • 

*           *           ♦ 

ADUCAH    SCS    NURSERY 

.07 

.13      .02 

.01 

.02 

.01 

.06 

.32 

IKEVILLE 

.02 

.02 

UMSEY  LOCK  2 

.01      .04 

.07      .06 

.18 

ADIEVILLE   WATER   WORKS 

.05 

.05 

.01 

.11 

T    MARY 

.02 

.02 

.04 

.01 

.01      .01 

.11 

ALYERSVILLE 

// 

.02 

.01 

.03 

HAWNEE    STEAM    PLANT 

* 

* 

*           * 

.10 

.10 

MITHFIELD   4    S 

.02 

.04 

.07 

.01 

.01 

.15 

OMERSET   HIWAY   DEPT 

.01 

.04 

.01 

.01 

.01 

.08 

ATEAM    SPRINGS 

.02 

.01 

.13 

.16 

OMPKINSyiLLE 

.02      .06 

.01 

.09 

NIONTOWN   DAM   49 

// 

.02 

.06      .06 

.15      .04 

.01 

.01 

.02 

.14 

.51 

OLF  CREEK  DAM 

.02 

.04 

.02 

.08 

OODBURY  LOCK  4 

.01 

.04 

.07      .04 

.03 

.02 

.02      .01 

.24 

es  following  Station  Index, 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTnCKY 
FEBRUARY  1951 


ANCHORAGE 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BEAVER  DAM 

BENHAU 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

BDRGIN  DIX  DAU 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

CTNTHIANA  2 

DANVILLE 

FARMERS 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK  4 

GRAYSON 

GHEENSBURG 

GREENVILLE  2  W 

HARLAN 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON   4    SW 

HICKMAN 

HINDMAN   SETTLEMENT    SCH 

HOPKINSVILLE  2  E 

INEZ 

IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LOUISVILLE  STAN  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE  1  SE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MANCHESTER 

MAYFIELD  2  S 

MAYSVILLE  DAM  33 


Day  of  month 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


19  j  11 
2  -22 

34 
13 

IS 
-  2 


28  I  22 

9  -18 


26 

I-  6 


13 
-17 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


13 
21 

24  ! 
-17 

18 
3 

32 
5 

13 
-13 

29 
-  1 

20 
-12 

10 
-14 

11   12   13  1  14   15   16  I  17   18   19  ;  20   21   22  23  ,  24  j  25  26  ,  27  ,  28  |  29   30  31  ^  i 


41 

54 
29 

62 
45 

54 
39 

57 
40 

56 


3H  41 


58 

40 

46 

40 

29 

30 

71 

58 

43 

40' 

31 

31 

70 

70 

57 

41 1 

36! 

37 

63 

63 

48 

45l 

30 

30 

61 

40 

55 

39 

31 

31 

60 

67 

56 

42 

35 

38 

67 

57 

48  1 

53 

32 

31 

63 

37 

52 

37 

33 

34 

62 

60 

46 

39 

30 

30 

63 

58 

53! 

45 

30 

30  i 

58 

58 

39 

44 

28 

26 

69 
46 

50 

36 

54 
35 

60 
32 


58 
38 


63 
31 


69 

45 


49   55   31 
42   31 ;  25 


41 
13 

47 
36 

57 
45 

51 
24 

57 
33 

63 
35 

46 
36 

59 

45 

60 

35 

37 
28 


46 
34 

54 
40 

60 
32 

58 
37 

65 
34 

57 
31 

48 
30 

57 
42 

62 
34 

53 
41 

60 
41 

41 
31 

41   51   61 


40 

50 


44   58 

37  1  43 


54 
39 

60 
38 

57  1 
41 

1 

58 
33 

56 
35 

56 
39 

51 
42 

62 
32 

53 
34 

48 
37 

57 
38 

49 
31 

52 
36 

51 
35 

56 
40 

52 
39 

59 
33 

46 
32 

55 
40 

49 
32 

56 
42 

52 
33 

55 
33 

52 
40 

60 
31 

65 
44 

62 
41 

48 
35 

58 
42 

52 
41 

59 
32 

75 
38 

34 

70 
34 

67 
53 

62 
29 

62 
54 

65 
28 

70 
45 

65 
45 

65 
39 

70 
44 

67 

47 

70 
48 

55 
42 

681 

47  I 

71] 
SO  I 

67 
40 

71 
46 

62 


53 
38 


55 
27 

46 


39 

57 
38 

67 
44 

57 


49 
39 


50 
38 


64 
37 


57 
38 


60 
38 


63 
50 


60 
39 


51 
40 


34 
30 

46 
32 

53 
39 

38 
30 

50 
31 

50 
38 

40 
30 

53 
31 

54 
39 

61 
19 

51 
30 

54 
41 

65 
38 

53 
35 

51 
38 

41 
29 

51 
31 

SO 
33 

57 
31 

31 
29 

40 
31 

48 
31 

68 
43 

52 
41 

58 
34 

51 
42 

58 
31 

53 
39 

55 
37 

54 
40 

57 
37 

66 
37 


S4 
36 


68   69 
46  i  39  ' 


54 

28 


50 
35 


59 
30 


50   56 
30  i  26 


46 

37 


69 
32 


26 

71 
29 

63 
33 

71 


66   64 
33   46 


65  !  68   69   45 
31  I  41   42   38 

47 
38 

45 


64 
38 

60 
38 

67 
46 

70 
40 

68 
46 

56 
37 

68 
47 

67 
39 

69 
39 

67 
40 

SO 
28 


49 
29 


45 
22 


65 
45 


61 
39 


63 
31 


65   60   58 
47   40 


59 
33 

70 
41 

68 
27 

70 
36 

72 

65 

48 
35 


58 
36 


69   62 
35   34 


67 
40  I 


61 
29 


54  i 
35  i 


48 
35 

56 
28 

48 
38 

57 
30 

47 
31 

52 
27 

49 
33 

57 
30 

47 
36 

54 
31 

49 
33 

55 
30 

47 
35 

57 
26 

55 
34 

58 
25 

53 
38 

59 
26 

SO 
33 

55 
29 

52 
38 

48 
26 

60 
34 

71 
35 

59 
36 

68 
42 

63 
35 

71 
38 

67 
33 

72 
35 

61 
30 

75 
34 

61 
28 

70 
29 

62 
36 

70 
42 

47 
26 

51 
25 

61 1 
25! 


66 
36 


See  reierence  notea  following  Station  Index. 


'able  5-Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


station 


IIODLESBORO 

IILLERSBURG  MILIT   INST 

lOUNT    STERLING 

URRAT 

ITENSBORO 

4DUCAH   CAA    AIRPORT 

IDUCAH 

[KEVILLE 

IINCETON 

[CHKONO  E   STATE   COL 

JSSELLVILLE 

r    JOHN   BETHLEHEM   ACAD 

:OTTSVILLE 

[ELBYVILLE    2    W 

[EPHERDSVILLE 

IIERSET   1   N 

MHER    SHADE 

NCEBDRG 

ST    LIBERTT    WATER   WKS 

LLIAHSBURG 

LLIAMSTOWN 

\,r  CREEK  DAH 


IdAX 
HIM 


UAX 
MIN 


KENTOCKY 
FEBRDARY   1951 


Day  of  month 


10 
-12 

11 
-12 

20 
6 

33 

5 

21 
32 

31 
-11 

16 
-14 

10 
-12 

13 
-18 

28 
-12 

20      28 
-10   -10 


28 
-11 


20 

■10   -16 


34 

25 

25 

-   3 

45 

18 

12 

4 

28 

13 

11 

-14 

36 

16 

16 

-16 

I    24 


36 
241 


59 
45 


48, 
38 


68      68 
50      32 


54      61 
45  i    31 


50 
39 


48'    57; 
37  :    43  I 


47      60  I    68  I 


10      11      31 


56  :   64 
30      48 


591    66 
32      43 


57      58 
38  ,   45 


56  \ 
34 


67i    67 

52      40 


69 
52 

58 
39 

68 
46 

57 
38 

67 
44 

48 
35 

69 
50 

68 
41 

72 
45 

59 
40 

53 
35 


52      59      62 
38] 

I 
42 
35  I 


48 1     54 
30      31 


54 
37 


65 

47 

64 
38 

1 

SO 
35 

67 
42 

68 
40 

45 
37 

71 
45 

63 
38 

50 
37 

71 
46 

60 
40 

51  ! 

36 

67 
43 

60 
39 

49 
37  ■ 

58 

60 
35 

55: 
36 

68 
51 

61 
39 

50 
37 

61 
44 

59 
35 

43 
35 

70 
*5 

73 
44 

47 
40 

55      58 
26      29 


56 
32 


67 
45 


29     30     31 


50      52 
26      26 


68 
47 


54.8 
29.8 


49.8 
27.1 


52.4 
31.2 


47.7 
28.1 


48.2 
28.2 


47.1 
27.6 


52.8 
29.9 


51.5 
28.1 


45 
25 

.3 
.0 

52 
30 

.1 
.5 

47 
22 

4 
7 

52 
31 

6 

1 

48. 
25 

6 
3 

45 

6 

20. 

3 

52. 
28. 

0 
4 

50.7 
28.4 


49.3 
25.4 


46.7 
23.9 


53.5 
30.3 


45.8 
25.1 


50.4 
28.5 


EVAPORATION  AND  WIND 


Slabon 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Pt 

LF  CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 

8 

10 

10 

42 

34 

38 

33 

81 

18 

12 

20 

61 

47 

.17 
46 

.11 

23 

.15 
40 

.03 
25 

.06 
43 

.07 
51 

.09 

7 

.18 
80 

.06 
48 

.08 
18 

.09 
22 

.10 
19 

.07 
18 

.03 
32 

.09 
11 

8  97 

See  reference  notes  following  Static 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


KKHTUCrr 
FEBSDART   1951 


Day  of  month 


ASHLAND  DAH  29 

BEAVER  DAM 

BENHAU 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CORBIN  CAA 

COVINGTON  WB  AP 

DANVILLE 

FARilERS 

FORDS    FERRY    DAM   5 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HINDMAN  SETTLEIJEKT  SCH 

HOPKINSVILLE   2   E 

IRVINGTON 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LODISVILLE  STAN  WB  AP 

HAimOTH  CAVE  PARK 

MAYVSILLE  DAM  33 

MBHRAT 

OWENSBORO 

PADUCAH   CAA 

PIKEVILLE 

ST.    JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTT SVILLE 

WILLIAM3T0WN 


SNOWFALL 
SN   ON   GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN   ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


4.9     T 
9        8 

T 


25     26     27     28     29     30     31 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
-  36   - 


STATION  INDEX 


Statio. 


s 


County     I  S\    ■% 

ill     I 

(SI  J 


AODISOH  DAM  45 
ADOLPHUS  1  N 
ALLEN 
AXCUORAGE 
ASHCAifP 


0031 1  BRECKINRIDGE  I  7|37   55 

0043  lAliLEN  3  I  36  39 

OOW    FLOYD  j  1  37  35 

10155    JtFFTRSOK  '  7,38    16 

I0246IPIKE  1    37    16 


ASHLAND   DAM    29  0254. BOYD 

BARBOURVILL^  0381    KNOX 

BARDSTOWN    S    J  PRKP   SO!  0397    NELSON 

SAnrit    HARLAK   WATER   «KS  0450   HARLAN 

8EAVTR   DAM  0490   OBIO 


0595   HARLAN 
0611    UAR5HALL 
0619   UADISON 
i0624  JHADISON 


BENHAU 

BENTON 

BEREA    COLLSCE 

BEREA   WATER  WORKS 

BOSTON    ?    SW 


BOILING  CaEEN  0904  WARREN 

BOWLING  GREEN  SUBSTA  0907  WARREN 

BOWLING  GREEN"  WB  AP  0909  ■  WARREN 

BRENT  DAM  36  0978  CAMPBELL 

BROWNSVILLE  LOCK  6  1046  EDMONSCW 


BURG  IN  DIX  DAN 
BURNS IDE 
CADiZ  LOCK  E 
CAlfPBF.LLSVILLB 
CAKROLLTON 

CARROLLTQN  LOCK  1 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

COLLEGE    HILL   LOCK 

COLUMBIA 


ill27  MERCER 
1156    PULASKI 

I  1206; TRIGG 
1256|TAYLCffi 
1340 ! CARROLL 


;1345  I 
1439   MUHLENBERG 
11631   HICEMAN 
;i704   MADISON 
11722, ADAIR 


CONSTANTINO  ,1763  BRECKINRIl 

COREIN    CAA    AIRPORT  :  1801  WHITLEY 

C0R8IN  WATta  WORKS  1806  WHITLEY 

COVINGTON   re   AIRPORT  1855  KENTON 

CTNTHIANA  ,1998  HARRISON 


DANVILLE 
DAVXLLA 
DELPHI A 

DL'NDEE    ] 


■2040  BOYLE 

I  2053  MARTIN 

2132  PERRY 

2139  KNOTT 

RRETTS   FORD  BB   2358  OHIO 


1  E 


DL-NMOR 
DUNr-'VILLE 
EDDYVILLE  LOCK  F 
EDMONTON 
ELIZABETHTOWH 


2366  MUHLENBERG 

2374  CASEY 
J2445  LYON 

2469  METCALFE 
I2S10  HARDIN 


FALMOOTH  i?775  PENDLETON 

FARMERS  27S1  ROWAN 

FLEMINGSBURC  2903  FLEMING 

PLEMINGSBURG  POST  0FFICB2908  FLEMING 
FORD  LOCK  10  2953  UADISON 


FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  4 
FRANKLIN  WATER  WORKS 
FRENCHBURG 
GEORGETOWN  WATER  WORKS 


2961  CRITTENDEN 
3028  FRANKLIN 
3036  SIMPSON 
3052  MENIFEE 
3194  SCOTT 


GREENSBURG  .3430  GREEN 

GREENSBURG  BIWAY  61  BR  3435  GREEN 

CREENUP  DAM  30  3443  GREENUP 

GREENVILLE  2  W  3451  MUHLENBERG 

HALEVS  HILL  3539  CHRISTIAN 


BARTFORD  6  N 

HAZARD 

HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  4  SW 

D£RNDON 

BICKMAN 

BJCKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 


3652, OHIO 
' 3709   PERRY 
3714    PERRY 
3741    LEE 
3762  HENDERSON 

; 3798  CHRISTIAN 
3816    FULTON 
3821    GRAVES 
3837    JESSAMINE 


HINDMAN   SETTLEMENT  SCH     3899  KNOTT 


JODCENVILLE  NAT  PARK 
90PKINSTILLE  2  E 

lYDEN 
IRVING TON 
JACKSON 


re AERIAL 
EEENE    2   N 
lENTtiCKY  DAM 
LANCASTER    ICE  PLANT 

UtURA 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON   WB   AIRPCBT 

LIBERTY 

LITTLE   HICEMAN  LOCK  8 


7!3 


86  34 
86  16 
B2  43 
8S  33 
82  26 

36 


2  36  52  83  53 
8 '37  48  85  28 
2136  51 183  20 

3  37  25186  52 

36  56  182  57 

36  5l|e8  21 

37  34 '84  18 
37  34i84  16 
37  46^65  42 


Obser- 
vation 
time 


534   6P 

1000  ep 

637   6P 


37  OOiee  26  ;   536 
37  01  B6  26    470 

36  58 186  26  I   53S  HID 
39  03  1 84  25  ! 

37  12  86  16  , 


4  I  37  48  I  84  43 
2I36  59 1  84  37 
2 [36    46187    58 

3  37  20  85  21 
4j38   41   85    10 

4  38    41    85    11 


1189  00 

'184    06 
lies   18 

86  14 
84  08 
84  06 
64  40 
84    18 

46 


770 


1:37  401 
:!36  58! 
:|36  57  I 
'39  04  i 
>|38   23  1 


3929  LARUE 

3994  CHRISTIAN 

4093  LESLIE 

4165  BRECKENRIDGE, 

4196  BREATHITT 

4236  LETCEER 

4255  LETCIIER 

4369  JESSAMINE 

4414  LIVINGSTON 

I  4620  GARRARD 

j 4642  MARTIN 

,4703  GRAYSt»t 

4746  FAYETTE 

4755  CASEY 
4825, JESSAMINE 


l!37  48  82  32 
4 [37  02183  07 
1,37  25  I  82  48 
3  37  33<86  43 

3,37  05  87  00 
3137  13,84  58 
2:37  03 '88  05 
3  I  37  00  85  37 
3  I  37  42 '85  52 

5(38  4o|84  20 
5  I  38  09  63  33 
5 1  38  25:83  43 
538  25  83  44 

4J37  S3  I  84  15 

7,37  28 1  88  06 
4j38  13  84  52 
3  36  43 1  86  34 
5|37  57! 83  39 
4j38  12J84  33 


3  37  16| 85  30 
3'37  15! 85  30 
7|38  37| 82  51 
3<  37  12; 81  12 
3|37  031 87  20 

37  32I 86  54 

37  15  83  12 

37  15  83  11 

37  33  83  46 

37  47|  87  37 

36  44! 87  34 

36  34  89  12 

36  481  86  30 

37  49|  84  43 
37  20  82  59 

37  32  85  44 
36  52! 87  27 

4  37  lOieS  22 

3  I  37  53 '86  17 

4  I  37  33183  23 


CORPS  OF  ENGINEERS 
IDELL  H.  DEARIHC 
NANNIE  ADXIEH 
C.  E.  BARRET 
MARY  S.  RATLIFP 

CORPS  OF  ENGINEERS 

)N  COLLEGE 

lOSEPH    PREP   SCH 
CYRUS    8.    LAYSON 

J,    YOimG 

C.  C.  WHITEAKEB 
WILLIAM  NELSON 
JAHES  A.  GROSSMAN 
MRS.  L.  B.  CAPFARD 
MRS.  PAULBNE  COY 


Refer 

to 
tables 


7A  JAMES  R 
TVA  639 
HID  U.S.  WEATHER  BUREAU 
7A I  CORPS  OF  ENGINEERS 
7A  CORPS  OK  ENGINEERS 


ILLIAMS 
SARAH  E.  LEWIS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

^VA  MC  KINLEY 
ODD  FELLOWS  CKMSTES^  CLOSED  1/50 


1  37  12  82  36 
4i37  10182  56 
4  <  37  58  j  84  38 
9|37  01;8B  16 
,  37  37 '84  35 

37  45; 62  26 

37  29' 86  18 

38  02; 84  36  ! 
37  21  84  55  I 
37  45  84  35  ! 


6a  corps  of  engineers 
hdIwilliam  a.  OATES 

MIDIwOODSON  D.  FRANKLIN 
7A  CORPS  OF  ENGINEERS 
7a! MRS. HAZEL  B. PICKETT 

ilDlintS.GLENNIE  L.SHAA 
MIdIcIVIL   aero  ADM 

7A|C0RBIK  WATER  WORKS 
UID[U.S.    WEATHER   BUREAU 

7A  MARSHALL  KILL 


R,    P.    COLDIRON 
BERTBA  DE  LONG 
RALPH  H.    BE ALL 
HATTIE  B.    BARNEY 
.1.    L.    HUPF 

N-    D.    GIVENS 
8A   LINNIE  D.    TARTER 
7A  CORPS  OF  ENGINEERS 
7A \  JOHN    E ,    MORAN 
7A    ROBERT   E.    SETTLE 


560l 


JESSIE   OLDHAM 
MRS.    C.    C.    STAMPER 
BYRON   F.    FLEMING 
MAURICE   O.CARPENTEI 
CORPS   OF   ENGINEERS 

CORPS    OF  ENGINEERS 
CORPS   OF  ENGINEERS 
HERMAN   D.    NEAI, 
FRENCHBURG   SCHOOL 
JOE   W.    ATKINS 


MRS.    MELL  M.LINGLE 
WM.    A.    PICKETT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
C.    R.    LOVELL 
CLEATDS  E.    BRINKLEY 

W,    R.    CARSON,    SS. 
H.    A.    BAILBY 
BURCHELL  MUNCT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FRANK  STREET 


MID  C.    W.    KEATTS 
5P  KENTUCKY  WTR  3ERV  ( 

TVA  679 
6A;  CORPS   OF   ENGINEERS 
SA'  ELIZABETH  WATTS 

HIDi ERNEST   L.    WRIGHT 
8A| W.    K.    MORRIS 
6P]MHS.FC«EST   CAMPBELL 
7P   FLOYD   G.    HOBBIHS 

7A| BUFORD   F.    BARNhS 

7Al  AMELIA   COLLINS 
7A|  MRS,    SUSAN   F.    ISON 
7A  MARION  V.    MAHIN 
7A|  TVA    379 
8A;  KENTUCKY  UTIL  CO 

8A   JAMES  A.    FIELD 
8A   GEORGE    D.    LITSEY 
MID   U.S.    WEATHER   BUREAU 
7A   PALLIA   L.    HANKLA 
7a!  CORPS   OF   ENGINEERS 


Station 


LOCKPORT  LOCK  2 
LOOLICK  I  6 
LONDON  3  SW 
LOUISA  LOCK  3 
LOUISVILLE  BOWMAN  FIELD 

ILOUISVILLE  STAN  WB  AP 
!lO01SVILLE  upper  GAGE 

ilouisville  wb  city 
!lovelaceville 

LUCAS 

'madisonville  1  SE 

I MAMMOTH  CAVE  PARK 
I  MANCHESTER 
'mAYFIELD  SUBSTATION 
MATFIELD  2  S 

iMAYSVILLE  DAM  33 

MC  KINKEYSBURG 
' MIDDLESBORO 

MIDDLESDORO  RR  STATICn 

MIDWAY 

: MILLERSBURG 
ImILLERSBUHG  MILIT  INST 
MILLERSTOWN 

Ihonticello 

iHCHlEHEAD  STATE  COLLEGE 

MOUNT  STERLING 

MUNFORDVILLE 

MURRAY 

OLIVE  HILL  1  m 

OLNEY 

ONECWTA  dam  35 

OWENSBORO 

OWENSBORO  DAM  46 
: PADUCAH 
IpaDUCAH  CAA  AIRPORT 


County 


HBHRT 
CLARK 

LAUREL 

LAWRENCE 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

BALLARD 

BARREN 

HOPKINS 


3     2        & 

(S|      J     :       .3 


4   38  26B4  58 

4  137  51    84  02 

2,37  06  84  08 

1  1 38  07  82  37 

7   38  13   85  40 


558 


Obser- 
vation 
time   ; 


6A! CORPS  OF  ENGINEERS 
MIDImRS.  H.  BURGHER 
MIDiO.S.  FOREST  SERVICE 

8A  JULIUS  H.  RANKIN 
MID  CORPS  OF  ENGINEERS  ' 


3  4 
3  4 
3  4 


7i38  11  85  44    485  HID  HID  U.S.  WEATHER  BUREAU 

7|38  17  85  48  '   403  1    '  6,'.  CORPS  OF  BNGIMEIRS  '• 
7.38  15  85  46    457ImidImID  U.S.  WEATHER  BUREAU ' 

6,36  58  88  50  I   370;  6P 1  6P  BLAINE  MALONE 

3  136  53  86  02  |  MID  CECIL  H.  BBITT      I 


PENDLETON 
BELL 
BELL 
WOODFORD 

BOURBON 

BOURBON 

GRAYSON 

WAYNE 

ROWAN 


5640  MONTGOMERY 
5684  I  HART 
5694  CALLOWAY 
6012  CARTER 
6020  HOPKINS 

16033  CAMPBELL 
16091  DAVIESS 
!60961DAVIESS 
|6115iMC  CRACKEN 
eilO  MC  CRACKEN 


3  |37  19  87  29 

3  137  11  86  06 

4  1 37  09  83  46 
6  36  44  88  39 

6  36  42  88  38 

7 '30  38  83  42 


5  I  38 
5  I  38 

3  37 
2  36 
5:38 


435 


1  83  26 

38  03  83  57 

37  16  85  53 

36  36  88  20 

38  18  83  11 

37  13, 87  47 


7  I  38  58  I  84  18 

!  7  37  46' 87  09 

-  7  37  47  87  08 

t  7  37  06  88  37 

'    7  37  04  88  46 


5Pi 


5P'  SP  MRS.  JOE  PAYNE       2  3    5 

6Ai  6A  CORPS  OF  ENGINEERS  '2345   7 

I  HID  AMANDA  A.  AULICK  |    3  4 

SPIHID  HUGH  ALLEN  1    2  3        5        7 

MID   FRANK   H.TALIAFERRO  I  3    4 

I    8A    CITT   OF  MIDWAY  !         3 

1  8A  W.  T.  ALEXANDER  (    3  4 

5P   5P  MILLERSBURC  HIL.INST  CLOSED  2/Sl 

7A'MRS.  0.  M.  LAWLER      3 

7AiE.  0.  COOPER  3 

MID  H.  C.  HAGCAN  3  4 


PADUCAH  SOS  NURSERY 

6H7'mC  CRACKEN 

7 

37  C4 

88 

35 

PA1NT3V1LLE 

6136! JOHNSON 

1  1 

37  49 

82 

46 

620 

PIKETILLE 

6353] PIKE 

37  29 

82 

31 

686 

' PINBVILLB 

63841  BELL 

'  2 

36  45 

83 

42 

999 

PLEASUREVILLS  2  S 

6435  SHELBY 

38  20 

85 

07 

882 

PRINCETON 

65751  CALDWELL 

^ 

37  06 

87 

53 

529 

1  RAVENNA  LOCK  12 

6679I ESTILL 

4 

37  40 

83 

57 

631 

1  RICHMOND  E  STATE  COL 

68051  MADISON 

37  44 

84 

18 

1000 

HUMSEY  LOCK  2 

70391 MC  LEAN 

37  32 

16 

364 

RUSSELLVILLE 

7049' LOGAN 

' 

36  51 

86 

53 

590 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

7054, LOGAN 

3 

36  50 

86 

54 

576 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

7074  SCOTT 

4 

38  23 

84 

32 

890 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

7091 1  HARDIN 

I  s 

37  42 

85 

59 

777 

ST  MARY 

7096  MARION 

{  " 

37  35 

85 

21 

730 

SALVI3A  LOCK  6 

7 121 { MERCER 

' 

37  56 

84 

49 

520 

SALYERSVlLIi 

71291  MAGOFFIN 

5 

37  45 

83 

04 

900 

SC0TT3VILLE 

72151  ALLEN 

3 

36  45 

86 

12 

770 

SEBREE  WATER  WORKS 

7234  WEBSTER 

1  3 

37  36 

87 

32 

360 

SHELBYVILLE  2  W 

7324  SHELBY 

1  6 

38  13 

85 

16 

825 

SHEPHERDSVILLE  2  NW 

7334! BULLITT 

'  8 

36  00 

85 

44 

450 

SMITHFIELD  4  S 

7473  SHELBY 

'  8 

38  20 

85 

16 

862 

SOMERSET  HIWAT  DEPT 

7507! PULASKI 

'  2 

37  07 

84 

35 

87:1 

SCWERSET  1  N 

7510;PUUSKI 

2 

37  09 

37 

1050 

SPRINGFIELD 

7604! WASHINGTON 

8 

37  41 

85 

14 

738 

STBARHS 

7677] MC  CREARY 

!  2 

36  42 

84 

29 

1420 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

78051  METCALFE 

3 

36  53 

85 

40 

TATHAM  SPRINGS 

7924  WASHINGTON 

37  52 

85 

09 

TAYLORSVILLE 

7948  SPENCER 

1  I 

38  02 

21 

489 

TOHPKINSVILLE 

8060  MONROE 

36  42 

85 

41 

899 

TOMPKINSVILLE  TEL  OFF 

8065: MONROE 

3 

36  42 

85 

41 

899 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

8I44; TRIGG 

'  9 

36  45 

88 

05 

350 

TYRONE  LOCK  5 

81791  ANDERSON 

4 

38  02 

84 

51 

524 

UNIOHTOWN  DAM  49 

81S7  UNION 

37  46 

87 

57 

357 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

8246 1  MADISON 

4 

37  51 

84 

26 

571 

VANCEDURG 

8254! LEWIS 

7 

38  36i 

83 

19 

520 

VAHCEBURG  DAM  32 

8259  LEWIS 

7 

38  38 

83 

21 

525 

WAYNESBURG  6  E 

8486 j LINCOLN 

37  22 

84 

34 

1215 

WEST  LIBERTT  WATER  WKS 

8551 'MORGAN 

5 

37  55 

83 

15 

WILLIAMSBURG 

87061  WHITLEY 

2 

36  44 

84 

10 

939 

WILLIAMSTOWN 

8714! GRANT 

5 

38  38 

84 

34 

943 

5P  FRED  CARTMILL 
7A  HUBERT  E.  HODGES 
6 P  MURRAY  WA'TCR  SYSTEM 
MID  LOTTA  ORA  HOOPER 
8A  ART  D,  WILLIAMS 

! 

6A  CORPS  OF  ENGINEERS  ' 

6P     7A(  VIRGIL   P.    CLARK  '. 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS  I 

6A  WESTERN  P.  LACKEY 

lIDlMID   CIVIL  AERO   ADH 

!m1D  SOIL  CON»  SERVICE 
I    7A    JESSE   FAIRCRILD 
5P|    8P  U.S.    WEATHER  BUREAU 
7A    r.    PARTIN 


2  3 


WILLOW  LOCK  13 
I  WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 

!    NEW  STATIONS 

I  SUMMER  SHADE 
1  WEST  PORT 
HARLAN 

I  INEZ 

!  CYNTHIANA  2 

I  SHAWNEE  STEAM  PL.INT 


8724, LEE 
8807; RUSSELL 
8824 1  BUTLER 


METCALFE 

OLDHAH 

HARLAN 


4 : 37  36 1  83  SO 

2  36  53  85  06 

3  37  11! 86  38 


3  36  53  1 85  43 

38  29  85  29 

I  2  36  solas  19 

I  1  37  52  [8?.  32 

5  138  23  184  18 


09 


1  47 


'  6A  E.  B. 

I 

5P,  5P  ALTON  H.  HARVILL 

,  7A  CORPS  OF  ENGINEERS 

8A1  8A  THOMAS  C.  HERNDON 

;  6A  CORPS  OF  ENGINEERS 

6P;  7A  WU.  B.  PORTER 

■TVA  683 
IMID  RICHARD  E.  ZETSING 
7A|  7A  SISTER  S  H  GSELL 
MID' ST  MARY  COLLEGE 
I  7Al  CORPS  OF  ENGINEERS 

I  MID  J.  M.  MAY 
5P|  5P  NOBLE  ALLEN 

'  5P  SEBREE  WATER  WORKS 
6P;  SplwiLLA  S.  A.  RATTA 
7A   7Ai ALBERT  C  MC  DANIEL 

I  MID  F.  W.  SIMPSON 

MID  ROSCQE  PIERCE 

6P'  6P  RADIO  STA  WSPC 

8A  WM.  H.  COATLEY 

[MID   MRS. WILLIE    LEE    REED 

'  I TVA  684 

JHIDl R.    C.    DSDHAN 
I    7A<MRS.KATHRTN  B.    CARR 
IMIDiJAMES  T.    PBILPOTT 
'    7a1 MRS.    ALICE   H.    HA1£ 

TVA  680 

;  7Ai CORPS  OF  ENGINEERS 

I  6A' CORPS  OF  ENGINEERS 

I  7A  CORPS  OF  ENGINEERS 

5P  5P  CITY  OF  VANCEBUHG 

7A;C0RP3  OF  ENGINEERS 

7 A  FRANK  HOBCK 
7A   7A  JOHN  W.  TURNER 
6P   7A  CHARLES  B.  WEST 
6P   7A  HISS  N.  B.  SIMPSON 

!  7A  CORPS  OF  ENGINEERS 
8A|  8A  CORPS  OF  ENGINEERS 
I,  CORPS  or  ENGINEERS 


6P  6PICBAS.H.MC  MURTRET 
I  7A  GEORGE  T.JOHNSTON 
6P  i  6P  iRADIO  STATION  WBLM 
6P  1  6P  lUNITED  FJEL  GAS  CO 
SP  ;  5P  IKURAL  ELiC  ASS'N 
MID  TVA  709 


CLOSED  11/50 


-OHIO;   8-SALT:   9-TENNSSSKE 


%      1-EIG  SANDY;   2-COMBERLAND;   3-GRBEN;   4-KHKnJCKY:   5-LICKING;   6-MISSISSIPPI ; 

REFERENCE  NOTES 
The  four  digit  Itfentiric.tion  nuabers  in  tha  Index  nuaber  coluan  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  hasls.   There  will  be 
Figures  and  letters  following  the  station  nane.  euch  as  12  SSI,  indicate  distance  in  Biles  and  direction  froii  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  Deceaber  Issues  of  this  bulletin. 
Monthly  and  Bsasooal  snowfall  tor  the  preceding  12  Bontbs  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin 
Stations  appearing  in  tbe  Inden.  but  for  ehich  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  alssins  or  received  too  late  to  be  incl, 


L  Of  ouabers  vlthio  a  state. 


,  is 


nlci 


I  wind  aoveaent  in 


Sleet  and  hail  were  Included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Amounts  in  Table  4  are  Iroa  recording  gages,   Tfaces  are  not  shown. 

AMouats  in  Table  3  are  (roa  non-recordiog  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3.  5.  6  and  snowfall  data  in  Mble  7  are  for  tbe  24  hours  ending  at  tiae  of  observatl, 

Snov  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bur, 


No  record  in  Tables  3,  4,  6,  7  and  the  Station  Index.   No  record 
al  days,  only  tbe  first  and  last  days  are  shown  In  Table 


See  the  Station  Index  for  observation  tiae. 
isu  and  CAA  stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  P.M.   B.S.T. 
Tables  2  and  5  is  Indicated  by  no  entry.   When  hourly  precipitation  is  aisslog  or  accuaulat< 


■  date      

*   Aaount  Included  in  following  aeasiireMent , 
//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 
6   Station  not  equipped  with  recording  gage. 


tiae  distribution  unknovn. 
See  Table  4  for  6-hcurly  1 


iled  daily  record.   Degree  day 
froa  recording  gaRe.  All  other  data  in  Table  3  are  froa 
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KENTUCKY    -   MARCH    1951 
0.    K.    Anderson,    Section  Director   -  Louisville 

WEATHER   SUMMARY 

l^   i^V    An^^rord        Weather    conditions    made    this   month    generally  unfavorable    foi 

of   the   Ohio    and  Green   Rivers. 

While    the   .onthly   .ean    -.perature   was    not    far   below   the   a,er,ge,^perl^^^^ 
seasonable   warmth   were   more   than      °*f =^*    7  /i^°    g^^J^ally  over  the  State   on  more 
Tr^Tn-e    t-hrrHf    th?  d'a'y':  If    the  ^onTh.     "he'Lartemperature   for   the  month  was 
:  rS-r  l\V='^1,e°iytL'':^rmal.      The    first    -^^"^days  of   the  month  was   the  warmest 

period  With    '^li'l^'lt^-l„\T,ltr'"V,l    lHr?f    thrSonth.'Sifh  threxception  of   the 

i^Ssi-  €4  H€Ht-r-  ^e^-d^te-^ 

and    trosts.       ine    ^"^^         i„„ations         The    monthly   mean   temperature    ranged    from   51.2 
through    the    26th    at    ^l^  J^°;^^\\°J^^^  ^B   Airport  .       The   highest    temperature    reported    xn 
the   s\'at:".as    79°    at    Ash?and'^Dam%?on   the    29th.      The   lowest   .as    13°    at   Grayson   on 
the   26th. 

precipitation  of  varied  intensities  but  mostly  light  was  rather  J-^f  ihe'montS: 
snow    fell    in   one   ^-^tion   or    another    of    the    S^^^^  .^^^^^    .^   ^^^ 

The    amounts    were   well    distributed    and    rangeaaownw  Rainfall   was    heavy 

southcentral  section  to  over  3  inches  ^^  ^h^  ^^^^^^^^/°^™SJ' i^ehes  which  is  0.24 
and  frequent  and  the  -:j^^-f  ^^  ^^^"^^^^^^^'^Jeorded  althe  various  stations  ranged 
inches  above  normal.  The  total  .^'"^""If  /'^^"  ,  inches  at  Paducah.  The  heaviest 
from  6.86   inches  at  Columbia  and  Tompkinsville  to  3.11    inches    at    ^^°^J^^;  rainfall 

rains  were  reported  generally  on  either  tf  3rd  4th  or  18th  J^e^greatest^  ^^^^^^^ 
reported   in   any  one  day  was   ^ -37   inches   at  Uniont own  u  normal.      The   greatest 

Zth%%lur:fs\^^8^nchL^rt'5iirLrto;^^^  greatest    depth   on   the   ground  was 

8   inches    at    Glasgow   on   the  13th. 

The  relatively  cold  weather  of  March  ^"^o^h^nly  1°  below  normal  together  wi^^^ 
above  average  rainfall,  intermittent  snow  ^^^f-^^f^'^iLf  have  been  delayed  about  two 
of  farm  activities.  Preparation  f^/PXIcSplai?  beds  have  Seen  sown,  but  this 
weeks  by  excessive  «>V,,T^*  „„ing  behini  schedulS  Growth  of  pastures  and  grains 
-r::^y°"sr  .-th^\To"."f';/dr/"rlmr£g  heavy    in„-st   sections^     -e  shortage_^of 

S^mf  gr^^\''o^^\\^tTes^r  l^e^n\ur  slrc^."flrdlng  "eairnr 

?s!irh-erurtrd%rffo^d-tagef— je-^jjr^^^^^^ 

The  lower  Ohio  River  at  Fords  Ferry  continued  in  flood  stages  since  eariy 
Little   if  any,  damage  resulted  from  these  flood  conditions.    W.S. 
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Wind  diiection 

Wind         speed 
m.  p.  h. 

Reldtive    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 
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Precipitation 
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Precipitati 

3n 

•ai 

1 
1 

1 
1 

i 
2 

1 

< 

<  s 

li 

•0  a 

■o   o 

D    -H 

Z  q 

0 

1 

1 

i3 

1 
2 

1 
1 

<  s 

S,2 

•Si 

■o  0 

is 

i 

< 

1 

1 

i 

3 

< 

Is 

&0 
•3  B 

■^  S 

2q 

9 

40.5 

84 

18 
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1914 

41.8 

78 
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3.62 

6.4 

12 

1939 

49.4 

90 

15 

5   78 
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9 
10 

41.8 

71 

9 

8.08 

- 

- 

1915 
1916 

37.8 

65 

11 

2.11 

3.5 
3.7 
8.1 

8 
10 
14 

1940 
1941 
1942 

43.9 
40.5 
48.3 

81 
74 
85 

11 

2 

15 

5.04 

1.9 

1 

43.5 

2 
3 

40.6 
45.0 

50.8 
45.0 
41.1 

82 
89 

86 

7 

4.08 

- 

- 

1917 

45.9 

84 

0 

6.52 

4.48 

2.2 

13 

10 

2.76 
2.72 

1918 
1919 

51.6 
47.6 

85 
81 

17 
16 

1.97 
5.65 

T 

T 

8 
9 

1943 
1944 

43.0 
45.2 

80 
84 

-   6 

7.63 
5.50 

3.0 
O.S 
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1920 

46.3 

88 
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56.5 

91 

20 

7.06 
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56.7 

87 

19 

5.75 
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1946 

56.1 

85 
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13 

84 

16 

7.59 
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14 

13 
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49.4 

83 

19 

8.11 

0.5 

14 

1947 

38.6 

77 

-    1 

2.36 

10.8 

10 

5.27 

T 

9 

1948 

49.8 

87 

8 

6.26 

0.1 

11 

9 
0 

1 
2 

43.9 

80 

-   3 

8.10 

2.4 

15 

1924 

41.5 

81 

14 

3.05 

1.8 

9 

1949 

45.8 

86 

10 

46.4 
47.2 

87 
82 

-   3 
3 

7 

2.58 
3.50 
4.44 

3.9 
0.5 
6.1 

9 
10 
11 

1925 
1926 
1927 

49.2 
40.2 
48.4 

84 
84 
82 

4 
4 
10 

3.59 
2.80 
6.04 

0.4 
2.3 
3.5 

9 
11 
11 

1950 
1951 

43.1 
45.4 

88 
79 

7 
13 

3.74 
4.99 

0.3 
6.2 

3 

52.5 

85 

19 

4.43 

T 

12 

1928 

45.6 

85 

12 

2.64 

2.7 

8 

PERIOD 

46.4 

4.75 

1.8 

4 

47.7 
52.2 
39.2 

88 
86 
75 

12 
2» 

6.26 
4.45 
6.37 

0.5 

T 
2.0 

12 
9 
16 

1929 
1930 
1931 

52.0 
44.5 
41.4 

94 

9 
9 
18 

4.17 
2.17 
3.66 

1.2 
1.2 
1.9 

10 
9 
17 

76 
73 

B 

i 

54.9 

92 

18 

2.28 

0.8 

10 

1932 

41.2 

80 

4 

4.95 

1.5 

10 

51.8 

88 

19 

5.42 

0.6 

13 

1933 

46.0 

78 

10 

5.52 

T 

11 

» 

44.8 

74 

17 

5.14 

T 

11 

1934 

43.6 

80 

5 

4.83 

2.1 

13 

55.0 
46.0 

91 
87 

11 
7 

0.79 

0.3 
0.6 

3 
9 

1935 
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54.6 
50.7 

86 
81 

20 
19 

9.56 
4.85 

0.3 
3.2 

14 
11 

1 

2,57 

2 

41.3 

88 

10 

6.22 

6.6 

15 

1937 

42.2 

77 

6 

1.43 

2.3 

7 

46.5 

85 

9 

7.22 

0.5 

10 

1938 

53.7 

86 

11 

6.29 

T 

13 

_ 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  area  1  basis  and  are  not  conparable  with  unweighted  values  published 


in  this  table  for  earlier  years 


«r«Dce  notes  follovlog  Statl< 
-  41  - 


CUMATOLOGICAL  DATA 


KEKTDCTT 
MAKCB  lesi 


WESTERK  DIVISION 

BEAVER  DAV 

FORDS  FERKY  DAM  50 

GREEHVILLE  2  W 

HENDERSOK  4  SW 

HICKHAN 

HOPKINSVILLE  2  E 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
HATFIELD  2  S 
HURRAY 

OWENSBORO 

PADUCAB  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PRIHCETOK 

RU3SELLVILLE 

DIVISION 

CENTRAL  DIVISION 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

BURGIN  DIX  DAM 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  W  B  AIRPORT 
DANVILLE 
FRANKFORT  LOCK  4 
GREENSBCRG 

IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  WB  CITY 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE  2  W 

SHEPHERDSVILLE 

SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
WILLIAMSTOWN 
WOLF  CREEK  DAM 

DIVISION 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

CYNTHIANA  2 

FARMERS 

GRAYSON 

HARLAN 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

INEZ 

MANCHESTER 

MAYSVILLE  DAM  33 

HIDDLESBORO 

MOUNT  STERLING 

PIKEVILLE 

RICHMOND  E  STATE  COL 

VANCEBURG 

WEST  LIBERTY  WATER  IKS 

WILLIAMSBURG 

DIVISION 

STATE 


Temperatuie 


45.5 
46.6 
45.7 
44.6 
51.  2M 

46.4 
47.3 
45.9 
47.7 
49.2 

44.8 
45.6 
45.2 
46.8 
48.3 

46.7 


o  o 


42 

5 

45 

8 

45 

3 

45 

3 

45 

7 

43 
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40 
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43 

2 

41 
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0 

44 

3 

44 

5 

41 

9 
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0 

43 

2 

45 

2 

41 

9 

48 

3 

43 

3 

42 

2 

46 

1 

46 

0 

42 

.9 

46 

.8 

2.0 
2.9 


2.7 
1.7 


3.8 
1.2 
1.0 


3.8 
1.8 


3.0 
4.2 
2.6 

2.6 
2.1 
1.8 
1.1 
2.2 

1.9 
3.6 


48.9 
44.3 
45.7 


44.  2H 

45.1 

44.8 


44.1 
47.  IM 
47. 8M 


45.4 
48.9 
43.4 

45.6 

48.3 
45.9 
45.4 


.2 
1.4 


3.5 
.4 


.1 
2.6 


70 

3+ 

74 

29+ 

74 

7 

72 

29+ 

73 

7 

70 

3+ 

68 

3+ 

74 

8 

72 

30 

75 

8 

70 

3+ 

71 

29 

72 

29 

71 

3 

71 

3 

73 

29 

70 

2 

75 

7 

72 

29 

70 

4+ 

79 

29 

77 

7 

73 

4-1 

75 

29 

76 

29 

74 

29 

76 

29 

30 
29 

7+ 


16 
16+ 
20 
20+ 


20 
20 
20+ 


20 
20+ 
26 
21+ 

20+ 
20 
20 
26 


22 
22 

20+ 


22 
22 
26 
20+ 

22 

17+ 
17+ 

17+ 


No.  of  days 


2  g 


599 
565 
590 
625 

425 

571 
540 
585 
528 
483 

621 
597 

560 
513 


691 
590 
603 
605 
592 

655 
763 


633 
629 
711 
674 
669 


518 
665 


580 
583 
682 


561 
494 


591 
613 


549 
536 


601 
491 


Precipitation 


o.a 

»  o 

a-t) 


4.18 
3.80 


E5.41 
4.25 
3.28 
5.27 
5.35 

5.24 
3.46 
3.11 
4.40 
6.17 

4.56 


E5.97 
5.47 
4.79 
4.68 
4.53 

5.23 
4.23 
4.12 
4.75 
5.04 

5.38 
5.54 
4.96 
5.75 
5.78 

5.02 
E6.05 
6.36 
5.81 
5.43 

E6.50 
6.35 
4.59 
5.58 

5.33 


4.60 
5.94 
5.71 
4.67 
5.60 

5.28 
4.20 
4.94 


4.27 
3.58 
5.22 
4.69 
5.41 

E4.24 
3.86 
5.59 
5.06 
4.83 

5.48 

4.89 

4.99 


.43 
.20 


1.82 

.56 

1.22 


1.54 
.43 


1.36 
1.39 


.95 
1.16 


.80 
1.46 

.98 
1.03 


1.30 
1.60 


1.30 
1.33 
1.26 


.94 

1.57 

.94 


.64 
1.10 
1.42 

.90 

.88 
1.23 
1.19 
1.20 
1.33 


.75 

1.36 

.65 


.96 
1.12 
1.05 


.96 
1.02 


.85 
.70 
.92 
.96 

.93 
.60 

1.75 
.87 

1.40 

.77 


Snow,  Sleet.  Hail 


No.  of  days 


3.0 
6.2 


9.8 
2.3 
3.6 


10.8 
5.0 
4.1 


11.5 
5.2 

5.5 

11.5 
10.0 

9.6 
10.7 

8.9 

10.5 
7.8 

11.5 
5.0 
7.5 

2.9 


1.7 
5.1 
10.0 
3.6 
4.6 

8.2 
1.5 


I  i 


&-S 


§1 


1.0 
4.5 
6.2 


19+ 
13 
19 
13+ 


19 
19 
13+ 


13+ 
13 


19 

13 

13 

13+ 

13 

13+ 

13 

13+ 


26 

13+ 
14+ 
13 
13 


14 
15 
15 
16 


14 
11 
13 
15 
13 

IS 
14 
14 
17 
15 


17 
20 
17 
16 


14 
19 
18 
18 
15 

19 
16 
24 
20 
19 

18 
13 
17 
20 
17 


23 
18 
20 


18 
21 
20 


17 
18 
18 


18 
11 
19 
18 
11 

19 
19 
19 
18 
16 


See  reference  notes  following  Stabon  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 


iDISON    DAU   45 
'DISON    DAU    45 
OLPHUS    1    N 
OLPHUS    1    N 
LEW 

CHORAGE 

HCAMP 

BLAND    DAM   29 

RBOURVILLB 

RBOURVILLK 

RDSTOIfN   3    J   PREP   SCH 

XTER    HARLAN    WTR    WKS      1 

AVER    DA« 

NHAU 

NTON  1 

REA   COLLEGE 

REA    COLLEGE  I 

REA    WATER    WORKS 

STON    2    SW 

ITLING    GREEN 

tfLING  GREEN  SUBSTA 
aiNG  GREEN  WB  AP 
»LING   GREEN   WB  AP  I 

EKT  DAM    36 
>WNSVILLE    LOCK    6 


IGIN    DIX   DAM 

:NSIDE 

IZ    LOCK   E 

PBELLSVILLE 

mOLLTON    LOCK    1 

IROLLTON    LOCK    1 

NTON 

LEGE    HILL    LOCK    11 

UMBIA 

STANTINE 

tBIN    CAA    airport 

INGTON   W    8   AIRPORT 

TBIANA 

THIANA    2 

IVILLE 

■ELLA 

PHIA    1   E 

MOR 

NVILLE 

rVlLLE  LOCK  F 
ONTON 

ONTON 

MOUTH 

MERS 

HINGSBURG 

MINGSBURG  POST  OFF 

D  LOCK  10 

DS    FERRY    DAM    50 
DS    FERRY    DAM    50 
NKFORT    LOCK    4 
RKLIN    WATER    WORKS 
NKLIN    WATER    WORKS 

NCHBURG 

RGETOWN    WATER   WORKS 

r    LOCK    3 

r    LOCK    3  J 

3G0W 

HT   DAM    38 
rSON 
SNSBLRG 
SNUP    DAM    30 
5NVILLE    2    W 

SYS    MILL  1 

^N 

FFORD    6    N 

IRD  [ 

IRD    WATER    WORKS 

)ELBERG    LOCK    14 

JELBERG    LOCK    14  i 

>ERSON    4    SW 

(DON  I 

CHAN 

:SVILLE 

1    BRIDGE    LOCK    7 
)MAN    SETTLEMENT    SCH 
iENVILLE    NAT    PARK         E 
:iNSVILLE    2    E 


KGTON 

SON 

IBS 

INS 

■  lAE 
IE   2   N 
DCKT   DAU 
■DCKY   DAM 

R 
R 

ASTER    ICE    PLANT 
lA 
rcBFIELD 

NGTON   WB   AIRPORT 

RTY 

R 

RTV 

rLE   BICIQIAN 
■LE   BICKIIAN 
iPORT   LOCK 

ICK    1    S 

R 
LOCK   8 
LOCK   8      R 
2 

//R 

:SVILLE    BOWMAN    FLO 
SVILLE    WB    AP 
SVILLE    UPPER   GAGE 


Day  of  month 


1.12 
1.21 


10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20     21      22      23     24      25     26      27     28      29     30      31 


.44 

.36 

.7C 

.05 

.35 

.06 

.61 

.03 

.37 

.61 

.13 

.42 

.12 

.53 

.23 

.61 

.04 

* 

1.00 

.20 

.05 

.45 

.15 

* 

• 

.47 

.21 

.45 

.25 

.44 

.16 

.51 

.12 

.36 

.23 

.21 

.10 

.10 

.03 

.45 

.12 

.60 

.66 

.06 

, 

. 

.48 

.21 

.42 

.16 

.29 

.06 

.28 

.03 

.18 

.35 

.42 

.45 

.45 

.40 

.51 

.34 

.10 

1.23 

.02 

.57 

.03 

.60 

.15 

.41 

.03 

.26 

.34 

.35 

.28 

.39 

.01 

.13 

.06 

.05 

.05 

- 

* 

1.32 
1.85 
.49 

1.39 
.86 

1.32 
.71 

1.38 

1.46 
.02 


5.94 
5.92 
5.21 
4.89 
4.91 

E5.97 
3.84 
4.60 
5.94 
5.39 

5.47 
4.9^ 
4.18 
5.71 


4.67 
4.47 
5.21 
4.50 
5.38 


4.79 
4.82 
4.06 
4.92 

4.68 
6.20 
4.80 
4.53 
5.23 


5.60 
4.23 
5.84 
5.28 
4.12 


4 

71 

6 

24 

6 

01 

4 

69 

4 

20 

5 

24 

5 

42 

4 

52 

3 

80 

3 

75 

4 

75 

5 

03 

5 

46 

4 

40 

4 

51 

4 

49 

4 

90 

4 

73 

3 

92 

4 

94 

5 

04 

3 

70 

4 

51 

4.62 
4.72 
5.43 


4.22 
3.56 
5.38 


5.25 
4.79 
5.54 
4.96 
5.99 


4.92 
5.75 
5.03 


5.50 
3. 28 
3.22 


S««  lefsfSQC*  notM  foUovrin0  Statlos  Indoz. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER 
MATFIELD  SUBSTA 
MAYFIELD  2  S 
HAYSVILLE  DAM  33 

MAYSVILLE  DAM  33        R 

HC  KINNEYSBURG        //R 

MIDDLESBORO 

MIDDLESBORO  RR  STA      R 

MIDWAY 

MILLERSTOWN 

MONTICELLO 

HOREHEAD  STATE  COLLEGE  R 

MOUNT  STERLING 

MUNFORDVILLE 

MUNFORDVILLE  R 

HURRAY 

OLIVE  HILL  1  NW         R 

OLNEY 

ONEONTA  DAM  35 

OWENSBORO 
OWENSBORO  DAM  46 
OWENSBORO  DAM  46        R 
PADUCAH  CAA  AIRPORT 
PADUCAH 


Day  of  month 


PADUCAH  SCS  NURSERY 

R 

PAINTSVILLE 

.39 

PIKEVILLE 

PIKEVILLE 

PINEVILLE 

PRINCETON 

RAVENNA  LOCK  12 

RICHMOND  E  STATE  COL 

RUHSEY  LOCK  2 

ROMSEY  LOCK  2  R 

RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  SUBSTA 
SADIEVILLE  WATER  WORKS  R 
ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 
ST  MARY 

SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE  //R 

SCOTTSVILLE 
SEBREE  WATER  WORKS 
SHAWNEE  STEAM  PLANT     R 

SHELBYVII.LE  2  W 
SHEPHERDSVILLE 
SMITHFIELD  4  S  R 

SOMERSET  HIWAY  DEPT     R 
SOMERSET  1  N 

SPRINGFIELD 

STEARNS  R 

SUMMER  SHADE 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

TATHAH  SPRINGS         R 

TAYLORSVILLE 
TOHPKIHSVILLE  R 

TOMPKINSVILLE  TEL  OFF 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 

ONIONTOWN  DAM  49 
UNIONTOWN  DAM  49        B 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANCEBURG 
VAHCEBURG  DAM  32 

WAYNE SBURG  6  E 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WESTPORT 

WILLIAMSBURG 

WILLIAMSTOWN 

WILLOW  LOCK  13 

WOLF  CREEK  DAM 

WOLF  CREEK  DAM  1 

WOODBURY  LOCK  4 

WOODBURY  LOCK  4         1 


1.01 
.97 

1.32 


W   15 


16 


32 

.58' 

39 

.48 

.30 

.42 

.45 

E.601 

.34 

.32 

.18 

.481 

.11 

.62 

.51 

.51 

.32 

.16 

.04 

.191 

.29 

.64 

7.H 

.63 

* 

.71 

.39 

.39 

.20 

.54 

.35 

.47 

* 

.69 

.54 

.55 

1  65 

.12 

.28 

.30 

17  I  18  1  19  1  20  I  21   22   23  24   25  |  26   27  28   29  30 


E.08 
.02 


.07 

.08 
.06 


.20 

.09 

35 

.14 

.30 

.06 

.10 

10 

.02 

.11 

.16 

T 

20 

.64 

fl  loUowlna  Station  Indsx. 
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HOURLY  PRECIPITATION 


KKHTUCKY 
MABCB  1951 


A.  M.  Houx  anding 


4  5         6 


7         8         9 


10        11        12         I  2         3 


P.  M.  Houx  ending 


-1st- 


UtBOUHVILLE 

VTTER   HARLAH  THL  WKS 

iHTOH 

IRHOLLTON  LOCK  1 

INSTANT  I NE 

)RBIN  CAA  AIRPORT 

)VINGTON  WB   AIRPORT 

IVELLA 

.EMINGSBDRG   POST  OFF 

:ST   LOCK  3 

LZARD 

ilDELBERG   LOCK    14 

JDGENVILLE    NAT    PARK 

SNKINS 

iNTUCKT    DAM 

ixington  wb  airport 

:berty 

ttle  hickman  lock  8 

)NI)ON  3  SW 
DDLESBORO  RR  STA 
IREHEAD  STATE  COLLEGE 
INFORDVILLE 
,IVE  BILL  1  NW 
lDHCAH  CAA  AIRPORT 
KEVILLE 

DIEVILLE  WATER  WORKS 
■  MARY 

IITHFIELD  4  S 
IMERSET  HIWAY  DEPT 
EARNS 

THAM  SPRINGS 
[lONTOWN  DAM  49 
•LF  CREEK  DAM 
ODBURY  LOCK  4 


REA  COLLEGE 
VINGTON  WB  AIRPORT 
MONTON 

EMINGS8URG  POST  OFF 
RDS  FERRY  DAM  50 
ST  LOCK  3 
LEYS  MILL 
DGENVILLE  NAT  PARK 
XINGTON  WB  AIRPORT 
UISVILLE  WB  AP 
BEHEAD  STATE  COLLEGE 
WORDVILLE 
ENSBORO  DAM  46 
DUCAH  CAA  AIRPORT 
DIEVILLE  WATER  WORKS 
AWNEE  STEAM  PLANT 
lONTOWN  DAM  49 


OISON  DAM  45 

OLPHUS  1  R 

RBOURTILLE 

XTER  HARLAN  WTR  WKS 

REA  COLLEGE 

WLING  GREEN  WB  AP 

RROLLTON  LOCK  1 

INTON 

RBIN  CAA  AIRPORT 

VINGTON  WB  AIRPORT 

VELLA 

NDEE  BARRETTS  FORD  BR 

MONTON 

EMINGSBURG  POST  OFF 

RDS    FERRY   DAM    50 

ANKLIN   WATER    WORKS 

ST    LOCK   3 

LEYS    MILL 

ZARD 

IDELBERG   LOCK    14 

RNDON 

OGENVILLE   NAT   PARK 

KKINS 

HTUCKY    DAM 

SINGTON  WB   AIRPORT 

BERTY 

nXE   HICKMAN   LOCK   8 

3LICK    1    S 

inX)N  3    SW 

UISA 

uisville  bowman  fld 

uisville  wb  ap 

uisville  wb  city 

:as 

3is0nville  1  se 

rSVILLE    DAM    33 

KINNEYSBURG 
3DLESB0R0   RH    STA 
lEHEAD  STATE  COLLEGE 
JFORDVILLE 
[VE    HILL    1    NW 
ENSBORO   DAM   46 
3UCAH    CAA   AIRPORT 
3UCAH   SCS   NURSERY 
CEVILLE 
JSEY    LOCK    2 
JIEVILLE  WATER   WORKS 

MARY 

:.YERSVILLE 
[TRFIELD   4    S 
(ERSET    HIWAY    DEPT 
EARNS 

rHAM    SPRINGS 
(PKINSVILLE 
[ONTOWN  DAM   49 
J  CREEK   DAM 
JDBURY    LOCK  4 


.06 

.09      .02 


// 


// 
// 


// 
// 


.03 
.02 


.01 
.01 
.01 
.01 


01 

17 

.01 

01 

.10 

.01 

.01 

09 

.01 

.01 

01 

.01 

01 

.01 

// 
// 


.04  .01 

.01 

.01 

.02      .02      .01 


.01 
.01 
.16      .04      .01 


.01 
.01      .01      .01 


-2d- 


.02 

.01 

.01      .01 


.05 

.01      .01 

.02      .01 
.03 


.03 
01 
02      .03 


-3d- 


.01 

.03 

06 

.05 

.01 

.01 

02 

.01 

03 

.04 

.01 

.04      .05 


.10 
.01 


.17 
.01 


.03      .05 
.19      .11 


.53 
.10 
.01 


30 

.08 

.06 

.12 

.07 

.03 

05 

03 

.01 

.18 

.03 

.07 

05 

.05 

.24 

.15 

.07 

.08 

.07 

.01 

.03 
.24 

.01 
.02 

.03 

.02 

.22 

.19 

.09 

.09 

.05 

03 

33 

.22 

.04 

.05 

.03 

.02 
.36 

.03 
11 

07 

.40 

.07 

.01 

.03 

.05 
.20 


.01 


.34 


.01  .08 

.67  .08 

.03  .08 

.07  .06 


.03 
.44 


.21 
.16 


.19 
.25 
.29 


.04 
.04 
.04 


.42 
.12 


.10 
.20 
.16 


.08 
.02 
.05 
.14 


.19 
.05 
.06 


.02 
.06 


.06 
.10 


.04 
.01 
.16 

.05 
.01 
.07 


.05 
.02 
.04 


.06 
.06 
.05 
.04 


.03 
.03 
.04 
.01 
.01 
.07 
.02 


.06 
.05 
.20 
.06 


.01 
.06 
.04 
.04 


.50 
.02 
.10 
.02 
.01 
.04 


.04 
.01 


.03 
.06 
.12 


.01 
.02 
.03 
.02 
.10 


.02 
.01 


.06 
.08 


.10 
.04 
.01 
.03 
.04 
.03 


.09 
.06 


.01 
.01 


.03 
.01 


02 

01 

03 

.03 

02 

06 

.03 

05 

.01 

02 

02 

.03 

02 

.03 

01 

.01 
.01 


.03 
.02 
.02 


.01 


.08 
.22 


.03 
.08 
.02 
.02 
.03 
.04 
.05 
.09 
.03 
.02 
.04 
.05 
.07 
.24 
.05 
.02 
.07 

.10 
.02 
.01 
.01 
.18 
.13 
.09 
.02 
.02 
.02 


.02 
.05 
.05 
.12 
.04 
.02 
.04 
.01 
.04 
.01 
.07 
.03 
.02 

.03 
.10 
.01 


.34 
.54 

.38 
.30 
.76 
.79 
.66 
.09 

.58 
.40 
.79 
.56 
.87 
.13 
.36 
.82 
.89 
.41 
.75 
.64 

1.27 
.26 
.25 

1.19 
.86 
.84 
.79 
.40 
.68 
.72 
.71 
.62 
.62 
.29 
.78 
.74 


.01  1,04 
.03  1.14 
.84 
.34 

.32 
.35 
.31 
.99 

1.09 
.60 
.85 
.61 
.38 

1.04 
.57 
.12 
.45 
.95 


HOURLY  PRECIPITATION 


KESTDCICT 
MARCH  1951 


Table  4-Contmued 


A.  M.  Houi  ending 


ADOLPHUS    IN  // 

BAKBOUBVILLE 

BAXTER    HARLAN  WTR    WKS 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CORBIN  CAA  AIRPORT  6 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

HAZARD  // 

HEIDELBERG  LOCK  14         // 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY  // 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8      // 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISA 

LUCAS 

MAYSVILLE  DAM  33  // 

MC  KINNEYSBURG  // 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NW 

PIKEVILLE 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARY 

SALYERSVILLE  // 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

WOLF  CREEK  DAM 


BARBODRVILLE 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CONSTANTINE 

CORBIN  CAA  AIRPORT  6 

DAVELLA 

EDMONTON 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

HAZARD  // 

HEIDELBERG  LOCK  14        // 

JENKINS 

LONDON  3  SW 

LUCAS 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NW 

PIKEVILLE 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

TOMPKINSVILLE 


ADOLPHUS  IN  // 

BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CLINTON 

CORBIN  CAA  AIRPORT  6 

DAVELLA 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HAZARD  // 

HEIDELBERG  LOCK  14        // 

HERNDON 

JENKINS 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY  // 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8     // 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISA 

LUCAS 

MAYSVILLE  DAM  33  // 

MC  KINNEYSBURG  // 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NW 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

SALYERSVILLE  // 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 
STEARNS 

TOMPKINSVILLE 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BENTON 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

FLEMINGSBURG  POST  OFT 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 


.02 

.01 
.02 

.14 
.01 

.01 
.01 


.08 
.02 

.03 
.03 


.08. 
.06 


.07 

01 

.01 

.01 

01 

.04 

02 

.06 

.11 

03 

.03 

01 

.01 

02 

.06 

10    11    12 


P.  M.  Houi  ending 


-4th- 


.01 
.07 


.01 
.01 


.02 
.03 


.01 
.02 


.01 
.07 


.01 
.02 


.01 
.02 


.01 
.01 


.05 
.01 
.02 


.01 
.01 
.01 


.01 
.01 
.03   .07 


.71   .03   .07 


05 
05 

.09 

.08 

01 

04 

.01 

.01 

.05 
.02 

.06 
.02 

.02 
.02 


-5th- 


.02 
.01 


-6th- 


.02 
.01 


.06   .04 

.08   .05   .01 


.01 

.04   .03   .01 
.03 


.13  J 


.Of 

.01 
.08^ 

'.2I 

.oa 

.o| 
.li 
■  o3 

.14 

.39 

.18 
.13 
.08 
.01 
1.01 
.04 
.02 


.12 
.01 


.06   .35 
.04   .03 
.01 


.14 


.48   .04   .04 
.19 


.06 


-7th- 


.01 

.01 
.01 

.02 

ference   notes   ft 

llowlng  statlo 

lode 

-    4 

6  - 

.07 
.16 
.04 
.03 


.02 
.07 
.02 
.10 


01 

.07 

03 

01 

.02 

.10 

.23 

.13 

.08 

.20 

.15 

.02 

.10 

.84 

.23 

.03 

01 

.18 

.16 

.17 

07 

.03 

.01 
.04 
.01 


.04 
.02 


.01 
.10 


.01 
.03 
.05 


Table  4-Coatinuad 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKT 
HABCB  1951 


HAZAKS 

JENKINS 

KENTUCKT  DAK 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISA 

LOUISVILLE  »B  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  BILL  1  NW 

PADUCAB  CAA  AIRPORT 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

SALYERSVILLE 

SBAWNEE  STEAM  PLANT 

SMITBFIELD  4  S 

SOMERSET  BIWAY  DEPT 

STEARNS 

TOMPKINSVILLE 


ADOLPHUS  IN  // 

BARBOUBVILLE 

BAXTER  BARLAN  WTR  WKS 

BOITLING  GREEN  WB  AP 

CORBIN  CAA  AIRPORT  6 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

HAZARD  // 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS 

LIBERTY  // 

LONDON  3  SW 

LOUISA 

LUCAS 

MAYSVILLE  DAM  33  // 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MUNFORDVILLE 

PADUCAH  CAA  AIRPORT  6 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

ST  MARY 

SOMERSET  BIWAY  DEPT 

TOMPKINSVILLE 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


ADDISON  DAM  45  // 

ADOLPHUS  IN  // 

BAHBOURVILLE 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1         // 

CLINTON 

CONSTANTINE 

CORBIN  CAA  AIRPORT  6 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

HALEYS  MILL 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY  // 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8      // 

LONDON  3  SW 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MUNFORDVILLE 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA  AIRPORT  6 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

RUMSEY  LOCK  2 

ST  BARY 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEAHNS 

TATHAM    SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN   DAM   49  // 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


|addison  dam  45  // 

adolphus  in  // 

'barbourville 

baxter  barlan  wtr  wks 

BENTON 

BEREA   COLLEGE 
BOWLING   GREEN  WB   AP 
CARROLLTON   LOCK    1  // 

CLINTON 

CORBIN   CAA   AIRPORT  6 

COVINGTON   WB   AIRPORT 
OUNDEE    BARRETTS    FORD    ER 
EDMONTON 

[fLEMINGSBURG   POST  OFF 
FORDS    FERRY    DAM    50 


A.  M.  Hour  ending 


.04 
.11 
.01 


8  9         10        11        12 


.15 

.01 

.15 

.09 

.12 

.01 

.01 

.02 

.01  .01 
.01 

.01  .01 
.05 
.01 
.13 


.01 
.01 


.04 
.01 


.05 

.07 

.10 

.01 

.10 

.09 

* 

* 

.01 

.01 

.16 

.01 

.01 

.04 

.21 

.10 

.01 

' 

.01 

.05 

.14 

.01 

.04      .06 

.03       .09 

.04 

.01 

.10 

.02 


.03 
.02 


P.  M.  Hour  ending 


-8th- 


-10th- 


.04      .01      .01 


.03 

.02 

.01 

.02 

.04 

.06 

.05 

.04 

.01 

.02 

.04 

.05 

02 

.03 

.01 

.01 

.04 

.06 

.05 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

,01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.02 

.03 

.05 

.06 

• 

.11 

• 

• 

* 

.02 

.09 

.03 

.02 

01 

.02 

.01 

.04 

.11 

.01 

.06 
.07 


.01 

.05 

.03 

.01 

.02 

* 

* 

* 

* 

* 

» 

* 

.02 

.01 

.01 

.01 
.03 

.01 

.01 

.05 

.03 

.09 

.05 

.02 
.01 


.01 
.01 


.02 

.03 

02 

.02 

.01 

* 

* 

.02 

.06 

01 

.05 

.05 

-11th- 


.03 

.05 

.04 

.01 

.02 

.01 

.02 

.05 

.02 

.01 

.02 

.07 

.05 

.01 

.01 

.02 

.02 
.01 

.10 

.03 

.01 

.14 

* 

* 

• 

.05 

.13 

.05 

.02 

.02 

.08 

.02 

.01 

.05 

.04 

.02 

.02 

.03 

.02 

.10 

.04 

.01 

.01 

.14 

.01 

.08 

.01 

.09 

* 

.15 

• 

.04 

.03 
.02 

.01 

.16 

.20 

.05 
.01 


.08 
.01 


.05 
.01 


.05 
.04 


.02 

.01 

.03 

* 

.01 

.02 

.07 

.01 


.02 
.01 
.01 


.03 
.02 
.01 


.02 
.04 

* 

.01 
.03 
.03 


.02 
.02 
.02 


.02 
.01 


.02 
.05 
.01 
.03 
.01 
.01 
.08 


.02 
.04 
.14 


* 

.12 

* 

* 

.02 

.04 

.03 

.03 

.02 

.01 

.03 

.05 

.02 

.01 

.04 

.02 

.05 

.01 

.01 

.01 

.04 

.01 

.02 

.01 

.01 

.07 

.01 

.05 
.01 
.01 


.01 
.02 
.01 
.02 
.03 
.03 


.02 
.01 


.02 
.04 
.01 


.01 
.01 


.01 
.01 
.05 
.04 


.01 
.02 
.01 
.03 
.02 
.03 
.01 


.01 
.01 


.01 
.03 
.01 
.02 
.01 


.02 
.02 
.01 
.02 


.01 
.04 
.02 
.02 
.03 
.04 
.03 


.02 
.04 

.01 
.01 
.03 
.05 
.05 


.02 
.02 


.02 
.08 
.14 
.12 
.10 
.03 
.10 
.04 
.11 
.17 
.10 
.02 
.13 

.10 
.21 
.10 
.14 
.24 
.05 
.15 
.02 


.05 
.39 
.35 
.15 

.04 
.04 
.06 
.15 
.06 
.04 
.26 
.11 
.12 
.08 
.17 
.15 
.03 
.03 


.13 
.01 
.15 
.17 
.11 
.03 


.31 
.09 
.13 
.06 
.03 
.08 
.06 
.15 


.22 
.17 
.14 
.13 
.05 
.10 


.26 
.04 
.08 
.13 
.21 
.15 
.10 


.19 
.28 

.07 
.16 
.21 
.20 
.09 
.29 
.24 
.12 
.11 
.21 
.19 
.07 


.93 

.36 


.37 
.48 
.18 


.05 
.84 
.73 
.03 
.68 


ollowint;  St&tion    Index 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENT0CKY 
MARCH   1951 


Table  4-Contiziued 


FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

EALETS  MILL 

HAZARD  // 

HEIDELBERG  LOCK  14         // 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY  // 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8      // 

LONDON  3  SW 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MUNFORDVILLE 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA  AIRPORT  ( 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

RUMSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARY 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN  DAM  49  // 

WOLF  CHEEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


ADDISON  DAM  45  // 

ADOLPHUS  IN  // 

BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1  // 

CLINTON 

CORBIN  CAA  AIRPORT  6 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HAZARD  // 

HEIDELBERG  LOCK  14        // 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY  // 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8     // 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISA 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33  // 

MC  KINHEYSBDRG  // 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NW 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA  AIRPORT  f 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARY 

SALYERSVILLE  /' 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN  DAM  49  // 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


ADDISON  DAM  45  // 

ADOLPHUS  IN  /' 

BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1         // 

CLINTON 

CONSTANTINE 

CORBIN  CAA  AIRPORT  « 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRAinaiM  WATER  WORKS 


A.  M.  Hour  ending 


02 

.01 

01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

03 

.04 

.04 

.06 

.04 

05 

.03 

.03 

04 

.01 

.04 

05 

.06 

.06 

,04 

.05 

.05 

02 

.03 

.03 

.04 

.03 

.05 

02 

.03 

.04 

.02 

.03 

.04 

.01 
.05 


.06 

.01 

.01 

.01 

.04 

.04 

.05 

.05 

.04 

.01 

.03 

.02 

.02 

.05 

.03 

.02 

.04 

.01 

.02 

.01 

.03 

.05 

.01 

.01 

.02 
.02 
.08 
.01 


.03 
.07 


.06 

• 

• 

* 

.03 

.01 

.01 

01 

.01 

.01 

01 

.02 

nfi 

.01 

.01 

01 

.01 
.01 

.01 

01 

.02 

.03 

.02 

.01 

.01 
.01 
.01 

.01 
.01 
.01 

.02 
.01 

.02 

.01 

.01 

02 

.04 

.01 

.01 

.06 

.02 
.01 

.02 
.03 
.01 

.02 

.01 

.02 
.04 


.01 
.01 

.15 
.07 
.06 


Table  4-Contina*d 


HOURLY  PRECIPITATION 


Ki'HTucrr 

HARCB  1951 


A.  M.  Houi  ending 


10         U         12 


P.  M.  Hour  ending 


8         9         10        U        12 


GEST   LOCK   3 

HALEYS   MILL 

HAZAKD 

HEIDELBERG    LOCK    14 

HEHNDON 

HODGEKVILLE   NAT   PARK 

JENKINS 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOGLICK  I  S 

LONDON  3  SW 

LOUISA 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

KADISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33 

MC  KINNEYSBURG 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 
MUNFORDVILLE 
OLIVE  HILL  1  NW 
OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 
RUMSEY  LOCK  2 
SADIEVILLE  WATER  WORKS 
ST  MARY 
SALYERSVILLE 
SHAWNEE  STEAM  PLANT 
SMITHFIELD  4  S 
SOMERSET  HIWAY  DEPT 
STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 
TOMPKINSVILLE 
UNICNTOWN  DAM  49 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


ADDISON  DAM  45 

ADOLPHUS  1  N 

BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1 

CLINTON 

CONSTANTINE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

DAVELLA 

DLTTOEE  BARRETTS  FORD  BR 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LONDON  3  SW 

LOUISA 
'  LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 
i  LOUISVILLE  WB  AP 
I  LOUISV.ILLE  WB  CITY 
i  LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NW 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

RUMSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARY 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN  DAM  49 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


ADDISON  DAM  45 

ADOLPHUS  1  N 

BARBOURVILLE 

BAXTER    HARLAN   WTR    WKS 

BE?rroN 

„v„^:    COLLEGE 

NG   GREEN  WB  AP 

LLTON   LOCK    1 
'■■I  INTINE 
CORBIN   CAA    AIRPORT 
COVINGTON   WB   AIRPORT 
BAVELLA 

DDDDEE   BARRETTS    FORD    BR 
nWONTON 
F<%DS   FERRY  DAM  50 

r  LOCK  3 
UZARD 
JEIDELBERG  LOCK   14 


// 
// 


// 
// 


// 
// 


// 
// 


// 
// 


// 
// 


.03 
.03 


.02 
.05 


.09 
.02 
.03 


.03 
.01 


.01 
.09 


.01 
.01 


,07 


.01 

.02      .01 


.01 
.02 


.03 
.03 

.06 
.04 

.01 
.22 
.05 
.01 


.04 
.01 


.01 
.01 
.03 
.03 
.07 
.03 

.03 
.02 

.05 
.01 


.03 
.02 


.01      .01      .01 


01 
01       .01 


.01 

.01      .01 


.01 
.02 
.02 


.02 

.01 


.01 

01 

.01 

.01 
.01 

.01 

.01 

01 

.02 

.01 
.02 

01 

.01 

.04 
.01 
.01 


.01 
.05 


.16 
.01 


.01       .01 
.03       .01 


.01 


.01 

.78      .02 
.01 


.01       .01 
.01 
.03      • 

.01 

.01 
.03 


.01 


.04      .01 
.01 


.04 
.03 


.01 

* 
.06 


.02 

* 

.01 

.03 

.01 


1.08 
.02 
.01 
.01 

.02 


.03 
.01 


02 

.03 

.03 

.02 

01 

.02 

.04 

.02 

03 

.01 

03 

.01 

.03 

.02 

02 

.02 

.04 

.04 

03 

.03 

.02 

.02 

02 

.02 

.03 

.03 

05 

.02 

03 

.01 

02 

.06 

.03 

.02 

01 

.10 

.01 

.01 

03 

.06 

.03 

.07 

02 

.04 

.02 

.01 
.01 


.01 
.02 


.03 
.03 


.05 
.01 


-14th- 


.01      .01 
.02 


.01       .01 
.01 


-15th- 


01 

.01 

.01 

01 

.01 

.01 

02 
07 

.03 

.01 
.03 

.01 
.01 

03 
02 
03 

.02 
.01 
.02 

.01 
.01 

.02 
.01 

02 

.01 

.02 

.02 

05 

.03 

.01 

.01 
.01 

.01 

.01 

.01 

06 

.01 
.01 

.01 
.04 

.01 

.01 
.01 

.01       .01       .02 


.01       .01 


.02 

.01       ,01 


.01 

*  n 

.01       .01 


.03       .03 

.02      .02 


.01 

.01      .01 


.02 
.02       .02 


.01 
.01  .03 


.01       .02      .02 


.01       .02       .01 
.01 


.04      .01 

.02      .03 


.01       .01 

.01 

.01       .01       .01 

.01  ,01 

.02      .01       .01 


.01 
.01 


.01       .01       ,01 


,01       ,01 

.01       ,01       ,01 


.01  .01 
.02 
.01 

.01 


.01 
,01       .01 


,01       .02 
.01       .01 


,01       ,01       .01 


.01 
.01 


.01 
.01 


.01       ,01 
,01       .01 


.01       .02 
.01       .01 


,01  ,02  ,01 
.02  .01  ,01 
.01 


.29 
1.23 
.41 
.39 
.05 
.62 
.39 
.04 
.30 
.73 
.24 
.41 
.23 
.60 
.49 
.32 
.06 
.61 


.42 
.53 


.12 
.49 
.09 
.42 
.32 
.62 
.19 
.71 
.39 
.69 
.30 
.29 
.03 
.94 
.79 


.19 
.19 
,02 
.03 
.04 
,04 
.09 
.06 
.04 
.09 

.01 
.03 
.23 
.12 
.03 
.06 
.06 
.02 
.03 
.01 


.01 
.04 
.10 
.04 


.48 
.02 
.01 
.94 


.06 
.15 
.05 


.06 
.10 


.04 
.03 
.03 


.06 
.03 

.02 
.09 
.10 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKT 
lURCH  1951 


Table  4-Contmued 


HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY  // 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8      // 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISA 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

IIAYSVILLE  DAM  33  // 

MC  KINNEYSBURG  // 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MUNTORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NW 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARY 

SALYERSVILLE  // 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN  DAM  49  // 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


BAHBOURVILLE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

DAVELLA 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

PIKEVILLE 


A.  M.  Houi  ending 


.01  .01 
.01 
.02 


ADDISON  DAM  45 

ADOLPHUS  1  N 

BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTH  WKS 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1 

CLINTON 

CONST ANTINE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS 

KENTUCKY    DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISA 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33 

MC  KINNEYSBURG 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MUKFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NW 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARY 

SALYERSVILLE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 
SMITHFIELD  4  S 
SOMERSET  HIWAY  DEPT 
STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 
TOMPKINSVILLE 
UNIONTOWN  DAM  49 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


ADDISOM  DAM  45 

ADOLPHUS  1  N 

BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1 

CLINTON 

CONSTANTINE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 


// 
// 


// 


01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

01 

.01 

.01 

10       11        12 


.01 
.03 
.01 


.02 
.01 


.01 

.01 

.03 

.02 

.02 

17 

01 

.02 

01 

.01 

.01 

.01 

.01 

P.  M.  Hour  ending 


.01 
.02 


// 
// 


// 
// 


-16th- 


-17th- 


.02 
.04 


.01 
.03 


.07 
.01 
.08 


.23       .23 
.01 


06 

.14 

.03 

.02 

.03 

.06 

.18 

18 

.02 

.01 
.04 

.02 
.08 

.06 
.07 

.01 
.87 


.10 
.01 


.03 
.02 


.28 
.20 


// 


// 
// 


15 

.24 

01 

.01 

10 

.02 

01 

.01 

21 

.18 

32 

.08 

15 

.05 

.03 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.04 

.06 

.01 

.21      .04      .01 
.02 


.10      .03 

.03  .05 

•           »  » 
.02      .04 

.09  .10 

.01 

.03 

.01  .03 

.04  .02 

.02 

.12      .17  .27 

.03  .03 


.16 
.05 

.01 


.03 
.25 


.01 
.01 

.01 


.05 
.02 


.10 
.02 


.10 
.08 

.19 


.05 
.09 


.04 
.14 


-18th- 


03 

■a 


.01 
.09 


.07 
.01 


.16 
.09 


.02 
.01 


.02 
.01 


.01 
.05 


.01      .01      .01 
.03      .06      .11 


.12      .09      .07 
.26      .01 

.01 
.32      .01      .06 

.11 
.23 

.01  .01 

.09      .01 


.02 
.01 


.03 
.01 


.01      .01      .01 


.21 
.01 
.12 
.04 
.02 


.01 
.08 
.01 


.14 
.01 


.18 
.15 

.04 
.09 
.05 
.05 


.02 
.60 
.01 
.04 


.15      .06      .02 
.01 


.22 
.07 
.07 
.08 
.10 
.09 
.06 
.01 
.14 


.06 
.13 


.01 
.02 


.29 
.07 


.16 
.01 
.23 
.01 
.01 
.01 


.06 
.26 
.03 
.06 
.28 
.12 
.08 
.05 
.01 
.16 


.36 
.16 
.07 


.18 
.22 


.10 
.05 
.10 
.03 
.02 
.04 
.02 


.01 
.02  ' 

.05 


.06 
.03 
.19 
.81 
.58 
.92 
.08 
.71 


.26 
.16 
.01 


.08 
.30 


19 

.01 

01 

08 

.02 

03 

.02 

01 

.01 

11 

.02 

01 

.01 

16 

.34 

01 

.02 

1.08 
06 


.01 
.15 


.10 
.02 
.35 


.01 
.36 

.10 
.04 
.37 


-   50   - 


Table  4-Contmiiad 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTnCKY 
MARCH  1951 


A.  M.  Hoax  ending 


10        11        12 


P.  M.  Hour  ending 


COVINCTOK  WB  AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTOll 

FLEMINOSBURG    POST   OFF 

FORDS    FERRY    DAM    50 

FRANKLIN   WATER   WORKS 

GEST   LOCK  3 

HALEYS    MILL 

HAZARD  // 

HEIDELBERG    LOCK    14  // 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY  // 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8     // 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISA 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33  // 

MC  KINNEYSBURG  // 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MUNFORDVILLE  > 

OLIVE  HILL  1  NW 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA  AIRPORT  6 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARY 

SALYERSVILLE  // 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN  DAM  49  // 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


// 
// 


ADDISON  DAM  45 
ADOLPHUS   1    N 
BARBOURVILLE 
BAXTER   HARLAN  WTR    WKS 
BENTON 

BEREA   COLLEGE 
BOWLING  GREEN  WB   AP 
CARROLLTON  LOCK  1  // 

CLINTON 
CONSTANTINE 

CORBIN  CAA   AIRPORT  6 

COVINGTON  WB  AIRPORT 
DAVELLA 

DUNDEE    BARRETTS    FORD   BR 
EDMONTON 

PLEMINGSBURG   POST  OFF 
FORDS   FERRY  DAM   50 
FRANKLIN  WATER    WORKS 
3EST   LOCK  3 
HALEYS    MILL 

BAZARD  // 

aEIDELBKRG    LOCK    14  // 

SERNDON 

MDGENVILLE   NAT   PARK 
JENKINS 
KENTUCKY    DAM 
:.BXINGTON  WB  AIRPORT 
^IBERTY  // 

^ITTLE   HICKMAN   LOCK   8  // 

.OGLICK  1  S 
jONDON  3  SW 
-OUISA 

J3UISVILLE   BOWMAN   FLD 
X)UISVILLE  WB   AP 
XIUISVILLE  WB  CITY 
.UCAS 

lADlSOHVILLE   1   SE 
UYSVILLE  DAM   33  // 

!C  KINNEYSBURG  // 

IIDDLESBORO  RR    STA 
lOREBEAD    STATE    COLLEGE 
lUNFORDVILLE 
)LIVE   HILL    1    NW 
IWENSBORO   DAM  46 
>ADUCAH  CAA  AIRPORT  6 

•ADUCAH   SCS    NURSERY 
'IKEVILLE 
UMSEY  LOCK  2 
iADIEVILLE  WATER  WORKS 
.T  MARY 
iALYERSVILLE  // 

;mithfield  4  s 

iOMERSET  HIWAY  DEPT 

TEARNS 

ATHAM  SPRINGS 

OMPKINSVILLE 

OLF  CREEK    DAM 

OODBUHY  LOCK  4 


ARBOURVILLE 
ARROLLTON  LOCK 
;  AYELLA 
DMONTON 


.06 
.01 
.21 


.19 
.01 
.01 
.31 


.02 
.62 


.03 
.03 
.10 


.08 
.25 
1.21 
.01 
.01 
.23 


.01 
.05 
.02 
.01 


.01 
.01 


.25 
.11 
.13 


.01 
.02 
.18 


.27 
.33 
.32 
.25 
.03 


.05 
.03 


.10 
.16 
.05 


.02 
.01 
.01 


.04 
.05 
.01 
.14 
.09 
.01 
.01 


.14 
.03 

.05 
.01 
.05 


02 

.04 

.04 

.04 

03 

.01 

.01 

01 

.01 

.01 

.01 

01 

.05 

.05 

01 

.04 

.02 

01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 
.10 
.10 


.09 
.01 

.02 


.01 
.02 


.06 
.02 


.02 
.05 


.08 
.04 
.01 


.01 
.03 


.01 
.02 


.01 
.02 


.08 
.01 


.01 
.02 


01 

.03 

.11 

01 

.01 

.03 

01 

01 

.01 

.01 

03 

.01 

.01 

OS 

.01 

.02 

01 

.01 

01 

.01 

.01 

03 

.05 

.02 

.01 

.05   .01 

.01   .03 


.03 
.05 
.06 
.03 


.04 
.01 


.01 
.04 


.05 

.02 
.05 
.01 
.02 

.03 

.01 


.01   .01 
.01 


.01 
.02 


.01 
.03 


.04 
.01 
.01 


.01 
.01 
.01 

.03 
.05 

.05 
.03 


.01 
.02 
.05 


.05 
.02 


.02 
.01 


.08 
.01 
.03 
.02 

.02 
.01 
.02 

.01 
.10 


.04 
.02 


.03 
.03 


.02 
.01 


.03 
.04 
.03 
.04 


.01 
.02 

.04 
.04 


.02 
.01 
.01 


.01 

.01 

.01 
.01 

.10 

* 
.01 


.01 

.01   .01 

*    1.53 


-19th- 


.05 
.02 
.03 
.30 
.05 
.07 
.06 


.03 
.05 
.03 
.03 


.06 
.03 
.08 
.04 
.04 
.06 


.07 
.05 
.07 
.01 
.01 
.01 


.03 
.07 
.04 
.05 


.04 
.05 


.05- 
.07 
.03 
.04 
.03 


.01 
.01 


.04 
.01 
.03 
.04 


.06 
.04 


.04 
.07 

.04 
.04 
.03 


.03 
.18 
.01 
.01 


.04 
.04 


.06 
.03 
.11 


.05 
.03 


.04 
.04 
.02 


.01 
.04 


.04 
.04 
.09 
.04 
.02 
.05 


.04 
.04 
.01 


-20th- 


.01   .01 

ee  lollowloK  Stai 
-  51  - 


.01    .01 

.01   .01 


.05   .01   .01 


.02   .02 

.01   .07 


.01   .01 

.22   .08 


.01 

.06 

.03 

.03 

.01 

.01 

.04 

.03 

.03 

.01 

.01 

.03   .04   .01 


.01   .01 
.02   .01 


.02   .01   .01 


.02   .01 
.01   .01 


04  :  o¥  I^S»f««e^«ss«R*  i¥«i>i*a.stes 


.04 
.05 
.02 
.02 


.01 

.03   .02   .02 


.05   .01   .02 


.01 
.02 


.01 
.01 


.53 
.42 
.38 
.49 
.71 
.02 
.77 
.54 
.25 
.13 
.23 
.51 
.58 
.12 
.12 


.26 
.22 
.88 
.42 
.46 
.70 
.52 
.18 
.79 
.82 
.03 
.51 
1.01 
.68 
.25 

.08 
.29 
.30 
1.53 
.39 
.21 
.42 
.33 
.10 
.40 
.42 


.44 

.30 
.42 
.38 
.30 
.29 
.39 
.23 
.26 
.40 

.64 
.32 
.25 
.38 
.25 
.16 
.30 
.38 
.30 
.36 
.39 
.40 
.37 
.42 
.29 
.31 
.35 
.31 
.36 
.40 
,33 
.34 
.35 
.36 
.42 
.38 
.29 
.22 
.56 
.35 
.33 
.30 
.51 

.18 
.28 
.47 
.18 
.31 
.27 
.25 
.37 
.46 
.21 
.41 


.02 
.01 
.03 
.04 


HOURLY  PRECIPITATION 


KEimjCKY 
MAHCH  1951 


Table  4-Coiitiiiu0d 


A.  M.  Hour  ending 


GEST  LOCK  3 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8      // 

LOniSA 

MAYSVILLE  DAM  33  // 

MC  KINNETSBURG  // 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

OLIVE  HILL  1  m 

TATHAM  SPRINGS 

WOLF  CREEK  DAM 


ADDISON  DAM  45  // 

BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

CARROLLTON  LOCK  1  // 

CORBIN  CAA  AIRPORT  6 

COVINGTON  ?tB  AIRPORT 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

GEST  LOCK  3 

HAZARD  // 

HEIDELBERG  LOCK  14         // 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY  // 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33  // 

MC  KINNEYSBURG  // 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NW 

OWENSBORO  DAM  46 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

ST  MARY 

SALYERSVILLE  // 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

TATHAM  SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN  DAM  49  // 

WOLF  CREEK  DAM 


ADDISON  DAM  45  // 

ADOLPHUS  IN  // 

BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1  // 

CONSTANT I NE 

CORBIN  CAA  AIRPORT  6 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HAZARD  // 

HEIDELBERG  LOCK  14         // 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY  // 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8      // 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33  // 

MC  KINNEYSBURG  // 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NW 

OWENSBORO  DAM  46 

PIKEVILLE 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARY 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN  DAM  49  // 

WOLF  CREEK  DAM 


ADOLPHUS  IN  // 

BARBOURVILLE 

t.VXTER  HARLAN  WTR  WKS 

CORBIN  CAA  AIRPORT  6 

DAVELLA 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  14         // 

JENKINS 

LITTLE   HICKMAN   LOCK  8  // 

LOUISA 


.01 

.04      .05 

.01 
.01 


.02 

.01       .01 


.07      .10 
.01       .01 
.01 
.01 

.01 


8  9  10         11         12 


.01 
.01       .01 


p.  M.  Hour  ending 


-21st- 


.01 

« 

* 

.01 

.01 

.01 
.02 

.01 

.02 
.04 

.01 
.01 

.03 
.01 


.05 
.02 

.01 


.04 
.01 


.01 
.01 


8  9  10         U         12 


.01 
.01 
.03 


.01 
.01 


-23d- 


.03      .02 

.01      .01 


.55 
.13 


.04      .01 

.01 

.04      .06 

.16      .01 


-24th- 


05 

.03 

04 

.12 

.01 

01 

.12 

.04 

.06 

.02 
.06 

.37 
.12      .01 


.02 
.04 


.13 
.04 
.04      .09 


.06      .01 
.13      .01 


tollowlng  Station  Index. 
52  - 


.04 
.02 


.02 
.06 
.03 
.04 
.02 
.01 

.03 
.04 
.07 
.10 
.07 
.05 
.04 
.06 
.02 
.05 
.05 
.02 
.01 
.03 
.12 
.09 
.07 
.06 
.02 
.02 
.03 
.05 
.02 
.06 
.04 
.04 
.07 
.03 
.01 
.04 
.05 


Table  4-ContixiU0d 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
MARCH  19S1 


• 

A.  M.  Houi  ending 

P. 

A.  Hour  ending 

station 

3 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8          9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

E- 

MADISONTILLE   1   SE 

.01 

.01 

MIDDLESBORO  RR   STA 

.17      .01 

.18 

HOREEEAD    STATE   COLLEGE 

.01       .01 

.02 

OLITE   HILL   1    NW 

.04                  .02 

.02 

.08 

PIKEVILLE 

.06      .17 

.01       .01 

.25 

SALYERSVILLE 

// 

.11       .04      .03 

.18 

STEARNS 

.02 

.02 

WOLF   CREEK   DAM 

.01 

' 

.01 

-25 

th- 

ADDISON   DAM   45 

// 

.01 

.01 

.02 

BARSOURVILLE 

.01 

.10 

.08 

.19 

BATTER    HARLAN   WTR   WKS 

.15 

.01 

.16 

BEREA    COLLEGE 

.03 

.13 

.06 

.22 

BOWLING    GREEN   WB   AP 

.01 

.01 

CABROLLTON  LOCK   1 

// 

* 

* 

• 

* 

.26 

.26 

CONSTANTINE 

.02 

.01 

.01 

.04 

CORBIN  CAA   AIRPORT 

6 

• 

* 

* 

* 

* 

.11 

COVINGTON   WB   AIRPORT 

.01 

.02 

.03 

DAVELLA 

.01 

.04       .01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.02 

.08 

.12 

.02 

.36 

EDMONTON 

.01 

.08 

.09 

FLEMINGSBURG   POST  OFF 

.01 

.08 

.12 

.04 

.01 

.26 

GEST   LOCK   3 

.04 

.05 

.07 

.01 

.17 

HAZARD 

// 

*           ♦           * 

*         *         * 

*           *           ♦ 

♦            *            * 

* 

* 

* 

* 

♦ 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

.26 

.26 

HEIDELBERG   LOCK   14 

// 

.06 

.11 

.01 

.18 

HODGENTILLE    NAT   PARK 

.01 

.08 

.01 

.10 

JENKINS 

.09 

.09 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

.10 

.03 

.13 

LIBERTY 

// 

.05 

.01 

.06 

LITTLE   HICKMAN   LOCK   8 

// 

.03 

.08 

.11 

LOGLICK    1    S 

.01 

.04 

.05 

LONDON    3    SW 

.10 

.01 

.11 

LOUISA 

.01 

.03 

.06 

.10 

.01 

.01 

.22 

LOUISVILLE   BOWMAN   PLD 

.01 

.02 

.04 

.01 

.08 

LOUISVILLE  WB   AP     ' 

.08 

.07 

.15 

LOUISVILLE   WB   CITY 

.01 

.07 

.02 

.10 

MAYSVILLE  DAM  33 

// 

.06 

.05 

.10 

.01 

.22 

MC    KINNEYSBURG 

// 

.02 

.06 

.05 

.02 

.15 

MOREHEAD    STATE   COLLEGE 

.03 

.06 

.08 

.01 

.18 

MUNFORDVILLE 

.01 

.03 

.01 

.05 

OLIVE   HILL    1    NW 

.02 

.03 

.02 

.07 

PIKEVILLE 

.01 

.08 

.06 

.15 

SADIEVILLE   WATER   WORKS 

.03 

.06 

.07 

.16 

ST   MARY 

.05 

.03 

.01 

.01 

.10 

SALYERSVILLE 

// 

.02 

.10 

.12 

.01 

.25 

SMITHFIELD  4   S 

.01 

.03 

.12 

.01 

.17 

SOMERSET   HIWAY   DEPT 

.04 

.12 

.16 

STEARNS 

.03 

.03 

lATHAM  SPRINGS 

.01 

.04 

.01 

.06 

rOMPKINSVILLE 

.02 

.02 

fOLF   CREEK   DAM 

.02 

.01 

.01 

.04 

lOODBURY   LOCK  4 

.02 

.02 

-26th- 

5ATELLA 

.01      .01 

.03       .01 

.01 

.01 

.03 

. 

. 

. 

?LEMINGSBURG   POST  OFF 

.03      .02 

.05 

}EST  LOCK  3 

.01 

.09 

.01                   .01 

.12 

lEIDELBERG   LOCK   14 

// 

.01                   .01 

.02 

XGLICK   1    S 

.02 

.02       .04 

.08 

X)UISA 

.02 

.02 

IC   KINNEYSBURG 

// 

.05                  .01 

.01 

.07 

lOREHEAD   STATE  COLLEGE 

.01 

.01 

.02 

)HVE  HILL   1    NW 

.01 

.02 

.01 

.08      .01       .01 

.01 

.15 

JADIEVILLE   WATER   WORKS 

.01      .05 

.06 

lALYERSVILLE 

// 

_           _           _ 

_           _           _ 

_           _           _ 

-           _           _ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

rOLF  CREEK  DAM 

.01 

.01 

-27th- 

ICDISON  DAM  45 

// 

.02 

.01 

.03 

.01 

.07 

.09 

.06 

.29 

JX)LPHUS   1    N 

// 

.01 

.05 

.02 

.02 

.02 

.12 

lASBOUHVILLE 

.03 

.02 

.02 

.02 

.09 

lAJTER  HARLAN  WTR  WKS 

.01 

.01 

.01 

.03 

lENTON 

.02 

.03 

.01 

.04 

.02 

.03 

.  15 

.05 

.01 

.16 

.52 

lEREA   COLLEGE 

.02 

.01 

.03 

K3WLING  GREEN  WB  AP 

.02 

.03 

.02 

.01 

.02 

.02 

.04 

.03 

.19 

•ARROLLTON   LOCK    1 

// 

.01 

.01 

.06 

.08 

•LINTON 

.01       .03       .01 

.01 

.03 

.06 

.10 

.05 

.01 

.23 

.12 

.07 

.73 

•ONSTANTINI 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.03 

.08 

.10 

.29 

■ORBIN   CAA    AIRPORT 

6 

t 

« 

« 

« 

« 

.08 

OVINGTON  WB  AIRPORT 

.  01 

.04 

.05 

'DNDEE   BARRETTS   FORD  BR 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.07 

.03 

.04 

.23 

.DMONTON 

.01       .01 

.01 

.04 

.03 

.02 

.01 

.13 

XEMIKGSBUHG   POST  OFF 

.02 

.02 

.04 

ORDS   FERRY   DAM   50 

.01 

.01 

.04 

.02 

.03 

.15 

.04 

.01 

!31 

RANKLIN   WATER   WORKS 

.06 

,06 

.01 

.02 

.01 

.03 

.01 

.03 

.02 

.25 

EST   LOCK   3 

.01 

.07 

.08 

ALEYS    MILL 

.01 

.01 

.03 

.02 

.01 

.02 

.02 

.02 

.07 

.03 

.02 

.06 

.32 

EIDELBEHG   LOCK   14 

// 

.01 

.01 

.01 

.03 

ERNDON 

.01 

.04 

.05 

.03 

.02 

.02 

.01 

.03 

.03 

.01 

.08 

.11 

.44 

ODGENVILLE    NAT   PARK 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.03 

.10 

EKTUCKY   DAM 

.10 

.07 

.02 

.01 

.20 

.02 

.18 

.09 

.69 

EXINGTON   WB   AIRPORT 

.03 

.03 

IBERTY 

// 

.01 

.03 

.05 

.02 

ill 

ITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

// 

.01 

.02 

.03 

ONDON  3   SW 

.03 

.01 

.01 

.05 

OUISVILLE   BOWMAN   FLD 

.05 

.01 

.06 

OUISVILLE  WB   AP 

.02 

!o6 

!02 

!lO 

OUISVILLE  WB  CITY 

.02 

.04 

.01 

.07 

UCAS 

.04 

.04 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.14 

ADISONVILLE   1    SE 

.01       .01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.10 

.06 

.03 

.04 

.32 

IDDLESBORO   RR    STA 

.01 

.04 

.12 

.04 

.02 

.23 

UNFORDVILLE 

.07 

.01 

.03 

.01 

.01 

.02 

.04 

.19 

LIVE   HILL    1    NW 

.01 

.01 
.35 

'ENSBORO  DAM  46 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.15 

.09 

ADUCAH  CAA   AIRPORT 

6 

* 

« 

.09 

* 

IDUCAH  SCS   NURSERY 

.01 

.01 

.05 

.08 

.03 

.01 

.04 

.04 

.02 

.16 

.08 

.53 

DMSEY   LOCK   2 

.01 

.02 

.01 

.01 

.07 

.07 

.07 

.04 

.30 

ADIEVILLE   WATER    WORKS 

.02 

.08 

.10 

r   MARY 

.01 

.01 

.02 

lAWNEE  STEAM  PLANT 

.03 

.02 

.05 

.18 

.17 

.13 

.02 

.04 

.64 

(ITHFIELD  4   S 

.01 

.01 

.01 

.02 

.05 

.10 

5MERSET   HIWAY   DEPT 

.03 

.02 

.05 

.02 

.01 

.01 

.01 

.15 

TEARNS 

.04 

.01 

.03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.14 

ITHAM   SPRINGS 

1 

1 

1 

1 

.01 

.01 

.02 

.02 

.06 

^ 


See   reference   i 


\   follovlng  Sta 
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Table  4-CoiltiTinod 


HOURLY  PRECIPITATION 


KEMTnCKY 
lURCH  1951 


TOMPKIHSVILLE 
DIIIOKTOTH  DAM  49 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBDRT  UXX  4 


ADDISOS  DAM  45  // 

ADOLPHUS   1   H  // 

BARBODRVILLE 

BAXTER  BARLAR  WTR  WKS 

BEMTON 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEK  WB  AP 

CAHROLLTON  LOCK  1  // 

CLINTOH 

COHSTANTIHE 

CORBIH  CAA  AIRPORT  6 

COVIRGTON  WB  AIRPORT 

DUHDEE  BARRETTS  FORD  BH 

EDMONTON 

FLEMINGSBORG  POST  OFF 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HAZARD  // 

HEIDELBERG  LOCK  14         // 

HEBNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY  // 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8      // 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LODISA 

LODISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33  // 

MC  KINNEYSBURG  // 

MI DOLES BORO  RR  STA 

MOREEEAD  STATE  COLLEGE 

MDNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NW 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA  AIRPORT         6 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

SADIEYILLE  WATER  WORKS 

ST  MARY 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM   SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN  DAM  49  // 

WCJ  CREEK  DAM 

WH.  .'BURY  LOCK  4 


ADDISON  DAM  45  '  // 

ADOLPHUS  IN  // 

BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1  // 

CLINTON 

CONSTANT I NE 

CORBIN  CAA  AIRPORT  6 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBimO  POST  OFF 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 
GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HAZARD  // 

HEIDELBERG  LOCK  14         // 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY  // 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8      // 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISA 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33  // 

MC  KINNEYSBURG  // 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NW 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAB  CAA  AIRPORT         6 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY    LOCK    2 
SADIEVILLE   WATER   WORKS 


A.  M.  Hour  e&diag 


.02 
.02 


.03 

.01 

.01 

09 

.04 

.01 

.01 

.03 

04 

.03 

.03 

.01 

.04 

01 

.01 

06 

.03 

.02 

.03 

* 

01 

.07 

.01 

04 

.02 

.01 

03 

.04 

.05 
.01 

04 

.01 

.01 

05 

.05 

02 

.01 

.01 

05 

.01 

.01 

.01 

.06 
.04 
.03 
.07 


.03 

.47 


.01 
.02 
.02 


.02 
.04 


.04 
.04 
.03 


.02 
.07 


,07 
.01 
.01 

.01 
.02 
.02 
.01 


.03 


.01 

.04       .03 

.04 

.01 


.01 


.37 


02 

.01 

01 

.01 

.01 
.02 

02 

.03 

07 

.01 

.01 

07 

.02 

.01 

03 

.02 

.03 

01 

.02 

.04 

.06 
.02 


.04 
.05 


.04 
.01 
.01 
.01 


.06 
.10 


.04 
.01 


.01 
.02 
.07 


.10 
.03 


.06 
.01 


.01 
.03 


01 

.05 

.04 

.05 

03 

.03 

.01 

.03 

02 

.08 

.05 

.03 

02 

.01 

.01 
.01 

.03 

.01 

.01      .01      .04 


.02 
.08 
.12 


.01 
.02 


.02 
.01 


.07 
.03 
.01 

.01 
.02 


.01 

.22 

.11      .03 

.03      .02 
.01 


10        11        12 


P.  M.  Houi  ending 


-28th- 


.01 


.02  .01 
.01  .01 
.01      .01 


.10  .03 
.03  .01 
.02 


.03      .01 
.01      .01 


.02      .02      .01 


02 

.04 

01 

.02 

01 

.01 

01 

.18 

.06 

05 

• 

• 

.01 

.01 
.01 

.01 
.04 
.02 


.05      .01 
.03 


.02 
.05 


.02      .07      .05 


.02  .03      .01 

.01  .01 

.01  .04 

.01  .01      .07 

.05  .05      .04 


.01 

.02      ,02 


.04 
.01 


-29th- 


.01 
.02      .01 


.01       .03      .02 
.01 


.01 
.12 


.09 
.03 


.03 
.03 


07 

.02 

.01 

.09 

.01 

01 

.11 

.03 

.01       .01      .01 


.19 
.20 


10         11         12 


.04 
.01 
.01 
.08 


.24 

.09 


.02 
.(Jl 
.23 
.37 


.01 

.01      .18 

.10      .05      .03 

.23 

.20      .14      .02 

.01 

.05 
.12      .07      .04 


.07      .03 
.04      .06 


.05 
.08 


03 

.05 

.02 

04 

.04 

01 

.02 

02 

.01 

.01 

06 

.05 
.03 

.06 

01 

.02 

.01 

02 

.04 

.03 

03 

.04 

.10 

01 

.02 

.03 

04 

.01 

,01 

08 

.09 

,03 

.02 

,02 

06 

.09 

05 

.03 

02 

.02 

.07 
.01 


.07       .02       .01 
.03      .01      .01 


.01      .01      .01 
.08      .09 


.04 

.01 


.08 
.02 


.62 
.54 
.15 


.13 
.29 
.33 
.36 


See   refereiK 


Table  4-Coiitiiiuad 


HOURLY  PRECIPITATION 


KEHTUCKT 
MARCH  1951 


A.  M.  Hour  ending 


10        11        12 


P.  M.  Hour  ending 


ST  MARY 

SHAWNEE   STEAM    PLANT 

SMITHFIELD  4    S 

SOMERSET   HIWAY    DEPT 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN   DAM    49 

WOLF   CREEK    DAM 

WOODBTOY    LOCK   4 


ADDISON   DAM   45  // 

BARBOURVILLE 

BAXTER    HARLAN  WTR   WKS 

CORBIN   CAA   AIRPORT  6 

FLEMINGSBURG   POST  OFF 

GEST    LOCK   3 

HAZARD  // 

HEIDELBERG    LOCK    14  // 

JENKINS 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8     // 

LONDON  3  SW 

LOUISA 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  »B  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MAYSVILLE  DAM  33  // 

MC  KINNEYSBURG  // 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

OLIVE  HILL  I  N¥ 

PADUCAH  CAA  AIRPORT  6 

PIKEVILLE 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

TATHAM  SPRINGS 


CARROLLTON  LOCK  1         // 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
DAVELLA 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 
GEST  LOCK  3 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 
LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  WB  CITY 
MAYSVILLE  DAM  33  // 

MC  KINNEYSBURG  // 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 
OLIVE  HILL  1  NW 
SADIEVILLE  WATER  WORKS 
SALYERSVILLE  . // 

SMITHFIELD  4  S 


.11 

.30 

.22 

03 

.01 

.01 

.55 

04 

.02 

.55 

01 

.19 
.84 

.01 

.04   .01 


-30th- 


01 

.04 
.01 

.01 

.02 

09 

.11 

.03 

.01 

.01 

01 

.01 

.01 

.01 

.10 

.08 

01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.11 

.04 

.04 

.04 

01 

.03 

.01 

05 

.01 

.01   .03 

.02   .03   .02 


.02 

.01 

.10 

.01 

* 

* 

.15 

.01 

.01 

.01 

.01 

-3 


St- 


.01 
.01 


05 

.07 

.03 

03 

.07 

.03 

.02 

05 

03 

.01 

04 

.01 
.05 

.01 

.02 

.02 

.03 

.02 

.06 
.03 
.25 
.03 
.35 
.01 
.05 
.25 
.05 
.08 
.06 
.05 
.10 
.14 


.30 
.05 
.02 
.03 


.15 

.01 

.16 

.05 

.08 

.06 

.01 

.06 

.06 

.23 

.02 

.10 

.02 

.05 

I   foIlovlDg  Statli 
55    - 


Tables 

DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
MARCH   1951 

Day  of  month 

1 

StaUon 

12       3       4       S       6        7       8 

9       10      11      12      13     14      IS      16      17      18      19     20     21     22     23     24     25 

26     27     28     29 

30     31       ^ 

ANCHORAGE                                            "AX      63      48  1  70      54      63      70      65      62  j 
HIN  i  41  1  35  !  45      34      29     47      47      34  ] 

49     41      39      38      37     35     37      41      38      60      43      47      39      55      67  ]    64      42 
28      28      32      34      29      27     32      29      24      37      21      16  1   26      20      39  [   29      22 

50      62      64      70 
17  t  29     46      58 

60      60      52 . 7 
37      27      32.2 

ASHLAND  DAM  29 

HAX      67  1  62      70      59      65      77      73      60 
MIN      44      30      40      45      39      39      55  1   41 

56      43      48      50      45     34      39      44      49      64      63      48  !   48  '   57      78      72      52 

30      25      31      37  '   34      28     32      34      22      38      32      25      31      22  |  35      33      26 

45      66      73      79 
20      26      48      52 

67      69      58.8 
46      31      34.5 

BAHBODHVILLE 

MAX      71      69      75      71      66      74      77      75 
KIN      53      34      44      49     43      43      57      52 

63      56      45  ;  47  1   46      33      35     47      58  |   67 
33      31      35      38  :   31      26     31      33      24      45 

54      51  1    54  1   57 
34      23  j   29      20 

71  1    68      56 
39  1   34      23 

57     62      66      76 
28      26      47      53 

75      67      61.3 
43      31      36.5 

BAEDSTOWN    S    J    PREP    SCH 

MAX      67  1  62      71      60      64      70      70      67 
MIN      45      38      42      37      29      48      60      39 

64      49     40      40      39     40      38      43      41  |   55 
30      29      33  .    35      31      24      32      29      28  j   36 

54      49  1   50  1   57 

28      21  1   27  1  22 

BS  1   68      50 
15  j   30      25 

52  :  62      67      74 
24      36      47      S3 

74      65      57.0 
41      27      34.5 

BEAVER   DAM 

MAX      65  1  64      73      55      66      68      66      63 
KIN      44      40      53      36      30      50      59      46 

56      48      38      38  '   33      33      37      46      45  ]    59 
32      33      33      32  ,   28     27     32      26      30      42 

tS      49  . 
28      16 

48  1   60 
26      24 

68      65      57 
47      29      25 

55      58      63      71 
25     39     47      53 

58      69      55.5 
39      27      35.4 

BENHAU 

KAX      64      69      61      73      66      67      68      73 
MIN  1  32      32      35      43      43      35      43      48 

67      60      56      50  i  47     36      33      34      47      45 
30      25      30      35      35     24      25      30      18     30 

66      SO 
45      20 

48      54 
24      21 

69      70      45 
25     37      18 

51      49      62      62 
24      24      30      53 

72      48      56.8 
45      26      31.8 

BEREA    COLLEGE 

KAX      63      55      70      52      64      72      71      59 
MIN      45      37     48      40      33      42      50     42 

50     46      42      44      38     34      34      45      44      68 
30      27     32      34      27     24      30      30      25     37 

62      50 
29      24 

42      55 
29      22 

70      67      52 
48      34      3C 

52      63      66      75 
26      36      47      53 

74      67      56.3 
40      37      35.1 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

MAX      66      67      69      54      65      68      74      64 
MIN      43      42      52      36      32      52      54      43 

53      44      41  !  40      32     33      38      49      57     62 
35     35      38      31      27     25      31      27     35      40 

40      50 
27      24 

41      59 
24      24 

67      48      57      56      58      62      72 
43  I   30      26      27      34      49     46 

53      70      55.1 
35      32      35.5 

BURGIN    DIX    DAK 

MAX      65      64      68      58      64      66      71      62 
MIN     43      33      46      40      33      44      57      41 

60      48      44      41      40      33      35      42      43      65 
29      27      32      34      30      24      31      30      23      36 

61      48 
30      19 

48      55 
28      21 

68      67      53      52      61      63      72 
43      29      25      25      29     46      52 

72      67      56.6 
41      29     33.9 

CAMPBELLSVILLE 

MAX      66      63      67      58      65     66      73      71 
MIN      44      36      48      39  1  33      47  |   57      42 

63      50      38  1  44  i  44      40      36  i  45      45  1   62 
30      30  j  31      34      25      23      29      27      27      40 

51      48 
28      21 

47  '  58 
27      21 

I 

66      72      55      55      60      63      72 
41      28      24  1   25      34      45      50 

64      67      57.2 
38      32      34.1 

CARROLLTON  LOCK  1 

1 
MAX      61      56      70      57      60      70      65      60 
MIN      42      34      43      34      27      44      53      42 

57  1  43      43      43  ;  37     41  i  39      39     44      59 
29      28     34      33      32      28      32      32      21      36 

48      45 
27  1   28 

45  1  53 
24      22 

67      66      44      46      62      64      69 
44      30      25  ,   14  1   28      38      53 

68      60      54.2 
40      24      32.9 

CORE IN  CAA  AIRPORT 

MAX      69     61      73      52      64      71      75      64 
MIN     37      32      48      44      38      48      53      40 

55      44      40  1  46  i  38     31      34  i  47  '   50      65 
31      30      34      37      27      25      30      27      24      46 

46  1   47 

24  1   19 

51      56 
25      17 

72      62      52      55      62      62      76 
44      29      22      24      26     46      52 

53      68      56.2 
38      35      33.9 

COVINGTON   W   B  AIRPORT 

MAX      57  i  46      68      46      61      68      62      57 
MIN     40      35      46      33      33      46      44      36 

j          1 
42      41      42      38      34      33      35      35  ;  39      56 

27      25      30      33  ,27      24      32      26      23      37 

38      40 
19      18 

35      SO 
23      19 

64      42      32      46      62      60      68      62      55     48.5 
41      28      24      19      32      46      52      35      30      31.7 

CYNTHIANA   2 

MAX      63      58  1  70      56      61      69      69      59 
MIN      44      28  1  43      38      27      43      54      33 

56                      '  44      39     33      38  '  40      39 
27                                  32      25     32      32      19 

52      46 
33      23 

45      52 
23      22 

68      60 
40  {   30 

45      63      64      74      72               55.2 
15      26     46      S3      41               33.2 

DANVILLE 

MAX      66      66      63      68     45      65      69      74 
MIN     36      41      43      41      31      33      54      42 

63      52      43  1  40      41      34      33      35     45      53 
32      27      29     33      31      25      28      30      23      31 

65     35 
34      23 

48      38 
28      22 

55      67     45      52      53      61      63      73      49     53.5 
27     30      27      26      27     42      51      41      32      32.9 

FAHICERS 

MAX      64      63      71      66      62      72      72      71 
HIN      41      28     39     43      32      38      58     38 

59     46      48     47      41      35      37      44      46      46 
28'    25      33  i  35      32      27      32      32      29  1  38 

61      48  , 
40      25 

48      54 
29      20 

61      69     46      48      54      67      76      75     46      56.2 
37      30      22      24      25      47      52      44      28      33.9 

FORDS   FERRY   DAM   50 

MAX      68      60  '■■  70      56      64      77      68      59 
MIN      41      42      54      37      34      50      48      46 

52      45      41  i  40      37     36      39      47      48      57 
34      35      35  1  33  1  29     28     33      27      36     42 

46      54 
28      27 

51  1-64 
25      27 

68  1  67      59      61      56      64      67      54      60      56.0 
55      30      32      26      46      48      53      40      32      37.2 

FRANKFORT   LOCK  4 

MAX      60      69      62      70      47      62      67      68 
MIN      33      32      33      39      30      30      43      40 

63      48      42      44      41      35     35      39     40     45 
31      28      28      34      33      27      27      33      23  |  33 

68      35 
34      21 

47      39 
23      22 

55      65      46      47      50      63      69      72      47      52.9 
22      31      25      20      21      28     49     43      28      30.5 

GRAYSON 

MAX      68      54      70      57      63      77      75      61 
MIN      41      28      37     44      31      35      55      40 

53      44      47  \  45     44'     35      39      44      50      65 
29      24      24      34      34      28      32      30      20  [  38 

58      49 
32      22 

48      50 

30  1  20 

75      71      47     45      66      68      75      71      65      57.4 
30      28      22      13      22      47      51      45      30      32.1 

OREENSBHRG 

MAX      63      66      66      68      47      65      67      75 
MIN      41      38      43      42      36      37  i  48      48 

63      53      42      39     40     35     34      37      47      55 
34      33      33  i  34      31      25      27      29      28  ;  33 

62      35  i 
35      21 

49  1  39 
27      22 

59      67     4 
30      31      2 

8      58      55      61      6 
5      27      28     34      5 

t      73      S3      54. 4 
2      41      30      33.6 

GREENVILLE    2    W 

MAX      68      65      71      56      65      68      69      66 
MIN      42      40      55      36      31      49      57     46 

58      47      40      40      31      32      38      48      49      59 
32      34      35      31      27     25      31      22      33      41 

45      50 
27      20 

48      60 
25      23 

68      65      5 
51      29      2 

9      57      55      62      7 
6      24      38     47      5 

D      56      70      56.0 
3      39     29     35.4 

HARLAN 

MAX      71      67      74      56      65      69      75      72 
MIN     48      35      45      43      45      42      56      47 

60      62      58      55      45     33      35     45      53      61 
34      35      34      30      33      27      31      33      24      43 

60 
36 

i 

HEIDELBERG  LOCK  14 

MAX      66      64      68      57      66      72      69     64 
MIN      42      30      39      45     36      39      58      44 

59      50      47     47      42      33      37     46      45      66 
30      29     37      36      32      28      33      34      19      38 

63      51 
32      21 

48      55 
30      19 

72      70      5 
32      32      2 

0      52      63      67      7 
2      29      24      45      5 

5      73      66      58.2 
1      45     28      34.2 

HENDERSON   4    SW 

MAX      64      55      68      53      64      74      67      60 
MIN      38      41      51      32      30      53      48      45 

50      43      37  1  37      33      35      37      48     41      55 
30      33      34      32      29      27     32      24      37     41 

42      50 
27      27 

46      62 

25  '<   25 

66      64 
50      30 

57      55      57      62      6 
30      24      39      47      S 

8      54      58      53.6 
3      39     26      35.5 

HICKMAN 

MAX      71      78      76               65      78      72      63 
MIN     44      49      58  1             40      53      52      47 

63                         49      39     42      43      54               64 
36                      i  34      27      28      33      30      44 

58 
31      32 

59      68 

30  !  32 

70      70 
56      33 

65      65      6 
32      48      5 

8      56      72      62.8 
0      39      29     39.5 

HINDMAN   SETTLEMENT  SCH 

MAX      64      62      64      75      50      64      73      75 
MIN      30      29     32      49      41      35      38      46 

65      54      49      50  i  47     40      33      35     48      48 
30      28      30      36      37      27      28      32      19     31 

65      43 
43      20 

48      55 

24  1  18 

56      74 
25      39 

12      52      52      64      6 
20      26      23      30      5 

6      76      52      56.2 
1      40      31      31.9 

HOPKINSVILLE   2   E 

MAX      64      70      72      60      67      70      74      70 
MIN      44      46      52      43      33      39      49      48 

60  1  45      47      41      34      40      40      52      65      53 
36      35     33      27      26      28      29      26      34      40 

47      51 
28      17 

41      64 
23      24 

65      58 
35      30 

55     68      62      65      1 
24      26      34      52      * 

0      62      70      58.1 
5      39     29     34.6 

INEZ 

MAX      70      60      75      55      62      70      76      66 
MIN     44      27     40      40      40      36      50      40 

60      48      58      56      52      38      38      45      54      65 
38      25     35     40      35      26      29      35      19     40 

62      50 
35      20 

54      56 
27      18 

75      69 
30      33 

50      50      66      70      1 
20      25      22      48      £ 

5  75               60.0 

6  50               34.1 

IHVINGTON 

MAX      65      62      70      54      65      67  i  68      66 
MIN      42      40      47      35      30      52      55      40 

50      42      37      39      34      34      36      43      41      59 
30      30      32      33      29      27      32      26      27     40 

43      47 
28      19 

42      58 
26      23 

67      69 
48      29 

48      54      60      64      ' 
25      22      37     47      ! 

rO      58      64      54.1 
>4      37      27      34.5 

LEITCHPIELD 

MAX      64      60      70      55      64      66      70      63 
MIN     42      39      50      36      32      48      54      43 

55      45      36      38      35     32      36      44      42      59 
32      30      31      34  ;  29     25      30      25      28     40 

42      49 
27      20 

45      58 
25      21 

66      63 
48      29 

55      54      58      62      ' 
25      25      38      46      ! 

ri      63      68      54.5 
>3      38      28      34.5 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

KAX      61      48      69      50      61      67      67      60 
KIN     42      38      48      34      30      49      45     36 

47     41      42  i  39     37     32      36      40     40      61 
29      26      32      32      27     23      32      26      23      39 

40     46 
21      20 

37      52 
22      20 

67      46 
44      28 

49     49      61      62      ' 
25      21      33      47 

r2      50      63      51.4 
50      33      29     32.4 

LOUISVILLE    WB   AP 

KAX      63      49      71      48      63      70      64      6] 
KIN     41      38      47      35      30      48      49     4C 

49     41      40      39      35     36      38      42      41      61 
31      30      34      32      28     28     34      30  '   27      39 

39     47 
27      26 

42      56 
25      24 

67     45 
42      30 

43      53      61      65 
26      21      34      47 

rO      50      61      51.9 
50      36      29     34.1 

LOUISVILLE  WB  CITY 

KAX      61      49      71      48      61      67      64      61 
KIN      44      41      48      36      33      50      49      41 

47     42      39      39  1  32     36      37      42      41      59 
L      31      31      34  1  32  I   28      28      35      31      30      38 

38     46 
26      26 

41      56 
25      28 

66      44 
43      30 

41      49      61      64 
28      25      37      47 

rO      50      59      51.0 
50      37      34      35.4 

LOVELACEVILLE 

KAX      69      71      70      58      63      77      70      6' 
KIN      40      45      58      36      31      51      49     4 

I      58      46      44      43      34      36      40      53      62      61 
5      31      37     37      33      21      27     32      23      41      43 

45      56 
29      24 

50  j  67 
27  1  25 

70      65 
37      30 

66      63      60      65 
26      28      43      48 

36      55      70  i  58.5 
52      40      30  1  36.1 

MADISONVILLE    1    SE 

MAX      68      72      72  ;  57      66      70      68      6 
MIN      41      38      55      36      29     46      53      4 

S      55      46      41      40      34      35     39     48      51      58 
t     32      35      35     31      28      27     32      26      35      41 

47      50 
26      21 

49      62 

25  !  24 

66      66 

50  1  30 

58      57      55      63 
25      24      37     47 

59      61      63      56.5 
51      40      26      35.3 

MAMMOTH  CAVE   PARK 

KAX      66      64      69     64      66      67      72  i   7 
MIN     45      36     42      37      28      48  |  57     4 

5      59     49     42  1  40  1  36      32      35  j   50      46      67 
5      30      29      32  !  30  j  26      23      29  !  24      25      41 

44      50 
26  1   18 

54      60 
26      18 

67      64 

48  j  27 

61      54      59      62 
21      21      32      45 

73      62      70      57.2 
51      38      27      33.1 

MANCHESTER 

MAX      73      63      73      68      67      71      76      7 
MIN     45      34      43      46  1  42      41      57      4 

2      60      52     48      46      44      33      35      48      55      67 
i      32      31      33      37      31      27      31      33      23      40 

62      50 
33      28 

52      56 
29      20 

74 

33 

53      58      64      65 
23      27      26     47 

77      72      67      60.0 
55     43      31      35.5 

MAYFIELD   2    S 

MAX  1  68      71      71      58      61      73      67      6 
MIN  !  41      46      56      37      34      52      52      4 

7      56     48      46      45      35     35      39      51      63      63 
6      32      36      37     31      26      25      31      25     39     42 

49      53 
27      28 

52      64 
26      26 

67      66 
54      29 

64      59      57      62 
33      28      46      47 

65      53      69      58.0 
50      42      33      37.3 

MAYSVILLE    DAK    33 

MAX      54      62      69      71  ]  57      60      72      6 
MIN  '  28      28      28     43   ,  30      30  j  30  i  4 

7      56      43      42      41      42     38      35      38      38      45 
0      32      27      27  j  33      37     28      26      34      21      21 

59     39 
38      23 

46      55 
24      23 

62      67 
21      34 

39     39     45     63 
26      20      21      25 

63      73      55      52.7 
47      47      31      29.8 

See  reference  noteo  toUovring  Staboi 
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Table  5-CoDtinued 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTDCtY 
MARCH   1951 


station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MIDDLESBORO 

MAX 
MIN 

71 
49 

69 
36 

72 
47 

71 
50 

64 
46 

71 
44 

75 
55 

72 
50 

62 
36 

56 
31 

45 
39 

47 

41 

47 
32 

35 
26 

37 
31 

48 
34 

60 
25 

61 
45 

61 
36 

50 
22 

56 
29 

55 
22 

67 
37 

67 
31 

56 
23 

57 
31 

60 
34 

63 
4,8 

74 
53 

70 
44 

66 
30 

60.2 
37.4 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

64 
46 

61 
36 

68 
44 

58 
41 

62 
32 

72 
46 

71 
57 

61 
41 

56 
31 

42 
25 

47 
33 

45 
34 

42 
31 

36 
24 

35 
31 

43 
32 

44 
22 

64 

37 

62 
29 

47 
23 

46 
30 

53 

21 

69 
42 

65 
30 

51 
27 

48 
23 

62 
33 

65 
47 

68 
49 

71 
42 

64 
31 

56.2 
34.5 

MURRAY 

MAX 
MIN 

70 
45 

75 
48 

73 
57 

57 
39 

64 

35 

72 
55 

71 
60 

67 
49 

58 
35 

52 
37 

48 
39 

47 
33 

34 
27 

35 
27 

39 
33 

53 
25 

64 

41 

69 
44 

49 
29 

54 

24 

52 
29 

66 
26 

68 
55 

65 
30 

65 
30 

61 
30 

60 
46 

62 
49 

68 
34 

56 
39 

71 
33 

59.5 
38.8 

OWENSBORO 

MAX 
MIN 

65 
40 

60 
42 

69 
53 

55 

41 

56 
31 

70 
51 

69 
51 

63 
46 

53 
31 

46 
33 

37 
33 

38 

31 

33 
28 

34 
27 

36 
32 

47 
26 

41 
33 

56 
40 

43 
27 

46 
17 

45 
25 

60 
26 

65 
47 

65 
29 

53 
27 

56 
25 

57 
39 

62 
48 

69 
54 

57 
38 

59 
28 

54.0 
35.5 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

60 
41 

70 
44 

69 
44 

46 
36 

61 
32 

77 
56 

67 
49 

61 
39 

50 
32 

43 
37 

44 
37 

38 
30 

30 
27 

36 
27 

39 
31 

49 
25 

63 
40 

58 
34 

43 
30 

54 
28 

40 
26 

65 
28 

69 
39 

49 
29 

65 
32 

60 
28 

55 
47 

63 
33 

67 
42 

54 
37 

69 
33 

55.3 
33.9 

PADDCAH 

MAX 

MIN 

69 
43 

60 
43 

70 
48 

70 
38 

46 
32 

62 
37 

78 
52 

68 
48 

62 
35 

52 
33 

42 
37 

44 
36 

37 
28 

32 
28 

34 
30 

38 
26 

48 
26 

62 
36 

57 
29 

43 
28 

55 
27 

39 
27 

64 
30 

68 
30 

48 
30 

63 
29 

59 
30 

55 
47 

64 

53 

67 
40 

54 
32 

55.2 
35.1 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

72 
47 

59 
32 

77 
44 

53 
48 

69 
43 

77 
41 

77 
56 

66 
49 

59 
34 

51 
28 

55 
38 

48 
35 

48 
35 

36 
31 

39 
34 

49 
35 

52 
24 

66 
45 

53 
37 

52 
25 

57 
32 

53 
24 

75 
36 

67 
39 

53 
25 

54 
30 

67 
28 

67 
51 

75 
53 

72 
49 

67 
35 

60.2 
37.6 

PRINCETON 

MAX 

MIN 

68 
41 

69 
39 

71 
55 

55 
37 

63 
40 

73 
45 

71 
55 

63 
49 

65 
32 

47 
37 

45 
35 

44 
32 

34 

28 

34 
27 

39 
32 

53 
21 

59 
34 

60 
42 

48 
29 

54 
18 

47 
28 

65 
22 

68 
47 

65 
28 

62 
25 

59 
23 

55 
39 

63 
47 

70 
SO 

56 
40 

69 
27 

57.9 
35.6 

RICHMOND  E  STATE  COL 

MAX 

MIN 

63 
40 

62 
37 

65 
41 

68 
41 

44 
31 

62 
35 

70 
58 

70 
42 

59 
32 

46 
27 

42 
30 

44 
34 

40 
32 

33 
25 

33 
28 

35 
32 

43 
22 

53 
31 

65 
33 

43 
23 

47 
31 

55 
22 

56 
30 

68 
29 

42 

27 

51 
25 

50 
26 

62 
40 

65 
52 

74 
41 

42 
38 

53.3 
33.4 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

69 
47 

67 
42 

70 
56 

58 

39 

65 
33 

73 
42 

75 
54 

73 
49 

64 
35 

48 
36 

44 

37 

44 
35 

37 
28 

34 
28 

39 
31 

50 
26 

62 
35 

62 
42 

44 

29 

53 
25 

49 
29 

62 
25 

68 
49 

69 
39 

62 
28 

60 
27 

59 
37 

62 
48 

73 
52 

70 
36 

72 
34 

59.3 
37.2 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 

MIN 

64 
39 

70 
39 

66 
40 

69 
36 

44 
31 

64 
33 

66 
54 

67 
41 

60 
30 

49 
29 

45 
29 

37 
31 

38 
29 

33 
25 

33 
27 

36 
27 

41 
25 

54 
33 

59 
30 

33 
15 

47 
24 

38 
21 

57 
28 

64 
29 

45 
25 

53 
24 

52 
26 

39 
39 

62 

51 

69 
39 

49 

20 

52.4 
31.3 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

68 
47 

69 
44 

69 
56 

57 
43 

66 
34 

69 
57 

75 
59 

72 
50 

60 
36 

50 
35 

46 
38 

46 
34 

35 
29 

39 
25 

42 
28 

SO 
34 

47 
32 

62 
42 

43 
29 

52 
24 

49 
30 

61 
27 

69 
51 

67 
31 

60 
27 

58 
28 

58 
38 

62 
46 

74 
52 

62 
41 

70 
36 

58.3 
38.2 

SHELBTVILLE  2  W 

MAX 

MIN 

64 
42 

60 
36 

69 
42 

57 
35 

65 
29 

70 
40 

66 
55 

60 
38 

57 
27 

43 
26 

40 
31 

40 
33 

38 
30 

34 
25 

37 
30 

40 
28 

39 
23 

60 
35 

47 
28 

47 
22 

45 
27 

54 
19 

67 
39 

65 
29 

46 
23 

50 
15 

62 
31 

65 

45 

72 
52 

68 
33 

63 
26 

54.3 
32.1 

SHEPHERDSVILLE 

MAX 
MIN 

64 
39 

65 
33 

67 
40 

70 
37 

45 
27 

65 
31 

69 
55 

69 
38 

63 
31 

50 
30 

40 
30 

39 
32 

39 
30 

37 
28 

36 
29 

38 
29 

43 
23 

45 
32 

60 
31 

37 
20 

49 
28 

41 
21 

57 
22 

67 
30 

48 
24 

48 
23 

55 
26 

61 
33 

64 
45 

70 
42 

50 
26 

S3. 3 
31.1 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

68 
45 

61 
36 

70 
41 

55 
43 

66 
33 

69 
50 

75 
56 

64 
47 

54 
33 

46 
30 

38 
33 

42 
36 

39 
29 

32 
24 

35 
30 

46 
31 

47 
25 

68 
41 

62 
31 

49 
21 

51 
29 

57 
19 

70 
45 

65 
31 

56 
22 

56 
26 

61 
27 

64 
46 

75 
54 

68 
41 

62 
29 

57.1 
35.0 

SDMHER  SHADE 

MAX 

MIN 

65 
40 

65 
42 

68 
48 

54 
42 

65 
34 

68 
45 

73 
57 

63 
47 

53 
35 

46 
37 

42 
37 

40 
34 

34 
29 

33 
27 

35 
27 

47 
27 

54 
30 

64 
44 

44 
30 

50 
26 

44 

30 

60 
21 

67 
45 

63 
30 

58 
24 

55 
27 

59 
36 

63 

48 

71 
51 

58 
40 

68 
33 

55.8 
36.2 

TANCEBURG 

MAX 
MIN 

65 
42 

64 
30 

72 
44 

63 
41 

64 
30 

72 
37 

72 
56 

60 
41 

59 
31 

42 
26 

44 
31 

45 
36 

43 
34 

35 
27 

38 
33 

43 
34 

49 
21 

57 
40 

56 
31 

46 
21 

47 
30 

52 
22 

71 
35 

70 
31 

42 
26 

50 
21 

65 
28 

64 
47 

78 
54 

76 
45 

63 
32 

57.0 
34.1 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

MAX 

MIN 

60 

60 

61 

70 

60 

61 

74 

70 

60 

51 

40 

44 

45 

40 

34 

40 

36 

51 

66 

48 

49 

48 

S5 

74 

40 

50 

52 

65 

74 

59 

34.6 

WILLIAMSBURG 

MAX 

MIN 

69 
52 

65 
36 

73 
48 

56 
44 

64 
43 

71 
45 

76 
57 

72 
52 

59 
33 

35 
32 

43 
36 

45 
39 

45 
30 

34 
26 

35 
31 

47 
33 

59 
14 

65 
48 

66 
33 

50 
32 

53 
31 

56 
20 

70 
41 

69 
33 

55 
24 

57 
26 

61 
30 

62 
46 

76 
53 

73 
42 

68 
35 

39.6 
36.9 

WILLIAMSTOWN 

MAX 
MIN 

59 
41 

58 
34 

70 
41 

56 
34 

61 
30 

70 
45 

68 
50 

57 
40 

55 
27 

40 
24 

40 
31 

40 
32 

38 
31 

34 
23 

36 
31 

40 
30 

36 
22 

60 
35 

55 
27 

42 
20 

42 
26 

48 
20 

70 
42 

65 
28 

40 
24 

31 
21 

61 
29 

61 
45 

70 
53 

69 
38 

39 
29 

53.3 
32.4 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 

MIN 

57 
46 

72 
38 

65 
47 

72 
47 

50 
38 

68 
40 

69 
50 

78 
48 

68 
34 

59 
38 

47 
38 

44 
39 

44 
33 

34 
28 

34 
30 

38 
34 

SO 
28 

55 
38 

70 
38 

38 
24 

53 
30 

48 
22 

62 
30 

69 
36 

51 
25 

60 
29 

58 
30 

62 
38 

66 
56 

74 
44 

54 
31 

37.1 
36.4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

hi 

fOLK  CREEZ  DAM 

EVAP 
WIND 

.01 

31 

.15 
19 

.17 
46 

.07 
51 

.03 
22 

* 

.14 
55 

.17 
21 

.13 
31 

.16 
47 

.05 

43 

28 

41 

57 

89 

.03 
49 

.09 

43 

.02 

18 

.10 
52 

27 

.12 
34 

39 

50 

.18 
157 

.12 
43 

.07 
32 

.12 
19 

.09 
72 

.05 
48 

.20 
98 

.08 
59 

B2.91 
1421 

See  reference  notes  iollowin?  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  oi  montlt 


ASHLAND  DAM  29 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  WB  AP 

DANVILLE 

FARMERS 

FORDS  FERRY  DAM  50 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE  2  E 

IRVINGTON 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LOUISVILLE  STAN  WB  AP 

UAHUOTH  CAVE  PARK 

MAYSVILLE  DAM  33 

MURRAY 

OWENSBORO 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

WILLIAMSTOWN 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNB 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


KENTUCKY 
MARCH  1951 


28  29   30   31 


.5 
T 

T 


3.0 

5.0 
2 

1.6 
1 

2.8 

T 

2.0 
2 

2.0 

5.0 

T 

4.0 
4 

1.5 


1.0 
.2 
.6 
.2 


1.0 

1 


1.2 

T 

.5 


See  lelerence  notes  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Statio 


ADDISON  DAN  45 
ADOLPHOS  1  M 
ALLEN 

AKC BORAGE 
ASBCAHF 

ASHLAJO)  DAU  29 
BARBOUBVILLE 
BARDSTOtN  S.J.  PREP  8CH 
BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 
BEAVER  DAM 


BENTON 

BEREA  COLLEGE 
BEREA  WATER  WORKS 
BOSTON  2  SW 

BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SVBSTA 
BOWLING  GREEN  WB  AP 
BRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 

BURCIN  DIX  DAM 
BURNS  IDE 
CADIZ  LOCK  E 
CAMPBELLSVILLE 


County 


0031  8RECKIKRIDGE 

0043  ALLEN 
0095  FLOYD 
0155  JEFFERSON 
0246  PIKE 

0254 iBOTD 
0381  KNOX 
0397  NELSOK 
0450iBARLAN 
0490  I  OH JO 

0595  SARLAN 

0611  MARSHALL 

0619  MADISON 

0624  MADISON 

0874  NELSON 
I 

0904  I  WARREN 

0907  WARREN 
WARREN 
CAMPBELL 
EDMONSON 


7  37  55 
3  36  39 
1  37  35 
7 1  38  16 
1|37  16 

7  j  38  27 


86  34 
86  16 
S2  43 
85  33 
82  26 

82  36 


1 0909 
10978 
1046 

127 


CARROLLTCSi   LOCK    1 

CENTRAL    CITV 

CLINTON 

COLLEGE    HILL    LOCK    11 

COLUMBIA 

CONSTANT INE 
COHBIN   CAA   AIRPORT 
CORE IN   WATER   WORKS 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYVTHIAHA 

DANVILLE 

DKLPHIA    1    E 

DEMA 

DUNDEE    BARRETTS    FORD   I 

DUNHOR 
DUKNVILLE 
EDDYTILLE    LOCK   F 
EDMONTON 

ELI2ABETHT0WN 


156    PULASKI 
206, TRIGG 
256   TAT LOT 
340 


345  CARROLL 
439  MUHLENBURC 
631  HICKMAN 
704  MADISON 
722  I  ADAIR 

763  BRECKINRIDGE 
801  WHITLEY 
806  I  WHITLEY 
.855  KENTON 
998  I  HARRISON 


52 

2  36  58  82  57 
9  36  51 

37  34  84  18 
37  34  84  16 
37  46  !85  42 

3  37  00 '86  26 
3  37  01  86  26 
3  36  58  86  26 
7  39  03J84   25 

3  37  12  I  86  16 

4  37  48,84  43 
2  36  59 1  84  37 

2  36  46187  58 

3  37  20;85  21 
4,38  41185  10 

4  38  41  1 85  11 
3!  37  19187  07 
6!36  4ll89  00 
4 137  47 J84  06 
3  37  06' 85  18 

3137  40 '86  14 
2  36  58  1 84  08 
2  36  57  84  06 
7139  04  84  40 
5,38  23  84  IB 


2040' BOYLE 
2053! MARTIN 
2132  PERRY 
2139  KNOTT 


2366  MUHLENBERG 
2374  CASEY 
2445  LYON 
2469 , METCALFE 
(2510. HARDIN 


FALMOUTH  | 2775  PENDLETON 

PARKERS  I  2791  ROWAN 

FLEMINGSBURG  2903  FLEMING 
FLEMINGSBURG  POST  OFPIC82908  FLEMING 

FORD  LOCK  10  2953  MADiSON 

FORDS  FERRY  DAM  50  2961  CRITTENDEN 

FRANKFORT  LOCK  4  3028  FRANKLIN 

FRANKLIN  WATER  WORKS  3036  SIMPSON 

FRENCHBURG  3052  MENIFEE 

GEORGETOWN  WATER  WORKS  3194  SCOTT 


,  I37  : 


46 


GEST  LOCK  3 


GRAYSON 

ORE ENS BURG 

GREENSBURG  HIWAY  61  BR 
GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2  W 
HALEYS  yiLL 


HARTFORD  6  N 
HAZARD 
HAZARD  WATER 
HEIDELBERG  LI 
HENDERSON 


SW 


3430  GREEN 
3435  GREEN 
3443  GREENUP 
3^51  MUHLENBERG 
3539  CHRISTIAN 

3652  OHIO 
3709  PERRY 
3714  PERRY 
3741  LEE 
3762  HENDERSON 


flERNDOH 

HICKMAN 

HICKSVILLE 

HIGH   BRIDGE    LOCK   7 

HINDMAN    SETTLEMENT   SC 

HODGENVTLLE   NAT    PARK 

HOPEINSVILLE   2    E 

HYDEN 

IBVINGTON 

JACKSON 

JENKINS 
JEREMIAH' 
KEENE    2    N 
KENTUCKY   DAM 
LANCASTER    ICE    PLANT 

UURA 

LEITCHFIELD 

UXINGTON   WB   AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE    HICKMAN    LOCK   8 


236    LETCHER 


AN 


3798  CHRIST 
3816  FULTON 
3821  GRAVES 
3837  JESSAU 
3899   KNOTT 

3929    LARUE 

3994    CHRISTIAN 
093    Ij:SLIE 
165    BRECKENRIl 


703    GRAYSON 


.825    JESSAMINE 


1   37   48   82  32 


3  37  05  87  00 
3    37    13  I  84    58 

2  37    03    88    05 

3  37    OoIbS   37 

3  37  42J85   52 

5  38  40  84  20 
5  38  09:83  33 
5  38  25 1  83  43 
5  38   25;83  44 

4  I  37  53184  15 

37  28188  06 

38  13  84  52 
36  43  86  34 

5  37  57  83  39 
38  12184  33 


3.37  16, 85  30 
3;37  15185  30 
7'38  37  82  51 
3'37  12  81  12 
3; 37  03' 87  20 

3; 37  32  86  54 

4. 37  15  83  12 

4,37  15  83  11 

4  37  33  83  46 

7 1  37  47  87  37 

2<  36  44'  87  34 
6;  36  34,  89  12 
9, 36  48  88  30 
4  37  49  84  43 
4  37  20'  82  59 

3  37  32  85  44 

2.36  52,87  27 
4137  10,83  22 
3:37  53  86  17 
4 '37  33  83  23 

1:37  13  82  36 
4:37    10|82    56 

4  37  58,84  38 
9'37  01  88  16 
4j37   37   84  35 

ijs?    45   82   26 

3.37  29  86  18 
4   38    02   84   36 

3  37    21    84    55 

4  37  45   84   35 


Obser- 
vation 

time 


560 


CORPS  OF  ENGINEERS 
IDILL  M.  DEARING 
NANNIE  ADKIER 
C.  E.  BARRET 
MARY  S.  RATLIFF 

CORPS  OF  ENGINEERS 
UNION  COLLEGE 
ST. JOSEPH  PREP  SCH 
CYRUS  S.  LAYSON 
E.  G.  YOUNG 

C.    C.    WHITEAKER 
WILLIAM  NELSON 
JAMES   A.    GROSSMAN 
GAFFARD 


MBS. 


COY 


JAMES  R.  EDWARDS 
TVA  639 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 


8A|C.  V.    WILLIAMS 
7A| SARAH  E.  LEWIS 
7A I  CORPS  OF  ENGINEERS 
lLVA  MC  KINLEY 
ODD  FELLOWS  CEHETERYCLOBED  1/50 


Refer 
to 

tables 


CORPS  OF  ENGINEERS 
WILLIAM  A.  OATES 
WOODSON  D.  FRANKLIN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS. HAZEL  B.PICKETT 

MRS.GLENHIE  L.SHARP 
CIVIL  AERO  ADM 
COHBIN  WATER  WORKS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
MARSHALL  HILL 

R.  P.  COLDiaON 
BERTHA  DE  LONG 
RALPH  R.  BEALL 
HATTIE  B.  BARNEY 
J.  L.  HUFF 


7AIN.  D.  GIVENS 
BAiLINNIE  D.  TABTER 
7a| CORPS  OF  ENGINEERS 

t   B.  MORAN 
7A  ROBERT  E.  SETTLE 

JESSIE  OLDHAM 
MBS.  C.  C.  STAMPER 
BYRON  F.  FLEMING 
MAURICE  O. CARPENTER 
6A  CORPS  OF  ENGINEERS 

6A  CORPS  OF  ENGINEERS 
6A  CORPS  OF  ENGINEERS 
7Ai  HERMAN  D.  NEAL 
7A  FRENCHBURG  SCHOOL 

8A' JOE  W.  ATKINS 


MRS.  MELL  M.LINGLE 
WM.  A.  PICKETT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
C.  R.  LOVELL 
CLEATUS  E.  BRINKLEY 

W.  R.  CARSON,  SR. 
IID  H.  A.  BAILEY 
7 A  BURCHELL  MUNCY 
6A|  corps  OF  ENGINEERS 
6pl  FRANK  STREET 


MID  C.  *.  KEATTS 
5P'  KENTUCKY  WTR  SEHV  C 

TVA  679 
6A  CORPS  OF  ENGINEERS 
8A|  ELIZABETH  WATTS 

MID. ERNEST  L.  WRIGHT 
8AiW.  K.  MORRIS 
6Pi MRS. FOREST  CAMPBELL 
7P| FLOYD  G.  BOBBINS 
7A  BUFORD  F.  BARNES 

7A  AMELIA  COLLINS 

7Ai MRS.  SUSAN  F.  ISON 

7A  MARION  W.  UAHIN 

7A  TVA  379 

8A1 KENTUCKY  UTIL  CO 

8A. JAMES  A.  FIELD 
8A  GEORGE  D.  LITSEY 
MID  U.S.  WEATHER  BUREAU 
7A  PALLIA  L.  HANKLA 
7A I  CORPS  OF  ENGINEERS 


2  3  ■ 


Obset-               ! 

Station 

i 

County 

^      1 

1 

vation 
time 

1 

Observer 

Refer 
to 

fi 

1 

i 

titu 
ngi 

I 

a 

t 

tables 

.a 

J3  :  .3 

m 

e2 

j 

LOCKPORT  LOCK  2 

4857 

HENRY 

^ 

38  26  84  58 

485 

6A  CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

LOGLICK  1  S 

4882 

CLARK 

4|37  51  84  02 

MID  MRS.  H.  BURGHER 

3  4 

LONDON  3  3W 

4893 

LAUREL 

2  37  06  84  08 

1250 

MID  U.S.  FOREST  SERVICE; 

3  4 

LOUISA  ux;k  3 

4943  i  LAWRENCE 

1  38  07  82  37 

584 

3  4 

LOUISVILLE  BOWMAN  FIELD 

4951 j JEFFERSON 

7,38  13  85  40 

558 

JMID  CORPS  OF  ENGINEERS  ' 

3  4 

LOUISVILLE  WB  AP 

4954 

JEFFERSON 

7  38  11  85  44 

485 

MID. MID  U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5   7 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4955 

JEFFERSON 

7  38  17  85  48 

403 

6A  CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

LOUISVILLE  WB  CITY 

JEFFERSON 

7  38  15  85  46 

MIDMID  U.S.  WEATHER  BUREAU' 

2  3  4  5 

LOVELACEVILLE 

4967 

BALLARD 

6  36  58  88  50 

370 

6P   6P  BLAINE  MALONE 

2  3    5 

LUCAS 

5002 ] BARREN 

3  36  S3  86  02 

MID  CECIL  H.  BRITT 

3  4 

MADISONVILLE  1  SE 

5067  i  HOPKINS 

3  37  19  87  29 

435 

5P   7A  J.  W.  MC  COY 

2  3  4  5 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

5097 ! EDMONSON 

3  37  11  86  06 

800 

5P   5P  NATIONAL  PARK  SVC 

2  3    5   7 

MANCHESTER 

5110  CLAY 

4  37  09  83  46 

6P   7A  EABL  HOWARD 

2  3    5 

MAYFIELD  SUBSTATION 

5230 1  GRAVES 

6l36  44  88  39 

364 

TVA  5A 

3 

MAYFIELD  2  S 

5232 

GRAVES 

6  36  42  88  38 

364 

5P  5P  MRS.  JOE  PAYNE 

2  3    5 

MAYSVILLE  DAM  33 

5243 

MASON 

7  38  38  83  42 

524 

6A'  6A  CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  4  5   7 

MC  KINNEYSBUHG 

5301 

PENDLETON 

5  38  36  84  16 

610 

MID  AMANDA  A.  AULICK 

3  4 

MIDDLESBORO 

5389 

BELL 

2  36  37  83  '43 

1128 

5P  MID  HUGH  ALLEN 

2  3    5   7 

MIDDLESBORO  RR  STATION 

5394 

2  36  37  83  43 

1130 

MJD  FRANK  M.TALIAFERRO 

MIDWAY 

5407 

WOODFORD 

4  38  09  84  42 

8A  CITY  OF  MIDWAY 

3 

HILLERSBURG 

5430 

BOURBON 

5  38  18  84  09 

Ihid 

W.  T.  ALEXANDER 

3  4 

MILLERSBURC  UlLIT  INST 

5434 

BOURBON 

5  38  18  84  09 

5p:  5P 

HILLERSBURG  MIL. INST 

CLOSED  2/51 

MILLERSTOWN 

5438 

GRAYSON 

3  37  27  86  03 

580 

7A 

3 

MONT ICE LLO 

5524 

WAYNE 

2  36  50  84  51 

910 

7A 

E.  0.  COOPER 

3 

MOREKEAD  STATE  COLLEGE 

5555 

ROWAN 

5,38  11  83  26 

H.  C,  HAGGAN 

3  4 

MOUNT  STERLING 

5640 

MONTGOMERY 

5. 38  03  183  57 

930 

5P   5P 

FRED  CARTMILL 

2  3    5 

MUNFORDVILLE 

5684 

HART 

3  37  16  85  53 

600 

HUBERT  E.  HODGES 

3  4 

MURRAY 

5694 

CALLOWAY 

9  36  36  88  20 

600 

6P  6P 

2  3    5   7 

OLIVE  HILL  1  NW 

6012 

CARTER 

7^38  18  83  11 

752 

HID 

LOTTA  ORA  HOOPER 

3  4 

OLNET 

6020 

HOPKINS 

7  37  13  87  47 

380 

8A 

ART  D.  WILLIAMS 

3 

ONEONTA  DAM  35 

6033 

CAMPBELL 

7:38  58  84  18 

497 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

OWENSBORO 

6091  DAVIESS 

737  46  87  09 

420 

6P   7A 

VIRGIL  P.  CLARK 

2  3    5    7 

OWENSBORO  DAM  46 

6096 

DAVIESS 

7  37  47  87  08 

404 

CORPS  OF  ENGIITEERS 

PADUCAH 

6115 

MC  CRACKEN 

7  37  06  88  37 

340 

6A   6A 

WESTERN  P.  LACKEY 

2  3    5 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

6110 

MC  CRACKEN 

7  37  04  88  46 

410 

MIDI  MID 

CIVIL  AERO  ADM 

2  3  4  5    7 

PADUCAH  SOS  NURSERY 

6117 

MC  CRACKEN 

7  37  04  88  35 

I  MID 

SOIL  CONS  SERVICE 

3  4 

PAINTSVILLE 

6136 

JOHNSON 

37  49  82  48 

620 

7A 

JESSE  FAIRCHILD 

3 

PIKEVILLE 
PINEVILLE 
PLEASUREVILLE  2  S 

PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND  E  STATE  COL 
RUMSEY  LOCK  2 
RUSSELLVILLE 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 
SADIEVILLE  WATER  WORKS 
ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 
ST  MARY 
SALVISA  LOCK  6 

SALYERSVILU: 
SCOTTSVILLE 
SEBREE  WATER  WORKS 
SHELBYVILLE  2  W 
SHEPHERDSVILLE  2  NW 

SMITHFIELD  4  S 
SOMERSET  HIWAY  DEPT 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 
STEARNS 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 
TATHAM  SPRINGS 
TAYLORSVILLE 
TOMPKINSVILLE 
TOMPKINSVILLE  TEL  OFF 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  49 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANCEBURG 

VANCEBURG  DAM  32 

WAYNESBURG  6  E 

WEST  LIBERTY  WATER  WKf 

WILLIAMSBURG 

WILLIAMSTOWN 


16353! PIKE 
j  6384: BELL 
,6435, SHELBY 


6575,  ( 
6679  ESTILL 
680a, MADISON 
7 03 I  MC  LEAN 
7049.  LOGAN 

7054  LOGAN 

7074  SCOTT 

7091  HARDIN 

7096  MARION 

7121  MERCER 

17129  MAGOFFIN 

7215  ALLEN 

.7234  WEBSTER 

I  7324  SHELBY 

7334  BULLITT 

: 7473  SHELBY 
17567  PULASKI 
I75IO  PULASKI 
, 7604  WASHINGTON 
76771 HC  CREARY 

178051 HETCALFE 
,7924, WASHINGTON 
,79481  SPENCER 
.80601  MONROE 
I  80651  MONROE 
I 

81441  TRIGG 
l8179| ANDERSON 
:8197: UNION 

8246' MADISON 

8254  LEWIS 

8259    LEWIS 
8486    LINCOLN 
8551    HORGAN 
8706: WHITLEY 
18714    GRANT 


1,37  29  82  31 
2136  45  83  42 
4    38    20   85   07 

2  37  06  87  53 
4 '37  40  83  57 
4  I  37    44  84    18 

3  I  37  32  87  16 
3i36    51   86    53 

I 
3 1  36  50  86  54 

4  I  38  23  84  32 
8137  42  85  59 
8! 37  35  85  21 
4:37  56  84  49 

5  37  45  83  04 
3  36  45  86  12 
3  37  36  87  32 
8  38  13  85  16 
8  38  00  85  44 

8  38  20  85  16 

2  37  07  84  35 

2  37  09  84  37 
8  37  41  B5  14 
2,36  42  84  29 

3  36  53  85  40 
8  I  37  52  85  09 

8  38  02  85  21 
3  36  42  85  41 

3  36  42  85  41 

9  36  45  86  05 

4  38  02  84  51 
7  37  46  87  57 

4  37  51  84  26 

7  38  36)  83  19 

7  38  38  83  21 
2  37  22  84  34 

5  37  55  83  15 
2  36  44  84  10 
5  38  38  84  34 


686  5P   8P  U.S.  WEATHER  BUREAU  2  3  4  5    7 

999  7A  F.  PARTIN  3 

882  6A  E.  B.  MORGAN  CLOSED  11/50 

529  5P   5P  ALTON  M.  HARVILL  2  3    5 

631  7A  CORPS  OF  ENGINEERS  3 

1000  8A   8A  THOMAS  C.  HERNDON  2  3    5 

384:  6A  CORPS  OF  ENGINEERS  3  4 

590  6P   7A  WM.  B.  PORTER  2  3    5 

576'  TVA  683  3 

890  MID  RICHARD  E.  ZEYSING  3  4 

777]  7A   7A  SISTER  H.MELITINA  2  3    5   7 

730  HID  ST  MARY  COLLEGE  3  4 

520  7A  CORPS  OF  ENGINEERS  3 

9001  HID  J.  H.  MAY  3  4 

770  5P   5P  NOBLE  ALLEN  2  3    5    7 

360  SP  SEBREE  WATER  WORKS  3 

825,  6P   6P  WILLA  S.  A.  RATTA  2  3    5 

450  |7A|  7A  ALBERT  C  MC  DANIEL  2  3    5 

862 1  HID  F.  W.  SIMPSON  3  4 

8731  HID  ROSCOE  PIERCE  3  4 

1050J  6P   6P  RADIO  STA  WSFC  2  3    5 

738  8A  WM.  H.  COATLET  3 

1420,  MID  MRS. WILLIE  LEE  REED  3  4 

I  TVA  684  3 

MID  R.  C.  DEDMAN  3  4 

489  7A  MRS.KATHRYN  B.  CARR  3 

B99  HID  JAMES  T.  PHILPOTT  3  4 

699  7A1HRS.  ALICE  H.  HALE  3 

350  TVA  680  3 

524  7A  CORPS  OF  ENGINEERS  3 

357  6A  CORPS  OF  ENGINEERS  3  4 

571'  7A  CCBPS  OF  ENGINEERS  3 

520  5P   5P  CITY  OF  ' 


7A  CORPS  OF  ENGINEERS 

7A  FRANK  HOECK 
7A   7A  JOHN  W.  TURNER 
6P   7A  CHARLES  B.  WEST 
6P   7A  HISS  N.  B.  SIMPSON 


WILLOW  LOCK  13 

8724  LEE 

4 

37  36 

83  50 

646 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

WOLF   CREEK  DAM 

8807, RUSSELL 

2  36  53  85  08 

610 

HA 

8 A  CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  4  5  6  7 

WOODBURY  LOCK  4 

8824  BUTLER 

3  37  11  86  38 

504 

7 A  CORPS  OF  ENGINEERS 

3  4 

NEW  STATIONS 

1   1      , 

1 

SUMMER  SHADE 

780O| METCALFE 

1  3|36  53  las  43 

6P 

6P'CHAS.H.HC  MURTREY 

2  3   5 

WKSTPORT 

8567^  OLDHAM 

1   !38  29  85  29 

475 

7A  GEORGE  T.JOHNSTON 

3 

HARLAN 

3622.  HARLAN 

2  136  50  83  19 

1200 

gp 

6P  RADIO  STATION  WHLN 

6  38 

6P 

6P  UNITED  FJEL  GAS  CO 

200:  HARRISON 

5  38  23  84  18 

5P  RURAL  ELSC  nSS'N 

2  3   5 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

731:  MC  CRACKEN 

1 

355 

MID 

TVA  709 

t   1-BIG  SANDY;   2 -CUMBERLAND;   3-GREEN;   4-KENTUCKY;   5-LICKING;   6-MISSlSSIPPI ;   7-OHIO;   8-SALT:   9-TENNESSEE 

REFERENCE  NOTES 
The  four  digit  identification  numbers  in  the  Index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.   There  vlll  be  no  dupl 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  indicate  distance  in  miles  and  direction  froa  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
Monthly  and  seasonal  snowfall  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 


indii 


unle 


SI 


1  hail  1 


wfall 


th  July  1948. 


■s  in  Table  1 .  begli 
Amounts  in  Table  4  are  from  recording  gages.  Traces  are  not  shown. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  obse 
Snow  on  ground  in  Table  7  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations 

-   No  record  in  Tables  3.  4.  6.  7  and  the  Station  Index.   No  record  In  Tables  2  and  5  is  I 
for  several  days,  only  the  first  and  last  days  are  shown  in  Table  4. 

-t-  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•   Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//   Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

6   Station  not  equipped  with  recording  gage.   See  Table  4  for  6-hourly  measured  amounts. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water 

H   1  to  9  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.   Degree  day  data 
for  a  full  month. 

R  Dally  values  and  monthly  total  from  recording  gage.   All  other  data  in  Table  3  are  frm 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 


See  the  St: 
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CHATTANOOGA:   1951 


KENTUCKY    -   APRIL    1951 
0,    K.    Anderson,    Section  Director    -  Louisville 

WEATHER   SUMMARY 

J^rl  actTvUles    •    IJL    progress  .as%aen  however    In  the    last  week  of   the  «oath. 

A    -F^^™    1°    +r.    «°    hplow    normal    in  practically  all   parts   of  the 

ing  portions  of  this  period  rao  as  much  as  ^0  below  normal  Heavy  ^^_^^.^^^  ^^  ^^ 
temperatures  on  the  morning  of  the  y^>'."\lV^^l''lJ,^^llti,e  24th  temperatures  began 
lTl\:i'LnTTj^ir.ir::r.i:'t?.l  iZW'  tit  llr,i^°:  maximum  t-Pe-tures  in  the 
iLdll^rtpe'r  SCs  were  -.mistered  at  all  stations  durlng^thisperiod^^^  at^least 
one    location    reporting   a  "=''"'.''"  ,^""^,,V°»'^''°J-30™      The  mean  temperature   for  the 

?rt^'''.fs'T3"8-  'whlcl  is'l  4°  below  nor'I?,  'ibf  Lnjhl^  mean  temperatures  ranged  fro. 
State  was    5J.  8    ,    wtiicn    is    ^.t      uci^w  .^-^   „„„    ^o        rp^^   hte-hest    temoerature   reported 

57.0°    at    Scottsville    to    49. 8°    at    Maysvxlle   Dam   33        The   highest    tempe    a^ 
in   the    State   was    92°    at    Russellville   on    the    28th,    the   lowest   was   ^o 
Park  on  the   17th. 

precipitation  was  fairly  well  divided  over  the^State  ^^f  t^^^P-f-^l^-  HelTTnl^l 
amounts   generally  going   from  north   to   south        Amounts   ranged   aownw  varying 

in  the  extreme  to  less  than  2  inches  in  the  east  ^^J^^jJ.  ^^^^t^^^^^^st  falls  reported 
intensities  fell  in  one  section  or  another  on  21  days  J^^^J^  *^^^f  ^^^^f  ^^erage  for  the 
on  the   8th,    12th,    and   22nd.      S-O'.fall      while    not    too  he^  ^g^   ^^^^^^^ 

State  as  a  whole  and  occurred  ^^^ly  .^^^^^J  ^^Jj^f^h  is  0  57  inches  below  normal.  The 
?^t-l^-i*ou*nrrlcorL\^  -    -  -,Hr   l^^^wlS     ri^  t^n  i^fSouftr  ^h^  S^ai?^ 

Ift  :rt\^Iv^=:t°^arrf  i^:res»-aVo"fne;'ln\op\?n^  clt.Tr..   greatest    depth  on 

the   ground  was   4    inches    at    Greenville   2  W  on  the  2nd. 

J.    ^*   +1, «   Q+o  +  o  macs   dpi  aved   because  of   the  previous 
Progress   of    farm   activities   over   most   °f   .^^.^ Jt ate  was   delayed   bee  however,   was 

frequent  rains  and  an  excess  of  soil  '»°^^*"7- .  J^J^;^^;  well-drained  land  and  where 
warm  and  dry  enough  so  that  rapid  progress  ^°"1^  .^^,  ^^^^  °J  some  corn  had  been  planted 
tractors' could  be  used  for  plowing.  By  ^^^^^f  °^^*J^^^°?J^'resro?  the  State,  bGt  as  a 
on  rolling  land  in  the  southern  ^^^J^^f/ '  ^'^^^^^"'^^"^J^df  werfLported  to  be  generally 
whole,  planting  of  the  crop  was  ^^l^y^^^-J^^^f^^e  tobacco  ground  was  already  plowed 
in  a   fair   condition,   but    later  than  usual,      fuch  of  the  J°^^^^°j^|^°J^e„   delayed.      Farmers 

and  worked   down  to   -^-rifrsmalY'grafns    a^l    the    end  Sf'tTe  month   ^ere  we'll   below   last 
reported    c°^<l^t^°"%°^/i^^^^^^'dKayed   pasture    growth   and  much   hay  and  grain  had  to 
year    and    average.       Cold   weather    ^^^^yf/*    Pj''';.         ^j^      -,      ^   ^gek  of   the  month,    however, 
be  fed  to    livestock  throughout    most  of   the  month.      The    last   wees  o 
saw   pastures   making   rapid,    warm-weather   growth. 

There  were  no  severe  storms  -"-l^^^tbe  month  and  only  minor  flooding  was  reported^^^High 
linis'orJL%V::rol  \7.rtrr:i^:.:'J^t\rVl7Aor  »o  damlge  has  been  reported 
on  the  period  of   flooding.      —     W.S. 
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HH  ,,^„  lo  the  climatologlcal  data  from  some  6,000  Weather  Bureau  and 
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It   wal    established    in    1939   at    the    "^""=^'V  °f,  '\^„^°"  F^^°^„f  f  Hrde^    to    provide 
rLrds'^T  Va'r„rari'r„re'„s7t\":hLr:er^e"et^°n\rarrthe"planning   o?    flood 

o   t    ol    and   ;.:;a"/:d"woUs   by    th'e   Corps    o,    Engineers.      ^^^^^ ^llll^^l^TeeTlTn'- 
i^r,   about    2,000    recording,    and    1,000    n""-"'^";;^/"^    "in    gages  ,    has    been   ma    n 

per    year    to    proviae    ujlj         "J  -,,    „„„  „    to   meet    the    increasing    needs 

Reclamation  has   transferred   about   $^5."00  per   year   vo 


of  their   program   in  the  Western   States 


r^7c^^tf-:^;^orpi^i^^o^^:;-:atrage-?L-:ii"?iaii^z 


listed    in    the   Station    Indeit. 
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Wind  direction 

Wind         speed 
m.  p.  b 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

s  i  ° 

0.    Q.  n 

i 

Station 

a 

1 

8  »  > 

Hi 

■0 

J 

£  a 

a       ^ 

0     a 
B    1 

_  a 
Si 

Of- 

O  H 

a 

o  H 

a 

o  H 

8 
f- 

g 
q 

A 

§ 
^ 

I 

sl 

CM    S 

1 

2  8l 

LEXINGTON  »B  AP 
LOUISVILLE  WB   AP 

ssu 
s* 

19 
14 

12.6 

11.2 

40 

s 

12 

77 
74 

80 
80 

55 
54 

64 
56 

5 
2 

6 
3 

7 
9 

1 
2 

0 
0 

0 

0 

19 
16 

51 

7.3 
7.3 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

Temperature 

Precipitation 

Year 

Temperature 

Precipitation 

Year 

1 

> 
< 

1 

2 

1 

i 

3 

1 

If 

in 

1 
1 

1 

Jl 

2 

■s 
i 

3 

01 

1 

o>'i 

li 

Is 

1 

S 

& 

2 

1 

3 

1 
< 

Jl 

&3 

1889 

57.0 

89 

24 

1.61 

1912 

58.4 

87 

25 

7.90 

T 

12 

1935 

55.3 

92 

24 

4.42 

T 

12 

1890 

57.0 
58.0 
56.0 
58.0 

92 
92 
88 
94 

28 

4.04 
2.52 
7.12 
6.99 

- 

- 

1913 
1914 
1915 
1916 

55.3 
55.7 
60.1 
54.0 

89 
91 
96 
89 

27 
13 

2.73 
3.62 
0.96 

T 

T 
0.0 
1.4 

10 
10 
5 
9 

1936 
1937 
1938 
1939 

53.1 
55.9 
59.3 
53.7 

90 
91 
91 
91 

19 
22 
22 
21 

4.79 
4.38 
2.85 
6.07 

0.1 
0.0 

T 
T 

11 
12 

1891 

24 
22 

21 

17 
23 

9 

2.64 

13 

1894 

56.0 

94 

23 

3.54 

_ 

1917 

55.8 

90 

19 

5.02 

0.5 

8 

1940 

54.1 

89 

19 

4.88 

0.1 

11 

L895 

57.2 

94 

22 

3.18 

- 

9 

1918 

53.9 

87 

25 

4.07 

0.3 

12 

1941 

60.0 

93 

27 

2.89 

0.0 

9 

896 

63.6 

96 
90 

24 

25 

1.65 
6.03 

T 

6 
11 

1919 
1920 

56.7 
50.8 

89 
89 

19 
22 

3.51 
6.16 

0.0 
0.2 

10 
13 

1942 
1943 

58.1 
54.1 

95 
87 

18 
20 

3.01 
3.93 

T 
T 

5 
13 

1897 

55.5 

1898 

52.4 

86 

19 

3.38 

1.1 

9 

1921 

58.2 

90 

22 

4.09 

T 

10 

1944 

55.6 

89 

17 

4.73 

0.2 

11 

1899 

57.2 

96 

20 

3.16 

0.3 

9 

1922 

59.5 

88 

25 

4.25 

0.0 

10 

1945 

58.6 

89 

22 

4.36 

0.0 

11 

i900 

56.2 
50.9 
54.2 
55.4 

90 
91 
93 
90 

15 
23 
22 
22 

2.15 
4.01 
2.65 
4.43 

T 
2,6 

8 
10 

9 
12 

1923 
1924 
1925 
1926 

54.8 
57.4 
61.2 
51.6 

90 
93 
98 

13 

4.88 
3.41 
3.16 
3.17 

0.0 

0.1 

0.0 

T 

9 
10 
10 
10 

1946 
1947 
1948 
1949 

59.6 
58.0 
60.4 
53.9 

92 
90 
94 
86 

24 
28 

2.13 
4.84 
5.49 
3.52 

T 

T 

0.0 

T 

8 

.901 

19 
23 
16 

12 

.902 

0.1 

T 

24 

22 

8 

.903 

87 

16 

.904 

50.8 

85 

16 

2.83 

1.7 

11 

1927 

58.7 

92 

22 

6.39 

T 

15 

1950 

52.3 

91 

17 

2.98 

.905 

56.7 
59.5 

91 
94 

23 
23 

3.00 
1.40 

0.2 
0.0 

9 
6 

1928 
1929 

52.9 
60.1 

83 

21 
23 

4.20 
3.57 

0.6 
0.0 

11 
10 

1951 

53.8 

92 

23 

3.30 

0  .4 

.906 

90 

907 

48.2 

87 
89 

19 
23 

2.78 
6.56 

0.2 
0.8 

11 
14 

1930 
1931 

58.9 
55.9 

94 
89 

21 

25 

1.31 
4.52 

0.0 
0.1 

6 
8 

908 

59.8 

909 

56.1 

96 

21 

5.98 

T 

10 

1932 

56.4 

86 

25 

3.88 

T 

10 

Period 

56.2 

3.97 

0.2 

910 

55.4 

88 

23 

5.14 

0.7 

14 

1933 

55.7 

87 

27 

4.74 

0.0 

13 

911 

53.8 

90 

20 

7.06 

T 

14 

1934 

56.9 

90 

24 

2.16 

T 

8 

I 

)ata   for   the  perio 

d  beginning  with  Januar 

Y   1949   to  date   h 

ave   been  weighted 

>n  an   areal   basis 

and   are   not    comparable 

with  unwelghtet 

values   publishec 

n  this 

ta 

ble   for 

earlier 

years. 

See  refereoce  notes  following  Station  Index 
-  63  - 


CUMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
APRIL   1951 


Table  2 


WESTERN  DIVISION 

BEAVER  DAM 
FORDS  FERRY  DAB  50 
GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  4  SW 
HICKMAN  1  E 

HOPKINSVILLE  2  E 
LOVELACEVILLK 
HADISONVILLE  I  SE 
MAYFIELD  2  S 
MURRAY 

OWENS BORO 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PRINCETON 

RUSSELLVILLE 

DIVISION 

CENTRAL  DIVISION 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

BURG  IN  DIX  DAM 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  W  B  AIRPORT 
DANVILLE 
FRANKFORT  LOCK  4 
GREENS BURG 

IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  WB  CITY 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLB 

SHELBYVILLE  2  » 

SHEPHERDSVILLE 

SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
WILLIAMSTOWN 
WOLF  CREEK  DAM 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

CYNTHIANA  2 

FARMERS 

GRAYSON 

HARLAN 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

INEZ 

MANCHESTER 

MAYSVILLE  DAM  33 

MIDDLES BORO 

MOUNT  STERLING 

PIKEVILLE 

RICHMOND  E  STATE  COL 

VANCEBURG 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WILLIAMSBURG 

DIVISION 


54.4 
55.4 
54.0 
53.7 
56.  8M 

54.5 
54.8 
54.5 
54.8 
55.7 


54.1 

53.3 
50.6 
53.0 
50.9 
52.8 

53.6 
53.5 
51.7 
53.4 
53.8 

53.7 
51.2 
57.  CM 
52.5 
52.6 

53.8 
54.2 
52.8 
54.9 

53.2 


56 

4 

52 

1 

53 

0 

52 

6 

52 

8M 

53 

8 

53 

5 

3.0 
3.8 


2.8 
3.6 


3.5 
2.5 


53.9 

-  2.0 

53.8 

52.6 

-  S.l 

53.4 

-  4.4 

56.7 

-   .2 

53.2 

52.7 
53.9 
55. 2M 
49.8 
56.6 

54.6 
56.7 
52.3 
54.3 


56.4 
54.0 
53.8 


4.7 
2.7 


1.9 
4.7 
2.6 

2.5 
2.4 
2.6 
1.4 
2.6 

1.9 
3.7 


.3 

.0 

3.8 


Temperature 


89 
88 


89 
87 
88 


28 

28+ 

28+ 


29 
28+ 


28+ 
28 
28+ 
30 


29+ 
29 


29 
29+ 


30 
28 
27 

30 

28+ 


30 
31 


18 

2+ 
18+ 


17+ 
18 


No.  of  days 


01  o 

2  8 


353 
329 
359 
367 
264 

351 
333 
348 
335 
319 

361 
368 

373 
298 


399 
357 
376 
359 
365 

376 
455 


373 
373 
425 
389 
374 


288 
400 


365 
355 
396 


321 
284 

392 

387 

3  69 
364 
369 


341 
321 


345 
283 


2.98 
3.24 
3.13 


3.21 
2.58 


3  o 

o.a 
o  o 


2.81 

3.50 
4.06 
2.98 
4.62 

3.15 


3.57 
4.4S 

2.07 
2.34 
3.24 


.44 


.36 


.99 

1.25 


1.79 

1.73 

.33 


1.48 
1.00 
1.23 
1.29 

1.40 
1.94 
1.19 
1.42 
1.41 


1.25 
2.13 
1.71 
1  .26 
1.07    1 


.86 
.61 
.69 

1.03 
1.26 


.96 
.47 
.95 


Precipitation 


1.53 
.91 


.62 

11 

.75 

13 

1.11 

21 

.63 

27 

.56 

22 

.80 

27 

.70 

11 

.48 

8 

.56 

22 

.75 

27 

1  ,16 

21 

1.15 

22 

.52 

7 

.60 

11 

.55 

11 

Snow,  Sleet,  Hail 


No.  of  days 


^  -s 


0>  -O 

o 

a  *- 


2.0 

T 
1.0 


1.0 

T 


2.5 
.0 


.1 
.0 

1.5 
T 

1.0 

.0 


13 
10 
12 


13 
11 
12 


12 
13 
12 
10 

13 
12 
14 
14 
13 


13 
12 
12 

16 
10 
13 
13 


14 

15 


12 
15 
27 
13 


13 
15 
13 
13 


See  reference  notes  foUowinq  Station  Index. 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


ADDISON  DAM  45 
ADDISON  DAU  45 
ADOLPHUS  1  N 
ADOLPHUS  1  N 
ALLEN 

ANCHORAGE 

ASHCAMP 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BARBOURVILLE  1 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 
BAXTER  HARLAN  WTR  WKS   1 
BEAVER  DAM 
BENHAM 

BENTON  1 

BEREA  COLLEGE 

BEREA  COLLEGE  I 

BEREA  WATER  WORKS 

BOSTON  2  SW 

BOWLING  GREEN 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  WB  AP 
BOWLING  GREEN  WB  AP     I 
BRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 

BURGIN  DIX  DAM 
BURNSIDE 
CADIZ  LOCK  E 
CAMPBELLSVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 

CARROLLTON  LOCK  1       II 

CENTRAL  CITY  F 

CLINTON  R 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 
COLUMBIA 

CONSTANTINE  R 

CORBIN  CAA  AIRPORT 
COVINGTON  W  B  AIRPORT 
CYNTHIANA 
CYNTHIANA  2 

DANVILLE 

DAVELLA  R 

DELPHI A  I    E 

DEMA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

ODNDEE  BARRETTS  FORD  BRR 

5UNM0R 

3UNNVILLE 

iDDYVILLE  LOCK  F 

iDMONTON 

iDMONTON 
iLIZABETHTOWN 
'ALMOUTR 
'ARMERS 
FLEMINGS BURG 

■LEHINGSBURG    POST   OFF 
■ORD    LOCK    10 
■ORDS    FERRY    DAM    50 
'ORDS    FERRY    DAM    50 
■RASKFORT    LOCK    4 

RANKLIN  WATER  WORKS 
■RANKLIN  WATER  WORKS 
RENCHBURG 

EORGEIDWN   WATER  WORKS 
EST   LOCK   3 

EST    LOCK    3 
LASGOW 
RANT    DAM    38 
RAYSON 
REENSBURG 

IREENUP   DAM   30 
jREENVILLE    2    W 

Ialevs  mill  1 

HRLAN 
kRTFORD    6    NW 

i^ZARD  1 

liZARD  WATER  WORKS 
lilDELBERG  LOCK  14 
lilDELBERG    LOCK    14  i 

:  ANDERSON    4    SW 

■IRSDON  I 

(CKMAN    1    E 
(CKSVILLE 

,IGH  BRIDGE  LOCK  7 
[NDHAN   SETTLEMENT   SCH 

JDGENVILLE    NAT    PARK         I 
,)PKI.\'SVILLE    2    E 
■DEN 

;'IEZ 
IVINGTON 

CKSON 

:ksins  B 

:nkin3  b 

RSHIAH 

ENE   2   N 

'  NTUCKY   DAM 

1  NTUCKY   DAM  R 

NCASTER    ICE    PLANT 

URA 

ITCHFIELD 

XINCTON    WB    AIRPORT         R 

BERTY 

BERTY  R 

;TTL£  HICKMAN  LOCK  8 
'TTLE   HICKMAN   LOCK   8      R 

■CKPORT   LOCK  2 
jLICK    1    S  //R 

NDON    3    SW  R 

,JISA 
'ISVILLE   BOWMAN  FLD     R 

I 

jisville  wb  ap     r 

jisville  upper  gage 

jisville  wb  city    r 

'elaceville 

:as  r 


10      11      12      13      14      15      16      17      18      19     20     21      22      23     24      25     26      27     28      29     30      31 


.25 
.70 

.19 
.36 

1.51 

.09 

1.17 

.10 
.07 


3,76 
3.81 
3.57 
3.42 
2.50 


2.58 
2.00 
2.07 


5.18 
4.65 
3.35 
3.71 


3.23 
2.36 
3.24 
3.55 


3.76 
2.83 

3.07 

2.19 
2.53 
3.33 
4.05 
3.51 

3.37 
3.87 
3.75 
2.52 
3.21 

3.14 
4.06 
3.30 
2.50 
3.25 

2.51 
3.66 
2.95 
3.46 
2.59 

3.78 
4.03 
2.79 
2.38 
3.60 

2.49 
3.37 
3.39 
2.53 
2.63 


■  following  Statioa  Indsx. 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


Day  of  month 


MADISONVILLE  1  SE 
HADISONVILLE  1  SE       B 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER 
MAYFIELD  SUBSTA 

MAYFIELD  2  S 
MAYSVILLE  DAM  33 
UAYSVILLE  DAM  33        R 
WC  KINNEYSBURG       //H 
MIDDLESBORO 

MIDDLESBORO  RR  STA      R 

MIDWAY 

MILLERSBDRG  //R 

MILLERSTOWN 

MONTICELLO 

MOREHEAD    STATE    COLLEGE    R 
MOUNT    STERLING 
HUNFORDVILLE 

MUNFORDVILLE  R 

MURRAY 

OLIVE    BILL    1    NT?  R 

OLNEY 

ONEONTA  DAM  35 

OWENSBORO 

OWENSBORO  DAM  46 

OWENSBORO  DAM  46        R 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PADUCAH  SCS  NURSERY     R 

PAINTSVILLE 

PIKEVILLE 

PIKEVILLE  R 

PI NEVILLE 

PRINCETON 

RAVENNA  LOCK  12 

RICHMOND  E  STATE  COL 

RUMSEY  LOCK  2 

RUMSEY  LOCK  2  B 

RUSSELLVILLE 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

SADIEVILLE  WATER  WORKS  R 
ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 
ST  MARY 
SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE         //R 

SCOTTSVILLE 
SEBREE  WATER  WORKS 
SHAWNEE  STEAM  PLANT     B 
SHELBYVILLE  2  W 
SHEPHERDSVILLE 

SHITHFIELD  4  S  R 

SOMERSET  HIWAY  DEPT     R 

SOMERSET  1  N 

SPRINGFIELD 

STEARNS  R 

SUUUER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SUBSTA 
TATHAM  SPRINGS  B 

TAYLORSVILLE 
TOHPKINSVILLE  R 

TOMPKINSVILLE  TEL  OFF 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  49 
UNIONTOWN  DAM  49        R 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

VANCEBURG 

VANCEBURG  DAM  32 

WAYNESBURG  6  E 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WESTPORT 
WILLIAMSBURG 
WILLIAMSTOWN 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 

WOLF  CREEK  DAM  P 

WOODBURY  LOCK  4 
WOODBURY  LOCK  4        F 


9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


1.25 
.20 
.45 


22      23     24      25     26 


1.20 

.05 


.32 

.OS 

.02 

.20 
.20 

.19 

.03 

.66 

1.14 
.04 

.69 

.08 
.43 

.04 

.1« 

.45 
.15 

.01 

.02 
.08 

.10 


Sm  i«tmi*ncm  notM  loUowlna  Sution  Index. 
-   66   - 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
APRIL    1951 


ADDISON   DAM   45  // 

ADOLPHUS    IN  // 

BARBOUBVU-LE 

BAXTER    HARLAN   »TR   WKS 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1  // 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

CONSTANTINE 

CORBIN  CAA  AIRPORT  6 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBUHG  POST  OFF 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HAZARD  // 

HEIDELBERG  LOCK  14         // 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY  // 

LITTLE   HICKMAN   LOCK   8  // 

LOGUCK    1    S 

LONDON   3    SW 

LOUISA 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33  // 

MC  KINNEYSBUHG  // 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NW 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA  AIRPORT         6 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARY 

SALYERSVILLE  // 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAV  DEPT 

STEARNS 

PATH.IM    SPRINGS 

rOMPKINSVILLE 

'UNIONTOWN   DAM    49  // 

;«OLF   CREEK   DAM 

fOODBURY    LOCK   4 


U)DISON   DAM    45  // 

'UXILPHUS    IN  // 

3ARB0URVILLE 
3AXTER   HARLAN  WTR  WKS 
iENTON 
iEREA    COLLEGE 

jowling  green  wb  ap 

:linton 

:onstantine 

•orbin  caa  airport  6 

lundee  barretts  ford  br 

:dmonton 

■ords  ferry  dam  50 

tianklin  water  works 

lAlEYS   MILL 

lAZARD  // 

:eidelbbrg  lock  14  // 

lERNDON 

[ODGENVILLE    NAT    PARK 

ENKINS 

ENTUCKY    DAM 

EXINGTON  WB   AIRPORT 

IBERTY  // 

ITTLE  HICKMAN  LOCK  8     // 

OGLICK  1  S 

ONDON  3  SW 

OUISA 

UCAS 

ADISONVILLE  1  SE 

IDDLESBORO  RR  STA 

OREHEAD  STATE  COLLEGE 

UNFORDVILLE 

WENSBORO  DAM  4  6 

ADUCAH  CAA  AIRPORT  6 

ADUCAH  SCS  NURSERY 

IKEVILLE 

UMSEY  LOCK  2 

r  MARY 

BAWNEE  STEAM  PLANT 

3MERSET  HIWAY  DEPT 

lEARNS 

ITHAM  SPRINGS 

MPKINSVILLE 

JLF   CREEK    DAM 

XIDBURY    LOCK   4 


A.  M.  Hour  ending 


.06 
.01 
.01 
.02 


lUlBOURVILLE 

jSREA  COLLEGE 


.01       .01 
.01 


.03 
.10 


.02 
.02 


.11 
.01 


.01 
.06 


.01 
.02 
.01 


.01 
.03 


.01 
.01 


.01 
.13 
.02 


.04 
.09 
.05 
.01 
.09 


.08 
.01 


.05 
.02 


.04 
.02 


.01 
.11 

.05 
.08 
.01 
.07 
.01 


.01 
.06 


.05 
.04 
.01 


.01 
.05 

.20 
.04 
.18 


.01 
.03 
.04 
.02 
.03 
.05 
.06 
.16 


.06 
.05 
.05 
.01 
.10 
.06 


.02      .01      .01 
.01       .01 


.01 
.05      .01      .01 


.01  .01  .05 
.09  .09  .06 
.05      .13      .08 


.01 


.01 


.02       .01 
.03       .06 


.13 
.06 
.14 


.23 


.12 


.02 
.06      .04 


.01 

.03 


.02 
.10 


22 

.08 

.05 

02 

.01 

.04 

13 

.04 

.09 

06 

.06 

.04 

12 

.08 

.03 

04 

.06 

.05 

.03 

.10 

.07 
.01 


07 

.07 

05 

.01 

18 

.08 

01 

.02 

.04 

01 

03 

.01 

04 

.02 

.15 
.06 
.05 
.01 
.02 
.05 


.07 
.01 
.01 


.09  .16 

.03  .02 

.02  .09 
.01 


.04 
.05 


.59 
.21 

.01 


P.  M.  Hour  ending 


-1st- 


.01 
.02 


.02 
.03 


.01 
.01 


-2d- 


.08 
.16 
.08 
.01 


.01 
.04 


.01 
.08 


* 

, 

.01 

.03 

.01 

.16 

.15 

.04 

.11 

.08 

• 

.03 

13 

.04 

01 

04 

10 

.02 

04 

02 

.02 

03 

.01 

07 
01 

.01 

.08 
.03 
.01 

.03 
.02 


.02 
.03 


.01       .03       .05 


.03      .01       .01 


.03  .01 

.05      .03 


.04 
.04 


-3d- 


.05 
.01 


.07       .07  .04 

.03      •  • 

.01 

.02  .06 

.09  .10 


.04 
.04 


.01 

.03 

.01       .02 

.01 


.04       .16      .11 


.04 
.04 


1.26 
.01 


.08      < 
.01       .01 


.01 
.02 


.03 

.06 

,03 

.01 

.01 

03 

.05 

.07 

.04 

01 

39 

.01 

.01 

.08 

.06 
.0] 

05 

.03 

.13 

.02 

.01 

.01 
.08 


.02 
.02 
.01 


.01 

.02 

.01 

.15 

.19 

.16 

.06 

.01 

.04 

.01 

.01 

.01 

.02 

.08 

.13 

.08 

.02 

.01 

.14 

.10 

.03 

.03 

.02 

.01       .01       .02 
.01       .01      .02 


.06      .02      .01 


.10 
.07 


.06 
.01 


.25 
.04 
.20 
.30 
.09 
.09 
.18 
.01 
.15 
.14 
.20 
.22 
.21 
.29 
.15 
.25 
.29 
.05 
.24 
.10 
.15 
.06 
.05 
.10 
.07 
.21 
.07 


.09 
.21 


.36 
.08 

.18 
.25 
.13 
.23 


.07 
1.26 
.87 
.80 
.83 
.41 
.53 
.84 
.25 


.14 
.93 


1.17 
.30 


.10 
.54 
.17 
.24 


.78 
.39 
.78 
.07 
.63 
.07 


.14 
.23 


.04 
.02 


1  following  Station  Index 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
APRIL  1951 


Table  4-Continued 


CORBIN  CAA  AIRPORT  6 

EDMONTON 

HAZARD  // 

HEIDELBERG  LOCK  14         // 

HERNDON 

JENKIHS 

LIBERTY  '' 

LONDON  3  SW 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

PIKEVILLE 

STEARNS 

TOMPKINSVILLE 

WOLF  CREEK  DAM 


MOREHEAD  STATE  COLLEGE 
PIKEVILLE 


BENTON 
CLINTON 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 
FORDS  FERRY  DAM  50 
KENTUCKY  DAM 
MADISONVILLE  1  SE 
OWENSBORO  DAM  46 
PADUCAH  CAA  AIRPORT 
PADUCAH  SCS  NURSERY 
SHAWNEE  STEAM  PLANT 


ADDISON  DAM  45  // 

ADOLPHUS  IN  // 

BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BENTON 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

CONSTANTIKE 

CORBIN  CAA  AIRPORT  < 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

HALEYS  MILL 

HEIDELBERG  LOCK  14         // 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

KENTUCKY    DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LONDON  3  SW 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MADISONVILLE  1  SE 

MC  KINNEVSBURG 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MUNFORDVILLE 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH    CAA    AIRPORT 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

RUMSEY  LOCK  2 

ST  MARY 

SALYERSVILLE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 

UNIONTOWN  DAM  49 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


A.  M.  Hour  ending 


P.  M.  Hour  ending 


m 

.01 

01 

.01 

.01 

.03 

.02 

01 

.01 

.01 

01 

.01 
.01 

.01 

01 

.01 
.01 

.02 

.03 
.01 

.02 
.01 

.01 

.oil      .01 

.01      .08 
.03 

.01      .02 


4     \     S 


8         9        10       11       12 


-4th- 

.01      .01 

-5th- 


.01      .02 
.01      .01      .01 


.02      .06      .01 
.03      .01 


.03 

.03      .01      .01 


-6th- 


.01      .031     .01 


.01 

.01       .01      .02J 

.04!     .01 
.01 


.02      .02      .01 
.02      .02 


// 
// 


.15 
.04 


.01      .02 
.02 


.02 
.01      .01 


// 


ADDISON  DAM  45 

ADOLPHUS  1  N 

BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

CONSTANTINE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS 

KENTUCKY    DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISA 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

MAVSVILLE  DAM  33 

MC  KINNEVSBURG 


// 
// 


.04   .07 

.01 

.01   .01 


.01   .02   .07 
.01   .01 


.01 
.02 


02 

.03 

04 

.05 

04 

.06 

.01   .05   .05 
.04 


.04   .02 
.09 


.02 
.11 
.03 
.05 
.02 
.09 
.02 
.01 
.03 
.02 
.01 


.01   .01   .01 


.01 
.06 


.01   .03 
.01   .01 


.01   .01 

.03!  -01 

.011  -01   -Ol 


.07   .01   .01 


.01   .05   .04 

.01 


-7th- 


.04   .04   .07 
.04   .07 


.02 


.05   .07   .05   .01   .04   ,01 

.01   .02J       .02   .04  I  .05   .03   .07 
.02 


.01   .08   .06   .01 

.02 

.10 


05   .02   .071       .03   .05 
.01'  .05 
.01   .06  1  .04   .02   .06 


// 
// 


// 
// 


// 
// 


.05  .09 

.01  .01 

.01   .02  .03 

.08   .12  .09 


04        .02;  .05  .03  .03 
.01 

07   .04        .03  .02  .17 

04   .05   .04  .07  .09 

*   I  •  .32  - 

.04   .04   .04 

01   .05   .02   .01  .03  .01 

.02  .01 

.01   .01 


02 

01 

01 

.06 

.10 

.11 

08 

.10 

.04 

.02 

.09 

.06 

.03 

.06 

.09 

.05 

.06 

.11 

.03 

.02 

04 

.01 

.04 

05 

.02 

.02 

04 

.06 

.10 

01 

.02 

.02 

.11 

.15 


.07 
.03 


.10 
.14 


.10 
.20 


.09 
.08 


.03 
.04 

.05 


.01 
.05 


.05 
.05 
.08 


.10 

.14 


.09 
.10 
.09 


.02 
.05 


.09 
.01 


.17 
.01 


05 

.05 

.04 

.06 

01 

01 

14 

.08 

.09 

.03 

.09 

.08 
.13 


.01 
.10 


15 

.02 

09 

.01 

14 

.04 

11 

.05 

05 

.02 

01 

.02 

06 

.01 

.03 
.01 


07 

.03 

.09 

.07 

.06 

.03 

06 

.13 

.06 

.02 

.04 

.03 

iiBrissiissSi& 
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HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
APRIL  1951 


A.  M.  Hoxir  ending 


P.  M.  Houi  ending 


MIDDLESBORO  RR  STA 
MOREHEAD  STATE  COLLEGE 
MUNFORDVILLE 
OLIVE  HILL  1  NW 
OWENSBORO  DAM  46 
PADUCAH  CAA  AIRPORT 
PADUCAH  SCS  NURSERY 
PIKEVILLE 
RUMSEY  LOCK  2 
SADIEVILLE  WATER  WORKS 
ST  MARY 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 
SMITHTIELD  4  S 
SOMERSET  HIWAY  DEPT 
STEAK  NS 

TATHAM  SPRINGS 
TOMPKINSVILLE 
UNIONTOWN  DAM  49 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBUSY  LOCK  4 


ADOLPHUS  IN  // 

BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BENTON 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1  // 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

CORBIN  CAA  AIRPORT  6 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

DUNDEE  BASRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

HALEVS  MILL 

HAZARD  // 

HEIDELBERG  LOCK  14         // 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY  // 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISA 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33  // 

MC  KINNEYSBURG  // 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NW 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA  AIRPORT  6 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARY 

SHAWNEE    STEAM    PLANT 

3MITHFIELD   4    S 

SOMERSET    HIWAY    DEPT 

TATHAM    SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

JNIONTOWN   DAM   49 

lOLF    CREEK   DAM 

•OODBURY   LOCK  4 


.01 

♦ 
.11 


.01      .01 
.01 


.01      .01      .01 
.02      .02      .01 


.01      .01      .12 
.02 


.01 
.05 


.02      .04 

.04      .01 

.06 

.03      .02 

.01      .01 


.04 
.01      .04 


.03 

.01 

.01 

.06 

.06 

.02 

.03 

.01      .08 
.05      .09 


.02 
.07 
.15 


.13 
.04 


.01 
.04 


.09 
.17 

.17 


.14 
.03 


.08 
.06 


.14 
.11 
.07 
.10 

.08 
.09 


-8th- 


.03 
.02 


.01 
.01 


.01 

.01      .01 


.06      .01 
.01      .01 


.02 
.01 


.02      .01 

.01 


// 


ADDISON  DAM   45  // 

ADOLPHUS    IN  // 

BARBOURVILLE 

BAXTER    HARLAN  WTR   WKS 

BENTON 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON    LOCK    1  // 

CENTRAL   CITY 

CONSTANTINE 

rORBIN  CAA    AIRPORT  6 

COVINGTON   WE    AIRPORT 

DUNDEE   BARRETTS    FORD    BR 

EDMONTON 

PRANKLIN  WATER    WORKS 

MLEYS    MILL 

lAZARD  // 

iERNDON 

lODGENVILLE    NAT    PARK 

lENKINS 

;entucky  dam 

.IBERTY  // 

.ITTLE   HICKMAN    LOCK    8  // 

^ONDON  3    SW 

-OUISA 

^UISVILLE   BOWMAN    FLD 

.OUISVILLE    WB   AP 

.OUISVILLE  WB   CITY 

UCAS 

lADISONVILLE    1    SE 
(IDDLESBORO   RH    STA 
lUNFORDVILLE 
'IKEVILLE 

UMSEY    LOCK    2 
SADIEVILLE  WATER   WORKS 
'T   MARY 

HAWNEE    STEAM    PLANT 
jMITHFIELD  4   S 


.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 
.05 

.01 

.01 

.15 

.03 

.01 

.01 
.01 

.01 
.02 

.01 

.01 
.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 
.01 


-9th- 


.03       .02 
.03 


.02      .02 

.07      .01      .01 


.02       .03 
.01 


.01 


.06 
.01 

.01      .02 
.02 


.02      .02      .01 


.02 
.10      .02 


.03      .06 
.01      .07 

.01      .04 

.06      .03 


.02      .02      .01 
.02 


.01      .01 
.02      .01 


.07 
.04 


.06 
.02 


.07 

.01      .03 

*  a 

.02 


.01  .03 

.02      .02 


.02 
.01 


.06 
.03 


.01 
.05 


.07 
.01 


.08      .01 
.01 


.04      .03 
•  .05 


.02      .01 

.04      .02 


.02 
.01 


.01       .04 
.01      .02 


.43 
.25 
.45 


.52 
.40 
.38 


.66 
.49 
.95 
.50 


.06 
.09 
.06 
.04 
.03 
.04 


.07 
.08 
.06 

.03 
.04 
.11 
.11 
.12 
.14 
.04 
.04 
.01 


.07 
.05 
.21 


.11 
.01 
.16 


.09 
.05 


.01 
.03 
.03 
.03 


.05 
.03 


.09 
.10 
.01 
.03 
.08 
.05 
.02 
.11 
.04 


rollovlng   Station    Im 
-    69    - 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
APRIL  1951 


Table  4-Contmued 


A.  M.  Hour  ending 


SOMERSET  HIWAT  DEPT 
STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 
TOMPKINSVILLE 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURT  LOCK  4 


BAHBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BENTON 

CLINTON 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  »B  AIRPORT 

HAZARD 

JENKINS 

KENTUCKY  DAM 

LONDON  3  SW 

LOUISA 

HIDDLESBORO  RR  STA 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PIKEVILLE 

ST  MARY 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TOMPKINSVILLE 

WOLF  CREEK  DAM 


ADDISON  DAM  45  // 

ADOLPHUS  IN  // 

BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1         // 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

CONST ANTINE 

CORBIN  CAA  AIRPORT  6 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

BALEYS  MILL 

HAZARD  // 

HEIDELBERG  LOCK  14         // 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY  // 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8      // 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISA 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33  // 

MC  KINKEYSBURG  // 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NW 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA  AIRPORT  6 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARY 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SHITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN  DAM  49  // 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


ADDISON  DAM  45  // 

BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1         // 

CENTRAL  CITY 

CONSTANTINE 

CORBIN  CAA  AIRPORT  6 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

HALEYS  MILL 

HAZARD  // 

HEIDELBERG  LOCK  14         // 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS 

KENTUCKY    DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 


.01 
.01 


.01 
.01 


.04      .03      .01 


10        U         12 


06 

.02 

01 

02 

.01 

07 

.03 

02 

.01 

03 

.01 

.01 

.04 


P.  M.  Hour  ending 


-10th- 


.01      .02 
.01 


-11th- 


.03      .07      .06      .08 
.01      .02      .11      .23 


.10      .06      .12 


.01 
.01 


.02 
.03 
.01 
.01 


.06      .05      .06      .09      .05 


.01 
.15 


14      .01      .10 


.03 
.04 


.06      .06 
.01 


.02      .03 


.04 
.01 


.03 
.07 
.04 


.05 
.09 


.01 
.16 


.08 
.07 


.08 
.02 
.15 


.05      .02 
.08 


.01      .01 

.02      .07 


.04      .10 


.01 
.10 


.01 


.14 


.07      .10 

♦  * 

.02      .05 


.01 
.15 


.08      .09 
.01 


.02      .02 

.12      .08      .06 


.06      .13 
.01 


.01 
.02 
.11 


.03 

.01      .08      .02 


.07 
.06 
.04 
.07 
.04 
.01 


.02 
.01 


.03 
.01 


.14 

.02 


.03 
.24 


.18 
.13 
.14 

.05 
.03 


.10 

.04 
.01      .07 
.04      .08 

.10      .09      .09 


-12th- 


.05 
.08 


.10 
.05 


.03      .04      .01 
.01 


.05 
.05 


.01 
.10 


.12 
.20 

.10 
.13 
.09 
.21 
.14 


.01 


.03      .01 
•  .58 


.01      .01      .01 

.01 

.03       .01 

.01 

.01 
.01 


following  Station  Index. 
-  70   - 


.03      .01 
.01      .01 


.01 
.01      .01 


.02 
.02 


.15 
.09 


.13 
.01 


.15 
.14 
.15 


.21 
.14 


.08 
.15 


.10 
.19 
.20 


.07 
.15 


.01 
.01      .01 


.01 

.06  .13 
.07 
.10 


,20 

.05 

.04 

.01 

.11 

.13 

.09 

.03 

.14 

.13      .08 

.17      .13 


.01 


.01 


.01 

.02      .03 

.01      .01 


.01 
.01 


.01 
.01      .01 


.02      .02 

.01      .01 

.01 

.02      .01 


.01 
.01       .01 


.01 
.01!     .01 


.02 
.01 


.01 
.01 


.02 
.01 


Table  4-Continued 

rn^ 

.^un 

L.I 

ri 

\.ll^ 

iri 

lA. 

HUI 

N 

KENTUCKY 

APRIL   1951 

A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

Station 

3 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

-     1 

LIBERTY 

// 

LITTLI  HICKMAN  LOCK  8 

// 

.02 

.01 

.02|        .05 

LONDON   3    STf 

.0 

2      .01 

.01 

.011      .01 

.01 

.04 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

.03 

LOUISVILLE   WB    AP 

.01 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

- 

— 

- 

LOUISVILLE  WB  CITY 

.01         .02 

.02 

.011      .01 

.02 

.031        .13 

MAYSVILLE    DAM   33 

// 

. 03       .  02 

.01 

.03{ 

.02 

.04[        .15 

MC    KINNEYSBURG 

// 

.05 

.0 

2 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

MIDDLESBORO    RR   STA 

.0 

I      .01 

.oil     .01 

.0 

.02 

* 

.01 

.oij      .10 

MOREHEAD   STATE    COLLEGE 

.01 

.0 

•     ' 

MUNFORDVILLE 
OLIVE    HILL    1    NW 

.02 

.0 

I      .01 

.01 

.0. 

i      .01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.Oil      .01 
1     .02 

.01 

.07 
.01         .10 

OWENSBORO    DAM   46 
PAEUCAH   CAA   AIRPORT 
PADUCAH   SCS    NURSERY 
PIKEVILLE 

6 

.04 

.13 

.0 

i      .06 

.06 

.01 
.01 

.02 
.01 

.0 

.0 

I 
1 

.03 
.01 

• 

.05 

.01 

♦ 

.01 

.01 
.01 

.01         .09 
.01         .10 

* 

.05 

RUMSEY    LOCK   2 

.0] 

.01 

.02 

.Oil 

.35 

SADIEVILLE   WATER   WORKS 

.0£ 

.01 

.02 

.05 

ST    MARY 

.o: 

.01 

.01 

.01|      .02 

.03 

.01         .19 

SMITHFIELD   4    S 

.01 

.02 

.01         .07 

SOMERSET    HIWAY    DEPT 

.01 

.02 

.01|      .02 

.03         .09 

STEARNS 

.0] 

.01 

.01 

.01         .01 

TATHAM    SPRINGS 

.01 

.01 

.0; 

.03 

TOMPKINSVILLE 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.0] 

.01 

.01 

.02|        .11 

UNIONTOWN  DAM   49 
WOLF    CREEK   DAM 

// 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02J 

.03 

.05 
.10 

WOODBURY   LOCK  4 

.01 

- 

-12 

Ith- 

.01 

.01 

.02 
.01 

.0] 
.0] 

.04 
.04 

ADDISON   DAM   45 
ADOLPHUS    1    N 

// 
// 

.02 

.01 
.02 

.01 
.03 

.03 
.03 

.05 
.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.28 

BARBOUBVILLE 

BAXTER    HARLAN   WTR   WKS 

BENTON 

.CI 
.01 

.01 

.01 

.01 
.02 

.02 
.01 

.01 
.03 

.01 
.02 

!o2 
.02 

.01 

.01 

.01 
.02 

.01 
.02 

.01 
.02 

.01 
.04 

.01 

.12 
.15 
.21 

BEREA   COLLEGE 
BOWLING  GREEN  WB  AP 

.02 

.02 

.01 

.02 
.02 

.01 
.01 

.02 
.02 

.02 

.02 

.01 

.05 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.02 

.02 
.27 

CARROLLTON   LOCK    1 
CENTRAL  CITY 

// 

.01 

.03 

.01 

.02 

.02 
.01 

.01 

.04 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.10 
.16 

rONSTANTINE 
rORBIN   CAA    AIRPORT 
:OVINGTON   WB    AIRPORT 

6 

.03 

.01 
.01 

.01 

. 

.01 

.01 

.02 

.01 
.04 

.01 

* 

.01 

.08 

.01 

.01 

* 

.01 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 
.23 

JUNDEE    BARRETTS    FORD    BR 
5DM0NTON 

.01 
.03 

.01 
.03 

.01 
.04 

.01 
.02 

.02 
.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 
.01 

.01 
.01 

.01 
.01 

.09 
.12 

'LEMINGSBURG    POST   OFF 

.02 

.05 

.25 

'ORDS    FERRY    DAM    50 

.01 

.02 

.02 

.01 

.03 

.01 

.02 

.01 

.02 

.02 

.19 

JALEYS    MILL 

^ 

, 

* 

.06 

.05 

UZARD 

lEIDELBERG  LOCK   14 

iERNDON 

// 
// 

.02 

.02 

.01 
.01 

.02 

.02 
.01 

.01 

!02 

.41 

.01 
.01 

.09 
.01 

.02 
.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.02 
.01 

.01 
.03 

.01 
.02 

.01 
.01 

.02 

.06 
.28 
.21 

lODGENVILLE    NAT   PARK 
fENKINS 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

!oi 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.41 
.15 

:ENTUCKY    DAM 

.05 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.06 

.EXINGTON   WB   AIRPORT 

.IBERTY 

.ITTLE    HICKMAN    LOCK   8 

// 
// 

.02 
.01 

.01 
.03 
.03 

.04 
.02 

.02 

.04 

.01 

.02 
.01 
.01 
.01 
.02 

.02 
.03 
.04 
.02 
.01 

.01 
.01 

.01 

.01 

.02 
.01 

.02 
.02 

.03 
.01 

.02 

.03 

.02 

.03 

.01 

.05 
.27 
.25 

XIGLICK   1    S 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.03 

.01 

.05 

.03 

.28 

.ONDON   3    SW 
OUISA 

.02 

.03 

.03 

.02 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 
.02 

.02 
.02 

.02 

.01 

.04 

.04 
.02 

.18 
.26 

.OUISVILLE   WB   AP 

.02 

t 

.01 

.01 
.01 
.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.09 

iOUISVILLE   WB   CITY 
UCAS 

.04 

.02 

.04 

.01 

.01 
.01 

.02 

.01 
.02 

.01 

.02 
.01 

.01 
.03 

.01 

.02 

.01 
.01 

.01 
.01 

.01 

.14 
.14 

ADISONVILLE    1    SE 

.01 

.03 

.01 

.01 

.14 

AYSVILLE   DAM   33 

// 

.01 

.02 

.01 

.01 
.02 

.02 

.06 

C    KINNEYSBURG 

// 

.01 

.01 

.01 

.09 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.28 

IDDLESBORO  RR  STA 

.01 

.04 

.03 

.03 

.01 

.02 

.01 

.17 

OREHEAD   STATE   COLLEGE 
UNFORDVILLE 

.01 
.01 

.01 

.01 
.01 

.04 
.01 

.01 

.02 
.03 

.01 
.  01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.02 

.01 
.05 

.01 

.01 

.01 
.02 

.02 
.02 

.01 
.03 

.01 
.02 

.05 
.29 

LIVE    HILL    1    NW 
WENSBORO   DAM   46 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 
.01 

.01 

ioi 

!oi 

.03 

.01 

.01 

.01 

.02 

.04 

.01 
.03 

.02 

.04 

.02 

.01 

.01 
.04 

.12 
.43 

ADUCAH  CAA   AIRPORT 

6 

.01 

.02 

.01 

.06 

IKEVILLE 

.01 

UMSBY    LOCK    2 

.01 

.01 

.01 
.04 

.01 

.01 

.02 

.04 

.02 

.01 

.11 

ADIEVILLE   WATER    WORKS 
r   MARY 

.01 
.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.07 

.02 

.02 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 
.34 

ILYERSVILLE 

// 

.01 

.03 

.01 

.01 

.11 

HITHFIELD   4    S 

.04 

.03 

.02 
.03 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.08 

3MERSET    HIWAY    DEPT 

.02 

.04 

.04 

.02 

.  02  ■ 
.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.18 

TEARNS 

*THAM  SPRINGS 

5MPKINSVILLE 

.02 
.01 

.01 
.03 

.02 
.05 

.01 
.01 
.05 

.02 
.01 
.04 

.02 

.01 

.01 
.01 

.04 
.01 

.01 
.01 
.03 

.01 
.01 
.01 

.01 

.01 

.02 

!02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

01 

.03 

.01 

.  19 
.21 
.17 

<IONTOWN   DAM   49 

// 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.25 

5LF  CREEK  DAM 
X)DBURY    LOCK   4 

.01 

.01 

.01 

.02 
.02 

.04 

.05 

.02 

.01 

.02 

.01 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

01 

.01 

.07 
.28 
.04 

— 

■14th- 

JDISON   DAM   45 

// 

.02 

.01 

.01 

IRBOURVILLE 

.01 

.01 

.04 

LXTER    HARLAN   WTR   WKS 

.03 

.01 

.02 

SEA  COLLEGE 

.01 

.01 

.01 

.04 

IRROLLTON   LOCK    1 

// 

.01 

.01 

.03 

)NSTANTINE 

.01 

.02 

IRBIN  CAA   AIRPORT 

6 

.04 

' 

.01 

IVINGTON   WB    AIRPORT 

.02 

.02 

.EMINGSBURG    POST   OFF 

.01 

.01 

.01 

.04 

,ZARD 

// 

-.03 

.02 

.03 

IDELBERG   LOCK   14 

// 

.01 

.01 

.02 

.01 

.05 

DGENVILLE    NAT    PARK 

.01 

.01 

.05 

:»KINS 
BKRTY 

// 

.01 
.02 

.03 
.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 
.07 

TTLE   HICKMAN   LOCK   8 

// 

.02 

.05 

CLICK    1    S 

.01 

.02 

NDON   3    SW 

.01 

.01 

UISA 

.02 

.01 

.04 

.01 

.01 

YSVILLE   DAM   33 

// 

.01 

.03 

.01 

.08 

KINNEYSBURG 

// 

.01 

.05 

REHEAD    STATE   COLLEGE 

.01 

.01 

.01 

NFORDVILLE 

.01 

.02 

IVE   HILL    1    NW 

.03 

.02 

.01 

KEVILLE 

.01 

01 

01 

.01 

.05 

LYERSVILLE 

// 

.01 

01 

02 

.  04 

02 

.04 

ITHFIELD   4    S 

.01 

01 

.10 

MERSET   HIWAY    DEPT 

.03 

01 

.01 

.02 

EARNS 

01 

.01 

.05 

THAM   SPRINGS 

.01 

01 

.02 

3DSURY   LOCK   4 

1 

01 

.02 
.01 

See   reference   notes   following   Station   Index. 
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HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUClTi 
APRIL   1951 


Table  4-Continued 


BARBOURVILLE 

BAXTER  HAKLAN  WTR  WKS 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

JENKINS 

LIBERTY 

MIDDLESBORO  RR  STA 

STEARNS 


BARBOURVILLE 
CORBIN  CAA  AIRPORT 
JENKINS 

MIDDLESBORO  RR  STA 
STEARNS 


ADDISON  DAM  45 
BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
CONSTANTINE 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 
HALEYS  MILL 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HODGENVILLE  NAT  PARK 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
LOGLICK  1  S 
LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  WB  CITY 
MOREHEAD  STATE  COLLEGE 
MUNTORDVILLE 
OWENSBORO  DAM  46 
RUMSEY  LOCK  2 
SADIEVILLE  WATER  WORKS 
ST  MARY 

SMITHFIELD  4  S 
SOMERSET  HIWAY  DEPT 
TATHAM  SPRINGS 
TOMPKINSVILLE 
UNIONTOWN  DAM  49 
WOODBURY  LOCK  4 


ADDISON  DAM  45 

BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BEREA  COLLEGE 

CONSTANTINE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

DAVELLA 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISA 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33 

MC  KINNEYSBURG 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

OLIVE  HILL  1  NW 

PIKEVILLE 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARY 

SALYERSVILLE 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

TOMPKINSVILLE 

WOLF  CREEK  DAM 


GEST  LOCK  3 


ADDISON  DAM  45 

ADOLPHHS  1  N 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

CONSTANTINE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 


-21st- 


.03 

.03 

.09 

.05 

.01 

.16 

.06 
.20 

.01 
.03 

.( 
.( 

• 

* 

.15 

■ 

.24 
.01 
.09 


.18   .20 
.02   .20 


.01 
.25 


.09 
.14 


.15   .19 
.01   .49 


.09 
.04 


.01 

.03 

19 

.08 

.06 

.01 

.03 

08 

.11 

.05 

Ofi 

.01 

.08 

02 

.01 

.05 

,03   .01   .02 


.02 

.23  ,  .08 


following  Station  Index 


Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
APRIL  1951 


A.  M.  Hour  ending 


P.  M.  Houi  ending 


LIBERTY  // 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8      // 

LONDON  3  SW 

LOUISVILLE  BOWMAN  ELD 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33  // 

MC  KINNEYSBURG  // 

MILLERSBURG 

MUNFORDVILLE 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA  AIRPORT  6 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

RUMSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARY 

311AWNEE    STEAM    PLANT 

3MITHFIELD   4    S 

SOMERSET    HIWAY    DEPT 

STEARNS 

TAT HAM    SPRINGS 

rOMPKINSVILLE 

JMIONTOWN   DAM   49  // 

tOLF    CREEK    DAM 

fOODBURY   LOCK  4 


IDDISON   DAM   45  // 

IDOLPHUS    IN  // 

lARBOURVILLE 
BAXTER    HARLAN   WTR   WKS 
iENTON 

iEREA   COLLEGE 
iOWLINO   GREEN   WB   AP 
ARROLLTON   LOCK   1  // 

ENTRAL    CITY 
ONSTANTINE 

ORBIN   CAA    AIRPORT  6 

OVINGTON   WB   AIRPORT 
lAVELLA 

lUNDEE   BARRETTS  FORD   BR 
IDMONTON 

■LEMINGSBURG    POST   OFF 
ORDS    FERRY    DAM    50 
EST    LOCK    3 
ALEYS    MILL 

AZARD  // 

EIDELBERG   LOCK    14  // 

ERNDON 

ODGENVILLE    NAT    PARK 
ENKINS 
ENTUCKY    DAM 
EXINGTON  WB   AIRPORT 
IBERTY  // 

ITTLE    HICKMAN   LOCK    8  // 

OCLICK  1  S 
ONDON  3  SW 
OUISA 

OUISVILLE   BOWMAN  FLD 
OUISVILLE  WB  AP 
OUISVILLE   WB   CITY 
UCAS 

ADISONVILLE    1    SE 
AYSVILLE   DAM   33  // 

:   KINNEYSBURG  // 

IDDLESBORO   RR    STA 
ILLERSBURG 

3REHEAD  STATE   COLLEGE 
UKFORDVILLE 

IVE  HILL  1  NW 
tENSBORO  DAM  46 
4DUCAH   CAA    AIRPORT  6 

4DUCAH   SCS    NURSERY 
tKEVILLE 
JMSEY   LOCK   2 
VDIEVILLE   WATER   WORKS 
r  MARY 

ILYERSVILLE  // 

JITHFIELD   4    S 
WERSET   HIWAY   DEPT 
rEARNS 

IIHAM  SPRINGS 
WPKINSVILLE 

IIONTOWN   DAM   49  // 

)LF  CREEK   DAM 
WDBUKY   LOCK  4 


>IDON  3   SW 

JREHEAD   STATE  COLLEGE 


ITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
>REREAD  STATE   COLLEGE 
-IVE  HILL   1    NW 
'  MARY 
YEARNS 


JDISCN  DAM  45  // 

WLPHUS   IN  // 

InBOURVILLE 

VXTER  HARLAN  WTR  WKS 

'NTON 

REA  COLLEGE 

lEROLLTON  LOCK  1  // 

.INTON 
INSTANTINE 

'RRIN  CAA  AIRPORT  6 

^"DEE  BMRETTS  FORD  BR 


.03 
.01 
.13 


.03 
.10 


03 

.03 

.01 

.01 

01 

.01 

.01 

06 

.08 

.01 

.01 

.09 

03 

.02 

(4 

.01 

.01 

.01 

01 

.01 

.09 

.04 

CI 

.02 

.03 

.01 

02 

.01 

.C2 

.C2 

« 

* 

15 

« 

* 

« 

C8 

.07 

.05 

.03 

.03 

.03 

01 

.02 

.03 

• 

* 

* 

10 

.23 

.13 

.03 

01 

.  11 

06 

.01 

.01 

.01 

.  10 
.09 


02 

.08 

.17 

07 

.13 

.09 

.06 

.05 

01 

.01 

.01 

.05 

.06 

12 

.02 

.01 

.01 

1.11 


.01 
.05 

.19 


.03 
.01 


.07 
.02 
.02 


01 

.02 

.03 

.02 

.01 

♦ 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

• 

* 

.04 

01 

.02 

01 

.11 

.09 

08 

.06 

.02 

01 

.01 

.05 

03 

01 

.CI 

.04 

.01 
.16 


.01   .03 
.03 


.01 
.02 


.01 

.05 


.14 
.01   .01   .02 


01 

.01 

.10 

.13 

.01 

03 

.01 

.08 

.12 

.03 

.02 

.15 

.02 

33 

.10 

.32 
.04 

.08 
.01 

.02 

13 

.39 

.11 

.29 

.01 

• 

» 

• 

1.81 

.05 
.01 


.03 
.03 


.01   .04 
.02   .03 


.02 
.19 


.07   .02 
.01 


.17   .53 

.03!  .18 


.02 
.01   .22 

.17   .02 

.03 

.03   .15 


-22d- 


.10 
.04 


.02 
.01 


.01 

.02   .01 


.04   .03 

.09   .02 


.01   .05   .03 


.04   .03   .01 
.07   .01   .01 


.02   .02 

.02   .10 


.17 

.47 


.01 

.08   .07 


.09 
.01 


.061 
.01 


.04 
.08 
.07 


.18 
.05 


.07   .04   .03 
.01   .01   .01 


-23d- 


-25th- 


-26th- 


.Ol!  .02 


.39 


.55   .09 

.04   .01   .01 


.01   .01   .01 


.14   .16   .02 
.02   .20 


.77 

1.06 

.01 


.64 
1.28 


.97 
1.07 


.38 
.39 
.05 
.29 


.10 
1.13 


.49 
.30 


.25 
1.51 
.10 
.24 
.12 
.04 
.21 
.11 
.22 
.24 
.24 
.30 
.42 
.08 
.18 
.12 
.18 
.12 
.14 
.58 
.34 
.55 
.35 
.42 
.11 
.35 


.24 
.10 
.10 
.25 
.11 
.11 
.60 
.45 


.26 
.19 


.04 
.01 


.12 
.03 
.17 
.75 
.04 
.22 
.78 
.11 
.18 


HOURLY  PRECIPITATION 


KEHTUCKTl 
APRIL  1951  I 


Table  4-Coiitiziued 


FLEMINGSBURG  POST  OFF 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HEIDELBERG  LOCK  14        // 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY  // 

LITTLE  HICKMAM  LOCK  8      // 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISA 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MAYSVILLE  DAM  33  // 

MC  KINNEYSBURG  // 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

OLIVE  HILL  1  NW 

OWENSBORO  DAM  46 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARY 

SALYERSVILLE  // 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 

UNIONTOWN  DAM  49  // 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


HEIDELBERG  LOCK  14 
LIBERTY 

MADISONVILLE  1  SE 
OLIVE  HILL  1  NW 
SMITHFIELD  4  S 


ADOLPHUS  1  N 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

CENTRAL  CITY 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

HALEYS  MILL 

LOUISA 

LUCAS 

MIDDLESBORO  RR  STA 

STEARNS 

TOMPKINSVILLE 


BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BEREA  COLLEGE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

JENKINS 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAYSVILLE  DAM  33 

OLIVE  HILL  1  NW 

PIKEVILLE 

ST  MARY 

SALYERSVILLE 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 


BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BEREA  COLLEGE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

DAVELLA 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

HEIDELBERG  LOCK  14 

JENKINS 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LONDON  3  SW 

LOUISA 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33 

MOREHEAD  STaTE  COLLEGE 

OLIVE  HILL  1  Nl» 

SOMERSET   HIWAY    DEPT 

STEARNS 


A.  M.  Houi  ending 


.04 

.35      .03       .05 


.48      .08      .06 
.19 


.12 
02      .03      .10 

.01 
03 

221     .05      .01 


.02      .08      .16 
.06      .05 


.15  .08 
.02  .26 
.29      .04 


.07 
.08 


.01       .01 
.01      .01 


P.  M.  Hour  ending 


.03 

.01      .01  .01 
.01 
.02 

.10  .04 

.14      .06  .10 

.45      .05  .03 

.29      .03  .03 

.07 


.07       .05      .06      .06      .05 
.15 


.01  .01 

.03  .01 

.01  .07      .04 

.03  .02 

.01  .12      .01 
.01 
.17 

.09  .02 

.38  .01 

.03  .07      .02 

.06      .08 


.14      .44      .01 

-27th- 


.01 
.04      .01 


.20      .10      .01 


.02       .01      .02 


.01 
.13 

.04       .01 

.01 

•  •        1.14 

.01      .01 

.08 


-28th- 


.01      .01       .01 


.08 
.21       .01      .01 


.03 
.01 
.30      .01       .02 


-29th- 


.01 


.38 

.01 

.10      .01      .03 
.12 


.24 
.02 


.03 


01      .01 

11 

.02      .02 

.05 

01       .02,     .01       .01 


.09 

.24     .01     .ci: 


.04]     .15 
.18:     .02 


.01 


.01 

.07      .02      .02 


.01 

.01      .02 


.01 
.20 
.08      .02 

.03      .03      .01 


.01      .01 

.08      .20      .01 


.03 
.10 


.01 

.14      .02 


-30th- 

.34       .01 


.01      ■ 
.05      .54 


.01      .01       .01 


.20 
.28 
.60 
.08 
.03 
.28 
.31 


.29 
.26 
.29 
.35 


.19 
.48 
.25 
.19 
.03 
1.14 
.04 
.45 
.15 
.39 
.29 
.15 
.59 
.05 


.02 
.04 


.22      .13      .13 

.01 
.18 

.01 


.02 
.01 


.23 
.06 


.02 
.04 


.24 
.03 
.02 
.46 
.03 
.01 
.02 
.48 
.95 
.06 
1.20 
.09 
.04 
.20 
.20 
.02 
.10 


.35 
.46 


1.60 
.67 


1.25 
.08 
.09 


following  : 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
APRIL    1951 


Day  of  month 


ANCHORAGE 
ASHLAND  DAM    29 
BARBOURVILLE 
BARDSTOWN    S    J    PREP    SCH 
BEAVER    DAH 


BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  KB  AP 

BURG IN  DIX  DAM 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

CYNTHIANA  2 

DANV I LLE 

FARMERS 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK  4 

jRAYSON 

JREENSBURG 

>REENVILLE    2    W 

lARLAN 

lEIDELBERG  LOCK  14 

lENDERSON  4  SW 

IICEHAN  1  E 

IINDHAN   SETTLEMENT   SCB 

lOPKINSVlLLE   2   E 

NEZ 

RVINGTON 

EITCHFIELD 

EXINGTON  KB  AIRPORT 

OUISVILLE   re  AP 

OUISVILLE   WB  CITY 

OVELACEVILLE 

ADISONVILLE    1    SE 

AMMOTH  CAVE    PARK 

4NC HESTER 

WFIELD   2    S 

lYSVILLE    DAM    33 


MAX 

HIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

UIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


35 
65 


54 
32 


65 
42 


MAX 
HIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

HIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


VAX 

MIN 


MAX 
MIN 


61 
33 


48 
31 


57 
32 


47 
35 


60 
35 


52 

31 


55 
35 


65 
39 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

HIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

HIN 


HAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
HIN 


HAX 

HIN 


46 
33 


44 
32 


58 
32 


S7      57 


32 

29 

60 
35 

64 
34 

66 
37 

67 

47 

41 
36 

50 
30 

62 
29 

62 
33 

52 
31 

65 
29 

61 
33 

67 
31 

60 
33 

68 
32 

55 
32 

64 
32 

58 
37 

68 
33 

56 
38 

67 
42 

66 
30 

67 
38 

59 
29 

67 
30 

60 
30 

69 
27 

54 
32 

69 

63 
33 

64 
41 

46 
39 

53 
35 

65      65 


60 
36 

60 
40 

54 
35 

61 
38 

31 

67 
34 

51 
39 

48 
35 

60 
31 

60 
37 

55 
40 

54 
38 

61 
37 

50 
35 

60 
36 

51 
35 

58 
37 

52 
39 

60 
41 

51 
40 

60 

41 

50 
36 

60 
30 

53 
34 

60 
38 

55 
33 

59 
33 

57 
36 

62 
39 

47 

37 

58 
31 

58 
37 

52 
37 

56 
41 

64 
40 

49 
39 

66 
41 

47 
37 

67 
40 

47 

36 

71 
41 

48 
38 

46 
36 

44 
36 

65 
41 

47 
38 

68 
39 

45 
37 

67 
40 

47 
34 

66 
39 

42 
37 

65 
38 

44 
36 

65 
40 

41 
36 

60 
40 

54 
38 

65 
37 

47 
35 

48 
37 

48 
37 

65 
40 

52 
37 

72 
39 

46 
36 

45 
37 

49 
41 

64 
40 

48 
37 

46 
37 

48 
37 

70 
40 

34 

42 

48 
39 

65 
34 

46 
36 

69 
40 

46 
38 

73 
40 

51      56 
36      26 


54 

56 

35 

29 

60 

44 

35 

32 

60!    81 

3ll    35 


25     26     27     28     29     30 


81      67 
60      50 


83 

82 

34 

57 

75 

79 

39 

62 

56 

77 

32 

34 

87      86 
65      62 


63 
41 

.4 
.4 

68 
42 

.2 
.5 

69 
43 

.7 
.1 

66 
42 

.6 
.2 

66 
42 

.0 
.8 

65 
39 

1 
0 

63 
42 

4 

6 

64 
42 

8 
2 

66 
42 

2 
0 

66 
41 

9 
3 

64 
42 

2 

3 

64 
40 

8 
4 

59 
41 

8 
4 

67 
38 

4 

1 

63. 
42. 

4 
5 

66. 
40. 

8 
8 

65. 
44. 

9 
9 

62. 
38. 

9 
9 

66. 
40. 

3 
7 

64. 
41. 

4 
2 

65. 
42. 

8 

1 

66.1 
40.3 


63.9 
43.5 


68.2 
45.4 


64.9 
40.4 


66.3 
42.7 


68.4 
39.4 


64.1 
43.0 


64.6 
42.4 


62.3 
41.1 


63.4 
43.3 


62.4 
45.2 


66.4 
43.2 


66.1 
42.9 


66.9 
40.4 


67.4 
42.9 


65.3 
44.3 


61.4 
38.2 


See  lefeieDce  Dotea  foUowiiig  Station  Index. 
-   75   - 


DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
APRIL   1951 

1      . 

Day  of  month 

1 1 ' i 

1 

SUtion 

^ 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

MIDDLESBOHO 

MAX 
UIN 

68 
51 

63 
42 

55 
36 

57 
33 

67 
29 

67 
37 

65 
49 

63 
47 

61 
39 

59 
38 

67 
37 

66 
38 

50 
40 

68 
43 

68 
54 

57 
44 

55 
30 

69 
28 

67 
51 

75 
41 

78 
40 

74 
56 

68 
43 

80 
36 

79 

62 1 

80 
62 

83 
55 

80 
57 

79 
65 

88 
58 

68.5 
44.7 

MOUNT   STERLING 

MAX 
HIM 

62 
44 

52 
33 

45 
37 

53 
34 

64 
33 

66 
38 

64 
47 

64 
46 

63 
36 

59 
38 

59 
37 

56 
38 

49 
37 

65 
39 

62 
43 

55 
39 

49 
30 

70 
33 

65 
49 

65 
36 

81 
44 

75 
54 

68 
30 

79 
33 

82 
60 

79 
59 

81 
50 

88 
63 

85 
60 

86 
62 

66.4 
42.7 

IIDRRAY 

MAX 
HIM 

70 

48 

54 
33 

52 
32 

65 
30 

66 
36 

72 
51 

67 
53 

57 
37 

47 
37 

60 
32 

58 

441 

46 
37! 

51 
38 

73 
39 

68 
45 

55 
37 

58 

28 

73 
37 

69 
52 

73 
45 

73 
53 

59 
51 

63 
33 

79 
38 

82 
64 

75 
60 

82 
56 

87 
61 

85 
65 

88 
60 

66.9 
44.4 

OWENSBORO 

HAX 
MIM 

57 
44 

46 
33 

45 
38 

59 
32 

67 
32 

70 
50 

62 
52 

54 
36 

54 
35 

61 
36 

1 
531    46      45 
43l    38]     36 

69 
38 

63 
41 

49 
35 

57 
27 

73 
36 

65 
51 

72 
38 

72 
50 

64 
49 

63 
32 

78 
40 

82 
58 

72 
58 

80 
55 

87 
60 

85 
63 

87 
61 

64.6 
43.2 

PADnCAH  CAA   AIRPORT 

MAX 
UIN 

64 
38 

43 
33 

55 
35 

64 
35 

67 
39 

72 

51 1 

61 
41 

52 
38 

51 
36 

60 
34 

52 1    42 1     52 
41]    371     39 

73 
42 

56 
42 

52 
36 

57 
29 

73 
39 

66 
43 

72 
42 

63 
54 

5C 
40 

63 
33 

76 
41 

81 
62 

67 
55 

80 
52 

85 
65 

83 
65 

86 
63 

64.2 

43.3 

PADUCAH 

MAX 

HIM 

68 
32 

62 
37 

44 
34 

52 
34 

62 
36 

64 
37 

73 
52 

59 
39 

52 
36 

52 
33 

60'     53 

34:    38 

42l 
38 

52 
40 

72 
41 

57 
38 

521     57 
29;    29 

73 
41 

67 
45 

72 
45 

63 
55 

59 
37 

63 
40 

72 
41 

82 
61 

62 
53 

80 
56 

88 
64 

86 
65 

63.3 

41.! 

PIKEVILLE 

MAX 
MIM 

68 
47 

64 
39 

44 
36 

51 
40 

67 
35 

75 
34 

70 
46 

64 
51 

52 
39 

60 
41 

65 
36 

57 
43 

49 
43 

64 
45 

70 
41 

56 
46 

55 
38 

73 
31 

68 
50 

71 
35 

83 
39 

72 
62 

68 
41 

85 
37 

84 
52 

83 
60 

85 
59 

S3 
58 

82 
61 

88 
59 

68   . 
44.  S 

PRINCETON 

MAX 

HIM 

69 
44 

52 
34 

52 

31 

64 
27 

62 
30 

75 
49 

64 
50 

55 
32 

53 
32 

63 
29 

54 
38 

45 
36 

51 
37 

72 
31 

60 
38 

54 
32 

60 
24 

75 
31 

67 
46 

75 
49 

68 
42 

56 
50 

66 
29 

79 
35 

83 
52 

72 
56 

83 
52 

89 
53 

86 
63 

89 
58 

66.4 

40.: 

RICHMOND   E    STATE   COL 

MAX 
HIN 

65 

43 

57 
32 

41 
33 

43 
33 

53 
34 

62 
40 

60 
50 

62 
43 

58 
35 

50 
38 

59 
36 

53 
39 

47 
36 

50 
39 

64 
44 

61 
38 

46 
29 

50 
31 

70 
49 

67 
36 

63 
45 

79 
56 

62 
34 

57 
38 

81 
56 

80 
65 

70 
54 

80 
58 

85 
63 

83 
61 

61. 
42. 

RUSSELLVILLE 

HAX 

UIN 

68 

50 

52 
40 

45 
33 

64 
32 

67 
31 

73 
49 

68 
53 

61 
36 

52 
37 

60 
35 

62 
39 

54 
37 

48 
37 

73 

40 

72 
43 

59 
39 

59 
28 

73 
39 

72 
57 

73 
41 

76 
49 

63 
52 

65 
32 

83 
38 

85 
65 

85 
60 

85 
54 

92 
62 

88 
65 

89 
61 

68. 
44 

ST    JOHN   BETHLEHEM    ACAD 

HAX 
UIN 

65 
35 

58 
3?, 

41 
33 

43 
31 

59 
30 

66 
38 

64 
47 

55 
35 

57 
36 

52 
36 

60 
37 

54 
37 

43 
35 

46 
35 

67 
39 

59 
37 

46 
25 

53 
31 

68 
41 

65 
36 

64 
43 

76 
52 

59 
31 

59 
37 

77 
49 

81 
62 

71 
54 

79 
56 

85 
63 

84 
60 

40. 

SCOTTSVILLE 

HAX 
HIM 

65 

53 

58 
33 

45 
32 

61 
33 

68 
31 

73 
49 

65 
53 

62 
36 

55 
36 

60 
34 

59 
39 

71 
43 

65 
43 

55 
40 

56 
28 

72 
36 

72 
57 

74 

39 

76 
56 

63 

51 

64 
34 

82 
38 

83 
64 

78 
58 

86 
54 

87 
64 

85 
65 

88 
61 

68. 
45. 

SHELBYVILLE   2   W 

HAX 

UIN 

58 
43 

46 
37 

47 
37 

60 
32 

68 
29 

63 
40 

59 
48 

59 
36 

54 
32 

64 
37 

55 
35 

49 
39 

42 
36 

67 
40 

62 
38 

50 
35 

54 
25 

69 
29 

64 
45 

64 
32 

77 
42 

63 
48 

61 
29 

78 
36 

83 
56 

76 
54 

81 
51 

86 
56 

88 
60 

87 
60 

40. 

SHEPHERDSVILLE 

HAX 

66 
?6 

60 
34 

46 
36 

41 
33 

60 
29 

70 
38 

62 

47 

58 
37 

59 
37 

56 
39 

63 
35 

55 
41 

45 
37 

49 
37 

68 
43 

62 
39 

47 
27 

56 
27 

71 
40 

65 
35 

63 
41 

79 
51 

61 
30 

63 
33 

80 
56 

84 
62 

71 
53 

84 
57 

89 
67 

89 
63 

41. 

SOMERSET    1    N 

UAX 
MIM 

60 
47 

53 
3? 

42 
32 

56 
30 

65 
29 

61 
40 

62 
51 

60 
42 

54 
36 

60 
38 

59 
34 

51 
39 

44 
36 

65 
40 

63 
41 

54 
40 

52 
27 

71 
30 

68 
50 

70 
38 

77 
44 

71 
53 

61 
35 

80 
37 

79 
61 

77 
59 

85 
55 

84 
61 

82 
64 

83 
58 

65. 
42. 

SUMMER    SHADE 

UAX 
MIM 

61 
51 

51 
32 

43 
32 

59 
30 

67 
30 

67 
45 

62 
51 

60 
34 

49 
34 

59 
36 

57 
43 

48 
38 

44 
35 

69 
41 

64 
41 

54 
39 

35 
25 

72 
32 

70 
52 

72 
39 

75 
52 

65 
48 

63 
30 

81 
39 

82 
60 

77 
57 

85 
54 

87 
57 

84 
64 

89 
60 

42. 

VANCEBURG 

HAX 
UIN 

63 

45 

51 
35 

48 
38 

54 
40 

65 
33 

68 
34 

66 
46 

64 
47 

61 
38 

55 
36 

58 
33 

52 
40 

47 
39 

62 
40 

64 
46 

58 
36 

50 
34 

71 
29 

71 
49 

62 
32 

82 
39 

76 
41 

61 
33 

81 
34 

85 
52 

82 
58 

80 
53 

8b 
55 

86 
67 

85 
62 

42. 

WEST    LIBERTY    WATER   WKS 

UAX 

64 

61 

46 

45 

50 

58 

61 

64 

61 

52 

65 

1    60      50 

45 

55 

60 

51 

52 

70 

54 

70 

82 

65 

64 

82 

82 

77 

S3 

87 

80 

WILLIAMSBURG 

MIN 

MAX 
UIN 

74 
54 

63 
3fi 

43 
34 

55 
34 

67 
29 

72 
39 

62 
49 

62 
44 

60 
37 

63 
38 

68 
37 

6?!    50 
39l    39 

68 
42 

67 
49 

57 
42 

58 
29 

72 
29 

71 
51 

75 
38 

78 
43 

72 
57 

67 
37 

83 
36 

82 
65 

80 
62 

83 
55 

8! 
56 

83 
53 

85 
57 

69 
43 

WILLIAMSTOWN 

UAX 

58 
43 

44 
3? 

46 

35 

53 

!   34 

62 
35 

61 
40 

62 

45 

60 
42 

53 
36 

59 
39 

57      48      41 
36,    37  1    35 

60 
38 

61 
41 

53 
34 

50 
29 

68 
31 

65 
48 

60 
32 

78 
41 

76 
46 

58 
32 

77 
41 

88 

59 

80 
52 

76 

49 

85 
61 

85 
62 

8b 
63 

41 

WOLF  CREEK   DAM 

UAX 

un 

68 
56 

63 
39 

44      45 
35      39 

5E 
32 

69 
44 

66 

50 

62 
43 

60 
36 

51 
42 

61  !    64  1    4£ 
38  1    44 1    3£ 

48 
41 

68 
52 

68 
43 

54 
30 

1    57 
1    31 

72 
48 

74 
39 

64;    77 
44      56 

65 
33 

65 
37 

81 
52 

82 
57 

71 
56 

8C 
55 

8b 
58 

57 

44 

EVAPORATION  AND  WIND 


Table  6 

Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Pl 

BURGIN   DIX   DAH 

KOLF    CREEK    DAM 

EVAP 
WIND 

EVAP 
•WIND 

.12 
43 

.11 
77 

.10 
36 

.19 
84 

22 

.03 
30 

.05 
45 

.06 
39 

.07 
37 

.08 
31 

.11 
5 

.16 
19 

.02 
21 

.07 
57 

.05 
35 

.06 
35 

.10 
26 

.14 
56 

.06 
41 

.05 
55 

.11 
32 

.11 
27 

.06 
33 

.07 
60 

.07 
74 

.13 
141 

65 

.98 
95 

.13 
53 

.26 
92 

.23 
50 

.18 
29 

.03 
31 

.14 
24 

.18 
18 

.15 
14 

.18 
29 

.25 

54 

.12 

6 

.11 
15 

.18 
10 

.21 

25 

.14 
18 

.27 
50 

.05 
33 

24 

.14 

4 

.12 
13 

.17 
14 

.25 
49 

.21 
30 

.23 
54 

.07 
13 

.11 
13 

.14 

2 

.18 
8 

.23 
20 

.19 
38 

.19 
23 

.21 
27 

3.31 
869 

5.10 
1335 

See  reierence  notes  foUowina  Station  Index. 
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Table? 

br 

^U 

Wl 

'AJ 

LL 

Al 

MD 

S] 

NfC 

>w 

o 

N 

GI 

\o 

u^ 

ID 

KENTUCKY 
APRIL   1951 

Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BENHAM 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

- 

- 

T 

T 

BOWLING   GREEN  WB   AP 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 

1.2 
T 

CORBIN    CAA    AP 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

T 

T 

T 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

T 

T 

T 

T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

FARMERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

PORDS    FERRY    DAM    50 

SNOWFALL 
SN   ON   CJID 

T 

T 

HEIDELBERG  LOCK   14 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

T 
T 

IRVINGTON 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

.3 

T 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

1.0 

T 

T 

T 

LOUISVILLE  WB   AP 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

T 

MAMMOTH   CAVE    PARK 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

.7 

1 

T 

T 

MIDDLESBORO 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

MURRAY 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

1.0 

T 

T 

OWENSBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

PADUCAH  CAA   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

T 

ST    JOHN   BETHLEHEM    ACAD 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

T 
T 

SCOTTSVILLE 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

2.0 

T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


ADDISON  DAM 
ADOLPHUS   1  N 
ALLEN 
ANCHORAGE 
ASHCAUP 

ASHLAND   DAM   29  1 0254  I BOYD 

BARBOURVILLE  0381 | KNOX 

BABDSTOWN  S.J,  PREP  SCH'0397  NELSON 
BAXTER  HAHLAN  WATER  WKS  , 0450 , HARLAN 
BEAVER   DAy  0490  10310 


BENHAU 
BENTON 
BEBEA  COLLEGE 

BEREA  WATER  WORKS 
BOSTON  2  SW 

BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  WB  AP 
BRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 

BURG  IN  DIX  DAM 
BURNS IDE 
CADIZ  LOCK  E 
CAMPBELLSVILLE 
CAHROLLTON 

CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COLUUBIA 


0595  HARLAN 
0611  MARSHALL 
0619  I  MADISON 
0624iMADISOH 
0874  NELSON 

0904  WARREN 

0907  i  WARREN 
{0909  WARREN 
!097S, CAMPBELL 

1046, EDMONSON 

j 1127 'mercer 
1156  PULASKI 
1206. TRIGG 
,1256]TAYL0B 
■1340  CARROLL 

,1345  CARROLL 
1 1439  MUHLEKBDRC 
1631|HICKMAN 
1 1704  MADISON 
11722  ADAIR 


2' 36  58  82  57 
9|36  51  86  21 
4  37  3-1  1 64  18 
4  37  34  84  16 
8|37  4G|85  42 

j  3i37  00 '86  26 

3  ,  37  01  i  86  26 

'  3  136  58  1 86  26 

7  39  03  I  84  25 
I  3 [37  12; 66  16 

4  i  37  48  I  84  43 
.  2  36  59,84  37 

2  36  46  87  58 

3  37  20 1  85  21 

,  4'38  4l!8S  10 

'  4  38  4i;85  II 

3  37  17187  07 

6  I  36  41 '89  00 

I  4  37  47 . 84  06 

1  3  37  06,85  18 


Obser- 
vation 
time 


CONSTANTINE  ,1763 , BRECKINRIDGE j  3 ' 37  40  86  14 

CORBIN  CAA  AIRPORT  1601  WHITLEY  2  36  58  84  08 

CORBIN  WATER  WORKS  1806  WBITLEY  ^ I ^^  "  rI  Jq 

COVINGTON  WB  AIRPORT  ,1855 1  KENTON  1 1 ^!  ^  r1  tft 

CYNTHIANA  11998 .HARRISON  5  38  23 | 84  18 


DANVILLE  2040|BOYLE 

DAVELlT  2053  martin 

DSU>HiA  1  E  "32  PIRRY 

jjgyj^  !2139IKH0TT 

DUKDEE  BARRETTS  FORD  BR j 23581  OHIO 


4  I  37  39  I  84  46 
1J37  4B  82  32 
4  I  37  02] 83  07 
1  37  25182  48 
3  37  33  86  43 


1 2366 ; MUHLENBERG  i  3(37  05i87  00 

2374  CASEY  |  3j37  13>84  58 

2445  LVON  !  2  37  03 1 88  05 

2469  METCALFE  31,37  00  85  37 

2510  HARDIN  3|37  42  85  52 


2775  PENDLETON 

2791  ROWAN 

2903  FLEMING 

TICB2908  FLEMING 

2953  MADISON 


5!38  40184  20 
5  39  09  83  33 
5  38  25  83  43 
5'38  25183  44 
4,37  53' 84  15 


DUNUOR 

DUNNVILLE 
EDDYVILLE  LOCK  F 
EDMONTON 
ELIZABETHTOWN 

FALMOUTH 

PARKERS 

FLEWINGSBURG 

FLEM1NCSBUR&  POST 

FORD  LOCK  10 

FORDS  FERRY  DAM  50      2961 ! CRITTENDEN   I  7 | 37  28IB8  06 

FRANKFORT  LOCK  4        3028  FRANKLIN      4,38  13  84  52 

FRANKLIN  WATER  WORKS     3036  SIMPSON        3  36  43  86  34 

FRENCHBURG  3052  '^!^^       Vll  ^ 

GEORGETOWN  WATER  WORKS   3194  SCOTT        I  "*  38 

38  25 
r  00 


rncPM<;Riiar.  ^  3430  GREEK  ]    3   37   16  85  30 

gSIbSg  HIWAV   61   BR  JS^S  GREH.  3   37    15   85   30 

rnPFNtlP  DAM  30                        3443  GREEMUP  ^^^^   ^^'°i    .1 

TRFFWVIL^   2  S  13451iMUHLESBERG  '     3;37    12; 81    12 

GREENVILL*.    ^   w                           ^le-iQ   rmiiqTIAN  '     3    37    03|87    20 

KALEYS   MILL  | 3539   CHRISTIAN  o    j<    v    | 


1170 
1070 
869  MID 


Refer 


HARTFORD  6    m 

HAZARD 

HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  4  SW 

HERNDON 

HICKMAN  1  E 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

HOPKINSVILLE  2  E 

HYDEN 

IRVINGTON 

JACKSON 

JENKINS 
JEREMIAH" 
KEENE  2  N 
KENTUCKY  DAM 
LANCASTER  ICE  PLANT 

LAURA 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPCRT 

LIBERTY 

LITTLE   HICKMAN  LOCK  8 


;3652  OHIO 
' 3709  PERRY 
■3714    PERRY 

3741    LEE 

3762    HENDERSON 

3798   CHRISTIAN 
3816    FULTON 
3821    GRAVES 
3837    JESSAMINE         | 
3899   KNOTT 

3929  LARUE 

3994  CHRISTIAN 

4093  LESLIE 

4165  BHECKENRIDGE 

4196  BREATHITT 

4236    LETCHER 
4255    LETClffiR 
4369    JESSAMINE 
4414    LIVINGSTON 
I  4620  GARRABD 

4642 1  MARTIN 

4703 ' GRAYSOH 
I  4746  PAYETTE 
'4755  CASEY 

4825  JESSAMINE 


3  37  32: 86  54 
4I 37  15  83  12 

4  37  is!  83  11 
4 1  37  33  83  46 
7  37  47  87  37 


36  44'  87  34 
36  34| 89  10 

36  48  88  30 

37  49  84  43 
37  20]  82  59 

I 
_  37  32  85  44 

2  I  36  52  I  87  27 
4|37  10  83  22 

3  37  53  86  17 

4  37  33  83  23 

1137  13,82  36 
4  I  37  10 1  82  56 
1  37  58,84  38 
9  37  01,88  16 
J   37  84  35 


37  45 

37  29 

38  02 
37  21 
37  45 


82  26 
86  18 
84  36 
84  55 
84  35 


CORPS  OF  ENGINEERS 
IDELL  M.  DEARING 
NANNIE  AUXIER 
C.  E.  BARRET 
MARY  S.  RATLIFF 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ONION  COLLEGE 

JOSEPH  PREP  SCH 
CYRUS  S.  LAYSON 

G.  YODNG 


:.    C.    WHITEAKEH 
ILLLAM   NELSON 
JAMES   A.    GROSSMAW       12    3    4 
L.    B.    GAPFARD    |  3 

PAULENE   COY 

JAMES   R.    EDWARDS 
TVA  639 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS   OF   ENGINEERS 

C.    W.    WILLIAMS 
BARAH   E.    LEWIS 
CORPS    OF   ENGINEERS 
ALVA   MC   KINLEY 
6P  ODD   FELLOWS  CEMETERY  CLOSED   1/50 


CORPS   OF   ENGINEERS 

MID    CLARK    BAILEY 

MID  WOODSON  D.  FRANKLIN 
7A  CORPS  OF  ENGINEERS 
7A   WIS, HAZEL   B. PICKETT 

HID   MRS.GLENNIE    L.SHARP 
MID.CIVIL   AERO   ADM 
7a|cORD1N   water   WORKS 
IID   U.S.    WEATHER    BUREAU 
7A I  MARSHALL   HILL 

COLDIRON 

BERTHA  DE  LONG 
RALPH  R.  BEALL 
HAITIE  B.  BARNEY 
J.  L.  HUFF 

...  D,  GIVENS 
LINKIE  D.  TARTER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  E.  MORAN 
ROBERT  E.  SETTLE 

JESSIE  OLDHAM 

r  ,  C.  STAMPER 

BYRON    I.     FILMING 
MAURICE   0-CARPKNTEH 
CORPS    OF   ENGINEERS 

CORPS   OF   ENGINEERS 
CORPS    OF   ENGINEERS 
HERMAN    D.    NEAL 
FRENCHBURG    SCHOOL 
JOE   W.    ATKINS 


MRS.    MELL   M.LINGLE 
WM.    A.    PICKETT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
C.    R,    LOVELL 
CLEATUS   E.    BRINKLEY 

DAVID   K.    CARSON 

a.    A.    BAILEY 

BimCHELL   MUNCY  I  3 

CORPS    OF    ENGINEERS    ,2345 

FRANK   STREET  2   3         5 


MID  C.    W.    KEATTS 
7A  MRS. NELL  S.CALVIN 

I  TVA  679 
6A,  CORPS  OF  ENGINEERS 
BaI  ELIZABETH   WATTS 

MID   ERNEST   L.    WRIGHT 
8a1w.    K.    MORRIS 
6P]  MRS .  F(»EST   CAMPBELL 
7p|  FLOYD   G.    ROBBINS 

7A'  BUFORD   F.    BARNES 

7A    AMELIA   COLLINS 

7A   MRS.    SUSAN    F.     ISON 

7 A  MARION  W.    MAHIN 

7a!tVA    379 

SAJ KENTUCKY    UTIL  CO 

I    8a' JAMES  A.    FIELD 

SS      8A|  GEORGE   D.    LITSEY 

MIdImID   U.S.    WEATHER   BUREAU 

I     7A   PALLIA    L.    HANKLA 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS 


3   4 


3   4 


Station 


County 


LOCKPORT   LOCK   2  4857    HENRY 

LOGLICK    1   S  4882  I  CLARK 

LONDON    3    SW  j 4893  I  LAUREL 

LOUISA  4943    LAWRENCE 

LLE   BOWMAN  FIELd! 4951  I  JEFFERSON 

14954! JEFFERSON 
14955  I  JEFFERSON 
4956    JEFFERSON 
i  4967 ' BALLARD 
I  5002 'BARREN 

I  5067, HOPKINS 
5097 j EDMONSON 
' SllOCLAY 
I  5230  I  GRAVES 
I  5232;  GRAVES 

I  5243 . MASON 

I  5301  I  PENDLETON 

,5389  BELL 

I  53 94, BELL 

I  5407  I  WOODFORD 

! 5430 1  BOURBON 
I  5434  BOURBON 
! 5438  I  GRAYSON 
I  5524  I  WAYNE 
5555  ROWAN 


lObser- 

I vation 

time   I 


J  I  ^  i  a 


LOUISVILLE   WB   AP 
'LOUISVILLE    UPPER   CAGE 
'LOUISVILLE   WB   CITY 

LOVELACEVILLE 
I  LUCAS 

■MADISONVILLE    1    SE 
MAMMOTH  CAVE   PARK 
i  MANCHESTER 
'MATFIELD   SUBSTATION 
JMATFIELD  2  S 

MAYSVILLE  DAM  33 
MC    KINNEYSBUHG 
MIDOIfSBORO 
MIDDLESBORO   RB   STATIOT 
MIDWAY 


LIT  INST 


MILLERSBURG 
'HILLERSBUBG 

MILLERS TOWN 
' MONT ICE LLO 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MOUNT  STERLING 

MUMFORDVILUE 

MURRAY 

OLIVE  HILL  1  NW 

OUfEY 

'CSraONTA  DAM  35 

OWENSBORO 

OWENSBORO  DAM  46 
: PADUCAH 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH  SOS  NURSERY 

PAINTSVILLE 
■PJKEVILLE 

PINEVILLE 
! PLEASUREVILL^  2  S 

I  PRINCETON 
I  RAVENNA  LOCK  12 
■RICHMOND  E  STATE  COL 
JRUMSEY  LOCK  2 
RDSSELLVILLE 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 
jSADlEVILLE  WATER  WORKS 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 
I  ST  MARY 
iSALVISA  LOCK  6 

SALTERSVIU£ 
, SCOTTSVILLE 
SEBREE  WATER  WORKS 
SHELBYS' I  LLE  2  W 
SHBPHERDSVILLE  2  NW 

SMITHFIELD  4  3 
SOMERSET  HIWAY  DEPT 

' SOMERSET  1  N 

' SPRINGFIELD 

I  STEARNS 

SUHKER  SHADE  SDBSTA 
iTATHAM  SPRINGS 
1 TAYLOSSVILLE 

TOUPKINSVILLE 
'tOMPKINSVILLE  TEL  OFF 

I  TURKEY  CREEK  SCHOOL 

TYRONE   LOCK   5 

UNIONTOWN  DAM  49 
I  VALLEY    VIEW    LOCK   9 

VANCEBURG 

IVAHCEBURG  DAM  32 

IWAYNESBUHG  6  E 

I  WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

I  WILLIAMSBURG 

IWILLI.\MSTOWH 

(WILLOW  LOCK  13 
I  WOLF  CREEK  DAM 
i WOODBURY  LOCK  4 

I    NEW  STATIONS 


SUMMER  SHADE 

fESTPORT 

HARLAN 

INEZ 

CYHTHIANA  2 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

VANBUREN 


I  5640  I  MONTGOMERY 
! 5684  j  HART 
i  5694  CALLOWAY 
' 6012  CARTER 
I  6020  HOPKINS 


CAMPBELL 
DAVIESS 
DAVIESS 
MC  CRACKEN 
MC  CRACKEN 


leilT  MC  CRACKEN 
6136  JOHNSON 
6353! PIKE 
6384 1  BELL 
}|  SHE13Y 


HAD I SON 
MC  LEAH 
UXiAN 


LOGAN 

7074 1  SCOTT 
7091 '  HARDIN 
70961  MARION 
17121;  MERCER 

'7129 
17215 
I  7234 

7324 

7334 


BULLITT 


7473  i  SHELBY 
75(17 1  PULASKI 
75101  PULASKI 
76041  WASHINGTON 
7677  MC  CREARY 

7805 1  METCALFE 
7924 1  WASHINGTON 
7948  SPENCER 
8060 1  MONROE 
8065! HONROE 

81441  TRIGG 
8179| ANDERSON 
8197  UNION 
62461  MADISON 
j8254j  LEWIS 

!8259: LEWIS 
'84861  LINCOLN 
18551  MORGAN 
8706; WHITLEY 


8724; LEE 
8807; RUSSELL 
8824  BUTLER 


4  38    26   84    58     , 

4  37    51   84    02 

2  37  06  84  08 
1  38  07  82  37 
7  38    13   85   40 

7  138  11  85  44 
7 I38  17  85  48 
7i38  15  85  46 
6136   58    88   50 

3  ;36   53   86   02 

1  3  .37  19  87  29 

I  3  I37  11  88  06 

4 '37  09  83  46 

j  6  36  44  88  39 

j  6  1 36  42  88  38 

I  7  ,38  38  83  42  i 

5  I  38  36,84  16  , 

I  2,36  37  83  43  I 

I  2  36  37  83  43  I 
I  4I38  09  84  41 

5 138  18  84  09  I 

I  5 1 38  18184  09 

3  37  27  86  03  ! 

I  2  36  50  84  51 

i  5  38  11  83  26  | 

'  S  38  03  83  57  | 

3  37  16  85  53  1 

;  9 1 36  36  88  20  | 

I  7 '38  18 '83  11 

'  7! 37  13,87  47  | 

'  7! 38  58  84  18  I 

I  7  37  46  87  09  | 

,  7  37  47  87  08 

I  7 ; 37  06  88  37  I 

I  7  37  04  88  46 

'  7  37  04  88  35 

■  1  37  49  82  46 

;  1  37  29' 82  31 

;  2  36  45  83  42  I 

4 '38  20  85  07  1 

2:37  06, 87  53 

4 '37  40' 83  57 

\     4  37  44  84  18 

i  3  37  32' 87  16  , 

I  3^36  51  86  53 

j  3  36  50  86  54 
4:38  23  84  32 
1  8 ! 37  42  85  59  i 
I  8  37  35  85  21  1 
!  4|37  56  84  49 

I  5137  45  83  04  : 

1  3  36  45  86  12 

,  3  37  36  87  32 

,  8  38  13  85  16  , 

1  8,38  00  85  44  , 

I  8 '38  20' 85  16  , 

I  2 '37  07  84  35 

,  2  37  09  84  37  1 

8  37  41  85  14  , 

2 136  42  84  29 

3j36  53  85  40 
8 '37  52  85  09 
8  38  02  85  21 
3  36  42' 85  41 

3  36  42  85  41 

'  9  36  45,  88  05 

4  '  38  02  84  51 
I  7  37  46  87  57 

4; 37  51 1  64  26 

I  7  38  36(83  19 


584 


6A  CORPS  OP  ENGINEERS  | 
MID  MRS.  H.  BURGHER  1 
MID  U.S.  FOREST  SERVICE 

8A  JULIUS  H.  RANKIN 
MID  CORPS  OF  ENGINEERS 


3  4 


48s!m1D  MID  U.S.  WEATHER  BUREAU  1  2  3  4  5 

403,    I  6A  CORPS  OF  ENGINEERS  3 

457  MID  I  MID  U.S.  WEATHER  BUREAU,  2  3  4  5 

370|  6PJ  6P  BLAINE  MALONE  2  3   5 

I     MID  CECIL  H.  BRITT  3  4 


435 1  5P'  7A  J.  W.  MC  COY 

800  5P|  5P  NATIONAL  PARI  SVC 

4 50 1  6P  7A  EARL  HOWARD 

364  i        TVA  5A 

364  1  5P   5P  MRS.  JOE  PAYNE 

524]  6A,  6A  CORPS  OF  ENGINEERS 
610      MID  AMANDA  A.  AULICI 

1128 1  5P1MID  HUGH  ALLEN 

1130  iMID  FRANK  M.TALIAFERBD 
I    I  8A  CITY  OF  MIDWAY 


2  3  ' 


3  4 


iMID  RICH.\RD  S  MC  Di 

5P   5P| MILLERSBURG  MIL. INST  CLOSED  2/51 
!  7A  MRS.  0.  M.  LAWLER 
'  7A  E.  0.  COOPER 
HID  H.  C.  HAGGAN 


5P  FRED  CARTMILL 
7A  HUBERT  E.  UCMXJES 
6P  MURRAY  WATER  SYSTEM 
HID  LOTTA  ORA  HOOPER 
8A  ART  D.  WILLIAMS 

6A  CORPS  OF  ENGINEERS 
7Al VIRGIL  P.  CLARK 
7Ai  CORPS  OF  BNGUreBHS 
6A I  WESTERN  P.  LACKEY 
MID  CIVIL  AERO  ADM 


2   3 


2    3 


MID  SOIL  CONS    SBRVICE  3   4 

7Ai  JESSE    FAIRCHILD  '.  3 

5P|    8P  U.S.    WEATHER  BUREAU     2  3   4    5 
7A' F.    PARTIN  3 

6A  E.    B.    MORGAN  ' CL06KD  11 


HCTCALFE 
OLDHAM 
.   HARLAN 

.,    MARTIN 

200^  HARRISON 
73li  MC  CRACKEN 
6250  ANDERSON 


7'38  38'83  21 
21 37  22,84  34 
5  37  55  83  15 
2136  44 1  64  10 
5  38  38  84  34 

4  37  36  83  50 

2  I  36  53,85  08 

I  3137  111  86  38 


[  3  36  53  las  43 

I   l38  29:85  29 

2  l36  50  83  19 

I  1  |37  52  i82  32 

,  5  38  23  84  18 

1  7  37  09  88  47 

8  37  58  85  10 


I  5P, ALTON  M.  HARVILL 
'  7A I  CORPS  OF  ENGINEERS 
,l  8aI  THOMAS  C.  HERNDON 

6A  CORPS  OF  ENGINEERS 
•  i  7A,WM.  B.  PORTER 

1     TVA  683 
I  MID' RICHARD  E.  ZETSING 
li  7A  SISTER  M.MELITINA 
mid! ST  MARY  COLLEGE 
!  7AI CORPS  OF  ENGINEERS 


; mid! j.  M.  may 
5P   5P  NOBLE  ALLEN 

5P  SEBREE  WATER  WORKS 
6P  6p!willa  S.  a.  RATTA 

7Ai  7A  ALBERT  C  MC  DANIEL 


HID'  F. 


,  SIMPSON 


I  7A 

7A 

7A  7A 


ROSCCE  PIERCE 
RADIO  STA  WSFC 
WM.  H.  COATLEY 
MRS. WILLIE  LEE  REED, 

TVA  684 
R.  C.  DEDMAN 
HRS.KATHRYN  B.  CARS' 
JAMES  T.  PHILPOTT 
,MRS.  ALICE  H.  HALE  , 

ITVA  680 
7A| CORPS  OF  ENGINEERS 
6A  CORPS  OP  ENGINEERS 
7AIC(»PS  OF  ENGINEERS 
SP'CITY  OF  VANCEBURG 

CORPS  OF  ENGINEERS  ' 
FRANK  HOECE 
JOHN  W.  TURNER 
CHARLES  B.  WEST 


2    3 


6pl    7A  MISS  N.    B.    SIMPSON  2  3        5 

I     7a! CORPS   OF    ENGINEERS  3 

610     8A     eA  CORPS  OF  ENGINEERS  2   3   4 
7A  CORPS  OF  ENGINEERS  3   4 


6p|    6P  CHAS.H.MC  MORTRET 
GEORGE  T. JOHNSTON 
6P  I    6PIRADI0  STATION  WHLH 

6P !    6PIUNITED    FJEL   GAS   CO 
5P  '    5P   RURAL    ELiC    ASS' N 
ImID   TVA   709 
7A   MRS    BRADLEY    LOVE 


Delayed  dat 
Honthlj'   and 


I      1-BIG  SANDY;      2-CUMBERLAND;      3-GREEN; 

[It  Identification  nunbere  in  the  Indea  nunl 
letters   followlns  the  station  nane,   such  as 

i  and  corrections  will  be  carried  only  In  tb 
seasonal   snowfall    for  the  preceding   12   nonl 

pearlng   In   the  Index,    but    (or  •hlch   data   art 


4-KENTtJCKY;      5-LICKING;      6-MISSISSIPPI ;      7-OH 
REFERENCE    NOTES 
ler   column  of   the  Station    Index   are  assigned  on 
1    12  SSW,    indicate  distance   In  nlles  and   dlrectl 
,e  June  and  December   Issues  of   this  bulletin. 
:hs  will   be  carried   In  the  June   Issue  of    this  bu 


J-SALT;       9-TENNESSEE 


Sleet    I 


ind  I 


,11 


icluded  in 


■andard  Weather  Bur 
inowfall   averages   1 


I    foo 


:    dlaset* 


inle 


°F.    pre 


Table  1,    begin 


Amounts  In  Table  4  are  1 
Amounts  In  Table  3  are  I 
Data  In  Tables  3,  5,  6  > 
Snow  on   ground  In  Table  7   Is    at   Observat; 


ordiog  gages.      Traces   are   not    shown, 
-recording   gages,    unless  othentlse   Indicated, 
(all   data    In  Table  7   are   (or  the  24   hours  ending 
,    for  all   except    Weather   Bureau  a 


No  record  In  Tables  3,  4.  6.  7  and  the  Statlo 

for  several  days,  only  the  first  and  last  day 

And  also  on  a  later  date  or  dates. 

Amount  Included  In  following  Beasurement,  tla 

/ 

Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

6 

Station  not  equipped  with  recording  gage.   Se 

Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly 

1  to  9  days  of  record  missing;   see  Table  5  f 

P 

V 

Includes  total  (or  previous  month. 

No  ) 


ord  ; 


abl 


id  CAA  stations.   For  those  1 
>s  2  and  5  Is  Indicated  by  m 


7:30  P.M.  E.S.T. 


rlr  precipitation  18  missing  < 


1  Table  4. 

ibutlon  unknown. 

4    (or  6-hourly  ■ 

ted.  using  a  rati 
lied  dally  recon 

All  other  data  : 


jasured  amounts. 

3  of  1  inch  water  equlvi 


CbecRs  and  money  orders  should  bs  made 


Subscription  Price:  15  ceni 
payable  to  the  Treasurer  of 
Printing  Office,  Washington 


o(  Documents,  Governaent 
enn.  ---  6/21/51 
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KENTUCKY  -  MAY  1951 
0.  K.  Anderson,  Section  Director  -  Louisville 

WEATHER  SUMMARY 

Weather  during  May  was  alternately  warm  and  cool,  dry  and  rainy  with  the  warm  periods 
and  cool  spells  of  equal  duration.  Although  the  rainy  days  exceeded  the  dry,  rainfall 
amounts  were  generally  light  resulting  in  below  normal  precipitation.  Sunshine  was 
generally  much  above  normal  with  a  preponderance  of  clear  or  only  partly  cloudy  skies. 
Numerous  wind  storms  were  reported  during  the  month,  resulting  in  some  property  damage 
and  indirectly  in  one  fatality.  In  general,  this  month  was  favorable  for  farm  activities 
and  enabled  farmers  to  catch  up  fairly  well  with  their  work. 

The  warming  trend  of  the  end  of  the  preceding  month  continued  during  the  first  three 
days  of  May.  Plus  departures  during  this  interval  ranged  from  15°  to  20  and  several 
stations  recorded  their  maximum  temperatures  for  the  month  in  this  period.  ^The  next 
ten  days  saw  temperatures  mostly  below  normal  but  departures  never  exceeded  10  to  15  . 
It  was  during  this  period  that  practically  all  locations  recorded  their  minimum  tempera- 
ture for  the  month.  Also,  light  frost  was  reported  from  a  few  stations  in  this  interval, 
but  no  damage  resulted.  From  the  14th  through  the  22nd,  temperatures  again  were  above 
normal  and  those  stations  which  did  not  record  their  maximum  reading  in  the  first  three 
days,  saw  their  highest  reading  for  the  month  in  this  period.  From  the  23rd  to  the  end 
of  the  month,  days  were  cool  again.  The  mean  temperature  for  the  State  was  65.6  which 
is  0.2  above  normal.  The  monthly  mean  temperatures  ranged  from  68.3  at  Russellville 
to  61  6°  at  Benham.  Maximum  temperatures  for  the  month  were  generally  in  the  upper  80 's 
and  low  90 '  s  and  the  highest  was  95°  recorded  at  Princeton  on  the  18th;  the  lowest  was 
32°  at  Princeton  on  the  12th  and  at  Benham  on  the  13th. 

Precipitation  for  the  State  as  a  whole  was  below  normal  with  rain  consisting  of  scattered 
showers  and  thunderstorms.  With  the  type  of  rainfall  prevalent,  amounts  received  at  the 
various  locations  varied  widely.  The  southern  and  western  sections  received  the  smallest 
amounts,  while  the  extreme  eastern  part  of  the  State  had  the  greatest  rainfall.  The  area 
in  which  the  Counties  of  Trigg,  Christian,  Logan,  and  Warren  are  located  had  near  drought 
conditions.  Rainfall  was  reported  from  one  section  or  another  on  20  days  with  the  great- 
est amounts  for  the  State  as  a  whole  being  recorded  on  the  11th  and  23rd.  Only  a  trace 
of  snowfall  was  reported  for  the  State  as  a  whole  and  was  primarily  restricted  to  the 
central  and  eastern  division.  The  average  precipitation  for  the  State  was  2.66  inches, 
which  is  1.32  inches  below  normal.  The  total  amounts  recorded  at  the  various  stations 
ranged  from  6.74  inches  at  Laura  in  Martin  County  to  0.29  at  Cadiz  Lock  E  in  Trigg  County. 
The  heaviest  rainfall  in  any  one  day  was  1.95  inches  at  Westport  reported  on  the  23rd. 

The  lack  of  moisture  retarded  the  planting  of  corn  and  soybeans.  In  general,  however, 
farmers  were  able  to  catch  up  with  their  work;  concentrating  most  farm  activity  on  plant- 
ing and  cultivating  early  corn,  cutting  hay  and  preparing  land  for  the  setting  of  tobacco. 
Transplanting  of  tobacco  was  generally  later  than  last  year  and  less  than  one  fourth  was 
set  by  the  end  of  the  month.  Wheat  grain  looked  good,  but,  in  general  stands  were  thinner 
and  heads  shorter  than  usual.  About  two  thirds  of  the  crop  lyas  in  the  milk  or  dough  stage 
by  the  end  of  the  month.  First  cutting  of  alfalfa  and  clover  hay  yields  were  cut  short  by 
the  dry  weather.  Pasture  conditions  were  about  average.  Strawberry  production  was  cut 
short  due  to  dry  weather  about  harvest  time.  Indicated  peach  production  is  off  sharply 
from  last  year  and  is  the  lowest  on  record. 

Windstorms  contributed  to  an  estimated  damage  total  between  $15,000  and  $20,000  during 
the  month.  Louisville,  Burgin,  Inez,  and  Henderson  were  the  cities  hardest  hit.  One 
fatality  and  3  injuries  were  attributable  to  high  winds  or  heavy  rain  either  directly  or 
indirectly.  A  tornado  cloud  was  observed  northeast  of  Louisville  on  the  11th  but  it 
apparently  did  not  reach  the  surface  and  no  damage  was  reported.  —  W.  S. 
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In  addition  to  the  cllmatologlca  1  data  from  some  6,000  Weather  Bureau  and 
cooperative  weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  froja  Hydro- 
climatic  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  in  the  Hydrologlc 
Bulletin  Seiies.  The  Hydroclimatic  Network  is  a  nationwide  net  of  rain  gages-- 
mostly  of  the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation. 
It  was  established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department 
of  the  Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations  in  order  to  provide 
records  of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood 
control  and  related  works  by  the  Corps  of  Engineers.  This  Network,  now  number- 
ing about  2,000  recording,  and  1.000  non-recording  rain  gages,  has  been  main- 
tained by  the  Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the 
•Weather  Bureau  by  the  Corps  of  Engineers.  These  transfers  averaged  about 
$230  000  per  year  between  1940  and  1944,  and  nearly  $375,000  since  that  date. 
For  the  years  1940-42.  the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000 
per  year  to  provide  data  required  in  its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of 
Reclamation  has   transferred  about  $25,000  per   year  to  meet    the    increasing   needs 


of   their   program   in   the  Western   States. 

Previous  to  the  Introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydroclimatic 
Network  stations  were  presented  in  bulletins  CHydrologic  Bulletins)  which  wen 
issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United  States 
but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  internal  requirements  of  tt. 
Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for  public  dlssemina 
tion  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating  agencies  and  t. 
certain  public  repositories.  A  list  of  locations  where  reference  copies  of  tli< 
Hydrologlc  Bulletin  Series  are  available  for  inspection  may  be  obtained  upo 
application   to  Chief,    U.S.    Weather   Bureau,    Washington   25,    D.    C. 

Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available  througi 
the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and  indivlduai 
as    listed    in   the  Station   Index. 
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Wind  direction 

Wind         speed 
m.  p.  h. 

ReUtive    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 
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COMPARATIVE  DATA 


Temperature 


63.6 
63.9 
62.6 
64.6 
63.2 

64.5 
63.9 
72.2 
61.4 


63.7 
70.0 
68.0 


69.5 
61.3 
66.7 

63.9 
61.1 
69.4 


90 
96 


98 
98 


30 
29 
37 


Precipitation 


4.03 
4.22 
1.78 


3.54 
3.16 
5.34 
3.27 
4.52 

4.79 
3.49 
2.65 
3.55 
3.09 

3.05 
5.23 
2.54 
5.07 
4.34 
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Temperature 

Precipitation 
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11 

1914 

66.5 

103 

32 

2.16 

0 
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1915 

65.2 

95 

35 

6.62 

0 

15 

1916 

67.2 

98 

33 

4.02 

0 
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1917 
1918 

58.9 
69.4 

92 
97 

30 
28 

3.43 
4.29 

0 
0 

10 
8 

1919 

63.9 

95 

35 

6.05 

0 

14 

1920 

64.2 

94 

32 

4.08 

0 

11 

1921 

65.9 

97 

32 

2.45 

0 
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1922 

67.9 

94 

35 

3.87 

0 

10 

1923 

63.9 

91 

27 

3.98 

T 

13 

1924 

59.9 

92 

34 

5.04 

0 

14 

1925 

61.2 

98 

28 

2.61 

T 
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1926 

66.2 

101 

31 

2.36 

0 
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1927 
1928 

65.7 
63.2 

93 
94 

31 
29 

7.44 
3.55 

0 
0 

16 
9 

1929 

64.1 

98 

32 

7.35 

T 

14 

1930 

66.5 

94 

33 

2.96 

0 

9 

1931 

62.7 

97 

30 

2.59 

0 

11 

1932 

65.1 

92 

33 

1.39 

0 
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1933 

68.7 

95 

40 

6.43 

0 

15 

1934 

67.7 

99 

36 

1.67 
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5 

1935 

63.5 

91 

36 

7.40 
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14 

1936 

68.3 

96 

35 

1.50 
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1937 

65.2 

99 

36 

4.01 

0 
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1938 

65.7 

93 

32 

5.73 

0 
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1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

1949 
1950 
1951 

Period 

66.3 
61.8 
67.7 
65.4 
67.3 

70.8 
61.6 
63.6 
62.3 
64.1 

66.3 
66.9 
65.6 

65.4 

94 

94 

101 

95 
92 

95 
93 
M. 
92 
94 

95 
95 
95 

30 
26 
30 
32 
29 

29 
29 
33 
23 
35 

36 
32 
32 

1.37 
3.50 
1.20 
3.62 
5.43 

3.62 
4.69 
5.50 
5.66 
3.32 

2.78 
6.34 
2.66 

3.98 
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0 
0 
0 

0 
0 
0 
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0 
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T 
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7 
11 

5 
11 
13 

9 
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9 

9 

Date  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
in  this  table  for  earlier  years. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Table  2 


WESTERN  DIVISION 

BEAVER  DAM 
FORDS  FERRY  DAM  5 
GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  4  SW 
HICKMAN  1  E 

HOPKINSVILLE  2  E 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAYFIELD  2  S 
MURRAY 

OWENSBORO 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PRINCETON 

RUSSELLVILLE 

DIVISION 

CENTRAL  DIVISION 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  S 
BOWLING  GREEN  WB  AP 
BURGIN  DIX  DAM 
CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
DANVILLE 

FRANKFORT  LOCK  4 
6REENSBURG 

IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  WB  CITY 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE  2  W 

SHEPHERDSVILLE 

SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
WILLIAMSTOWN 
WOLF  CREEK  DAM 

DIVISION 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

CYNTHIANA  2 

FARMERS 

GRAYSON 

HARLAN 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

INEZ 

MANCHESTER 

MAYSVILLE  DAM  33 

MIDDLESBORO 

MOUNT  STERLING 

PIKEVILLE 

RICHMOND  E  STATE  COL 

VANCEBURG 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WILLIAMSBURG 

DIVISION 

STATE 


Temperature 


65.9 
66.9 
67.2 

67. B 
66.6 
66.5 
67.8 
67.9 

67.5 
67.5 
67.0 
65.8 
68.3 


64.6 
66.4 
65.9 


65.1 
66.0 


65.3 
65.3 


66.3 

0.5 

65.8 

0.4 

65.3 

1.0 

66.6 

1.5 

67.2 

0.6 

63.8 

-    0.8 

64.6 

0.2 

66.8 

65.2 

0.8 

65.8 

64.0 
64.9 
65.5 
65. 5M 

65.5 


65.8 
65. 2M 
61.6 
64.8 
62.6 

64. 9M 
64. 5M 
64.3 
65. 5M 
64.3 

63.4 
64.0 
66.  IM 
62.8 
65.5 

66.6 
66.5 
64.3 
65.7 
65.2 

65.8 


0.8 
0.6 


0.7 
0.6 


1.0 
1.0 
2.5 


1.9 
0.0 


1.5 
0.2 
0.3 


0.8 
0.4 

0.8 
0.2 


2.3 
0.6 
1.4 


19 
19 

18  + 


1  + 
19 
19+ 
19+ 


15+ 
18+ 


39 
37 


12 


13 

13+ 


No.  oi  days 


2  S 


•S!j 


Precipitation 


1.19 
1.12 


.59 

1.51 


1.56 

1.00 


1.53 
2.52 


3.38 

2.02 

.66 

3.52 

1.18 

2.25 


2.86 
2.50 

2.73 
1.15 
2.16 
3.89 
2.57 

1.37 


1.82 
2.01 


2.44 
2.72 


2.81 
1.65 

3.86 
6.39 
3.84 
3.67 
5.41 

3.14 

3.84 

2.66 


3.08 
2.30 
3.20 
2.76 


1.73 

1.01 
2.97 
1.65 
.17 
1.15 

2.16 
3.13 


.97 
2.40 


2.61 
.15 


.45 
.40 


22 

22+ 


.64 

31 

.54 

22 

.61 

5 

.94 

10 

1.23 

23 

.22 

23 

.47 
.17 
.95 


1.17 
1.13 
1.05 


.91 

1.24 

.64 

.26 

.41 

.69 

1  .00 

.89 


.72 
1.15 
1.24 


.76 
1  .28 


.73 
.92 
.99 


1  .00 
1.53 
1.25 


Snow,  Sleet,  Hail 


No.  of  days 


3^ 


g..S 


See  reference  notea  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


10      11      12      13      14      15      16      17      18      19     20     21      22      23    24      25     26      27     28      29     30      31 


ADDTSON   DAM  45 

ADDISON    DAM    45  K 

ADOLPHUS    1    K 

ADOLPHUS    18  R 

ALLEN 

ARC BORAGE 

ASBCAUP 

ASBIAND   DAM  29 

BARBOaRVILLE 

BARBOURVILLE  R 

BARDSTOlfN   S   J   PREP   SCH 

BAXTER   HARLAK  WTR  ffKS     B 

BEAVER   DAM 

BENHAU 

BENTON  R 

BEREA   COLLEGE 

BER£A    COLLEGE  R 

BEREA   WATER  WORKS 

BOSTON    2   SW 

BOWLING   GREEN 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  VB  AP 
30WLING   <aSEN  WB  AP  R 

3RENT    DAM    36 
BHOWJiSVILLE   LOCK  6 

3URGIN   DIX   DAU 
9DRNSIDE 

:adiz  lock  e 
:ampbellsville 
:arrollton  lock  i 

rARROLLTON   LOCK    1  R 

rBNTHAL  CITT  R 

:  LINTON  R 

:OLLEGE  HILL  LOCK  11 
:OHJMBIA 

lONSTANTINE  R 

;orbin  caa  airport 
;ovington  w  b  airport 
:yktbiana 
;thtbiana  2 

>AHyiLLE 

)AVELLA  R 

lELPHIA    1    E 

ISHA 

lUNDEE    BARRETTS    FORD    BR 

itJRDEE   BARRETTS   FORD  BRR 

■ODMOR 

lOKHVILLE 

DD7VILLE    LOCK    F 

DMONTON 

DMOKTON  R 

LIZABETHTOWN 

ALMOUTH 

ABMERS 

LEMINGSBURG 

LEMINGSBORG   POST  OFF      R 

ORD  LOCK   1 

ORDS  FERRY  DAM  5 

ORDS  PERRY  DAU  5       R 

RAKKFORT  LOCK  4 

RANKLIN  WATER  WORKS 

RANKLIN  WATER  WORKS    R 

RENCBBURG 

EORGETOWN   WATER   WORKS 

EST   LOCK  3 

EST   LOCK  3  R 

USGOW 

RAKT   DAU   38 

RATSON 

REBHSBURG 

SEEKSBDRG   BIWAY   61   BR 

iKENUP  DAU   30 

lEENVILLE    2    W 

iLEYS    MILL  R 

mLAN 

IBTFORD   6   NW 
IZARD  R 

IZARD  WATER  WORKS 
ilDELBERG  LOCK  14 
iIDSLBERG   LOCK   14  R 

IKDERSON    4    SW 

iRVDOK  R 

XKUAN    1    E 

[CKSVILLB 

:GB  BRIDGE   LOCK   7 

HDMAN    SETTLEMENT    SCH 
IDCENVILLE   NAT   PARK        R 
IPKINSVILLE    2    E 
DEH 

;r5Z 

ftVINGTON 
'  CKSON 

:KKINS 

NXIKS  B 

REHIAH 

EKE   2   H 

RTDCKY  DAU 

NTDCKT  DAU  R 

HCASTER   ICE  PLANT 

[JRA 

ITCHFIELD 

XIHTTON   WB  AIRPORT        R 

BERTY 

BSBTY  R 

TTLE   HICKMAN   LOCK  8 

TTLE  HICKMAN   LOCK   8      R 
CKPCRT  LOCK   2 
GLICK   1   S  //R 

KDON  3   SW  R 

UISA 

iOISYILLE    BOWMAN    FLD      R 
OlSVILLE    WB   AP  R 

IISVILLE  DPPER  GAGE 
CriSVtLLE  WB  CITY  R 

FELACBVILLE 


.07 
.12 
.15 
.22 

.07 

.05 

.05 
.05 


.09 

.38 
.41 


.57 
.53 

.06 


.03 
.09 
.11 

.15 


.43 
.02 
.80 
.07 


.09 
.53 

.01 

.51 

.81 

.82 

.06 

.14 

.78 

T 

.60 

.32 

.02 

.07 

.62 

.31 

.57 

.02 

.24 

T 

.61 

.81 

.77 

.26 

.89 

.63 

.06 

T 

.05 

.44 

.63 

.02 

.16 

.26 

T 

.80 

.80 

.65 

.60 

.03 

.44 

.85 

.59 

.67 

.02 

.34 

.39 

I 

.26 

.29 

3.38 
5.43 
4.59 
2.75 
2.33 

2.02 
3.02 
1.03 
6.64 
1.31 

2.43 


4 

21 

4 

60 

1 

61 

1 

60 

42 

2 

12 

56 

1 

42 

1 

56 

1 

53 

2 

39 

4 

02 

2 

94 

3 

03 

2 

38 

1 

09 

1 

22 

2 

86 

t 

33 

4 

23 

3 

92 

3 

16 

3 

02 

1 

13 

3 

25 

5 

31 

2 

50 

2 

59 

4. 

41 

2.92 
3.04 
3.90 
3.45 


.73 
3.59 
6.74 

1.15 
2.16 
3.06 
3.00 
2.26 

2.25 
2.95 
3.11 
1.72 


2.56 
3.89 
2.06 
2.57 


S..  rafMMio.  oolM  lollowing  StaUoa  lad^x. 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 
MAD I SONY I LLE  1  SE 
MAHHOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER 

MAY? I ELD  SUBSTA 
HATFIELD  2  3 
MAYSVILLE  DAM  33 
MAYSVILLE  DAM  33 
MC  KINNEYSBURG 


//R 


MIDDLESBORO 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MIDWAY 

MILLERSBUHG  //R 

MILLERSTOWN 

MONTICELLO 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE  R 

MOUNT  STERLING 

MUNFORDVILI^ 

MUNFORDVILLE  B 

HURRAY 

OLIVE  BILL  1  NW         R 

ONEOKTA  DAM  35 

OWENSBORO 

OffENSBORO  DAH  46 

OWENSBORO  DAM  46       R 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PADUCAB  SCS  NURSERY     R 

PA I NTS VI LLE 

PIKEVILLE 

PIKEVILLE  R 

PINEVILLE 

PRINCETON 

RAVENNA  LOCK  12 

RICHMOND  E  STATE  COL 

RUMSEY  LOCK  2 

ROMSEY  LOCK  2  R 

RUSSELLVILLE 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 


ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 
ST  MARY 
SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE 
SCOTTSVILLE 


Day  of  month 


//R 


SEBREE  WATER  WORKS 
SHAWKEE  STEAM  PLANT    B 
SHELBYVILLE  2  W 
SHEPHEKDSVILLE 
SMITHFIELD  4  S         f 

SOMERSET  BIWAY  DEPT     F 

SOMERSET  1  N 

SPRINGFIELD 

STEARNS  I 

SUUUER  SHADE 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 
TATHAM  SPRINGS         I 
TAYLORSVILLE 
TOMPKINSVILLE  I 

TOMPKINSVILLE  TbL  OFF 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAH  49 
UNIONTOWN  DAM  49        I 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 

VANBUREN 

VANCEBORG 

VANCEBTJRG  DAM  32 

WAYNESBURG  6  E 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WESTPORT 
WILLIAMSBURG 
WILLIAMSTOWN 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAH 

WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 
WOODBURY  LOCK  4 


1.03 

.17 


1.22 
1.25 


13      14      15      16 


.03 
.05 


17 


21     22      23     24     25     26      27     28     29     30      31 


.60 
.06 
.25 


.62 
.89 
.21 


.65 
.40 
.47 

.48 

1.10 
.88 
.38 
.57 
.30 

1.95 

.52 

1.15 


.16 

.16 


Saa  rafaranoM  aotM  toUowing  Statloa  Jnd&x. 
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HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
MAY    1951 


A.  M.  Hour  Ending 


4  5  6 


10        11        12         1         2         3 


P.  M.  Hour  Ending 


4  5  6  7  8  9 


10        11         12 


-1st- 


CORBIN   CAA   AIRPORT 

OAVELL* 

HEIDELBERG  LOCK  14 

JENKINS 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

MAOISONVILLE  1  SE 

MIDOLESBORO  RR  STA 

OLIVE  HILL  1  NW 

PIKEVILLE 

STEARNS 


ADDISON  DAM  Ui 

WOLPHUS  1  N 

BARBOURVILLE 

BAXTER    HARLAN    WTR   NKS 

8EREA    COLLEGE 

CARROLLTON    LOCK    1 

CENTRAL   CITY 

CORBIN    CAA    AIRPORT 

MVELLA 

EDMONTON 

FRANKLIN    WATER    WORKS 

5EST    LOCK    3 

HAZARD 

lEIDELBERG    LOCK    14 

JENKINS 

.IBERTY 

LOUISA 

MYiVILLE    DAM    33 

<    KINNEVSSURG 

HILLERSBURG 

WJREHEAD    STATE    COLLEGE 

■(UNFOROVILLE 

XIVE    HILL    1    NW 

MKEVILLE 

5T   MARY 

5ALTERSVILLE 

SOMERSET   HIWAY   DEPT 

rATHAM    SPRINGS 

rOMPKINSVILLE 

«XF    CREEK    DAM 

<0ODBURY   LOCK    4 


tool  SON   DAM   4S 
lOOLPHUS    1    N 
lARBOURVILLE 
lAXTER    HARLAN    WTR    WKS 
tEREA   COLLEGE 
lOWLING   GREEN    WB    AP 
ARROLLTON    LOCK    1 
:ENTRAL    CITY 

ORBIN    CAA    AIRPORT 

lAVELLA 

■UNDEE    BARRETTS    FORD    BR 

DMONTON 

LEMINGSBURG  POST  OFF 

ORDS  FERRY  DAM  5 

RANKLIN  WATER  WORKS 

EST  LOCK  3 
lALEYS  MILL 
AZARD 

EIOELBERG  LOCK  14 

ERNDON 

OOGENVILLE  NAT  PARK 

ENKINS 

IBERTY 

06L1CK  I  S 

OUISVILLE  WB  AP 

UCAS 

UNFOROVILLE 

LIVE  HILL  1  NW 

WENSBORO  DAM  4« 

I SEVILLE 

UMSET  LOCK  2 

ALYERSVILLE 

0MER5ET  HIWAY  DEPT 

Ot#>KINSVILLE 

NIONTOWN  OAM  49 

;OLF  Creek  dam 

OOOeURY  LOCK  4 


DOISON  DAM  45 

30LPHUS  1  N 

ARBOURVILLE 

AITER  HARLAN  WTR  WKS 

:NTON 

SREA   COLLEGE 

3WL1NG  GREEN   WB   AP 

EMTRAL   CITY 

XSTANTINE 

3RBIN   CAA    AIRPORT 

JVINGTON   WB    AIR«>ORT 

>VELLA 

JNDEE   BARRETTS    FORD   BR 

IMOMTON 

.EMINGSBURG   POST   OFF 

SANKLIN    WATER    WORKS 

»LEYS   MILL 


•01      .01 


•02      ,0Z      .01 
•01      (Ol      .01 


•  01 

.01      .01 


•  13 

•02       .01       .26 


-2d- 


07 

03 

.06 

.07 

01 

.01 

•  09 

•  04 

.04 

•  01 

16 

.01 

01 

.13 

27 

•  29 

•  07 


•25       .03 
•01       .05 


-3d- 


•64       ^04 

•«2     ^03     •og 


•  01 
.14 


-4th- 


•10      •Ol      .01 


•  05 

•  01 

* 

•  04 

•  23 

02 

•  02 

•  04 

.27 

01 

•  11 

•  02 

02 

•  07 

•  01 

12 

•  58 

•  12 


•  23 

•  36 

•  06 

•  01 

•  20 

•  25 


•  01 

•  42 

•  41 

•  14 


•  02 

•  36 
li40 

•  09 

•  15 

•  36 

•  2S 

•  74 

•  18 

•  25 


•  07 

•  01 


•  02 

•  21 

•  05 

•  18 

•  01 

•  03 


•  08 

•  12 


•  06 

•  36 

•  01 

•  11 

•  12 

•  OS 

•  16 

•  42 

•  04 


•  10 

•  41 


S*«  reference  notes  folloelDg  Station  Index. 
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Table  4  •  Continued 


HAZARD 

HEIOELBER6  LOCK  1* 

HERNOON 

H0D6ENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS 

KENTl/CKY    DAM 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LONDON  3  SW 

LOUISA 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33 

MC  KINNEYSBURO 

MILLERSBURG 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NW 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

ST  MARY 

SALYERSVILLE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SMITHFIELD  It    S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TOMPKINSVILLE 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  * 


ADDISON  DAM  45 

BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY 

CONSTANTINE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

DAVELLA 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  14 

H0D6ENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  6 

LONDON  3  SW 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  MILL  1  NW 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PIKEVILLE 

ST  MARY 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TOMPKINSVILLE 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


ADDISON  DAM  45 

BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BEREA  COLLEGE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

OAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

SEST  LOCK  3 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

H006ENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISA 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLO 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MAYSVILLE  DAM  33 

MC  KINNEYSBURG 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

OLIVE  HILL  1  NW 

OWENSBORO  DAM  46 

PIKEVILLE 

ST  MARY 

SALYERSVILLE 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 

UNIONTOWN  DAM  49 

WOLF  CREEK  DAM 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
MAY    1951 


A.  M.  Hour  Ending 


11        12 


P.  M.  Hour  Ending 


01 

.10 

.01 

•  02 

* 

* 
.01 

•  01 

•  02 

•  01 

03 

.04 

•  01 

•  03 

.01 

•  01 

•  01 


*  • 

•  06 

•  01 


-5th- 


-6th- 


•  04 

•03      •OT 


•  02 

•  01 


•  04 

•  01 


•  10 
•01 


•05 
•06 
•  02 


•  02 
.06 


01 

.01 

04 

19 

•  01 

.10 

02 

•  01 

.02 

•  04 

•  01 

02 

•  01 

•02 

.26 
.17 


.02 
•  07 


11 

•  01 

04 

•  IB 

05 

.15 

.01 

•  02 

•  01 

.01 
.03 


•  25 

•  02 


•  02 

•  •1 


•01      •OS 
.07      .01 


I  notes  following  Station  Index. 
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Table  4  -  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
MAY  1961 


A.  M.  Hour  Ending 


9         10        11         12 


P.  M.  Hour  Ending 


-7th- 


BARBOURVILLE 

BEREA  COLLEGE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

JENKINS 

L06LICK  1  S 

LONDOM  3  SH 

MIDDLESBORO  RR  STA 

OLIVE  HILL  1  NW 

PIKEVILLE 

ST  MARY 

SALYERSVILLE 

TATHAM  SPRINGS 


AOOISON  0AM  45 

ACOLPHUS  1  N 

BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  KTR  WKS 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  MB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1 

CLINTON 

CORBIN    CAA    AIRPORT 

COVINGTON    MB   AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FORDS  FERRY  DAM  5 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

SE5T  LOCK  3 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

JENKINS 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISA 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MAYSVILLE  DAM  33 

MC  KINNEYSBURG 

MIDDLESBORO  RR  STA 

tlLLERSBURG 

HOREHEAO  STATE  COLLEGE 

XIVE  HILL  1  NW 

3WENSB0R0  DAM  4« 

'AOUCAH  CAA  AIRPORT 

•AOUCAH  SCS  NURSERY 

"IKEVILLE 

?UMSEY  LOCK  2 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

JMITHFIELD  4  S 

iOMERSET  HI  WAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM    SPRINGS 

rOMPKINSVILLE 

miONTOWN    0AM   49 

lOLF    CREEK    DAM 

I00D6URY    LOCK   4 


MRBOURVILLE 
lAXTER    HARLAN    WTR    WKS 
lEREA    COLLEGE 
OVINGTON    WB    AIRPORT 
■AVELLA 
DMONTON 

LEMINGSBURG    POST   OFF 
EST    LOCK    3 
AZARO 

eiDELBERG    LOCK    14 
ENKINS 

EXINGTON    WB    AIRPORT 
IBERTY 

ITTLE    HICKMAN    LOCK    8 
OGLICK    1    S 
AYSVILLE    DAM    33 
C   KINNEYSBURG 
IDOLESBORO    RR    STA 
ILLERSBURG 

OREHEAO   STATE   COLLEGE 
LIVE    HILL    1    NW 
IKEVILLE 
3MPKINSVILLE 


•  01 

•  15 


•  02 

•  01 

.01 


-10th- 


.17 

•01      .04 


.01       .28       .01 
.41       .01 


.12 
.01 

.01 


-1] 


th- 


•  01 

•  06 


.01 
•  02 


.27 

.10 

05 

.10 

.01 

03 

01 

01 

•  01 

.03 

•01      .01 


•  02 

•  02 


•  15 

•  40 

•  17 

•  32 

•  12 
.04 
.18 

•  31 

•  03 

•  27 

•  28 

•  40 

•  50 

•  92 

•  64 


•  30 

•  49 


•  22 

•  07 


•  02 

•  41 

•  04 

•  25 

•  02 

•  OS 

•  48 

•  03 

•  03 

•  02 

•  02 

•  09 

•  05 

•  04 

•  21 

•  11 

•  10 

•  02 

•  10 


-18th- 


8««   rcfereocs   i 


;  follovlDg  Station  ladex. 
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Table  4 -Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
MAY  1951 


COVINGTON  NB  AIRPORT 
MC  KINNEYSBURQ 


AOOISON  DAM  49 

AOOLPHUS  1  N 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

COVINGTON  NB  AIRPORT 

OAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

HALEYS  MILL 

HAZARD 

JENKINS 

LIBERTY 

LUCAS 

MC  KINNEYSBURG 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

OLIVE  HILL  1  NW 

PIKEVILLE 

SALYERSVILLE 

SOMERSET  HI  WAY  DEPT 

TATHAM  SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

WOLF  CREEK  DAM 


BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

CLINTON 

CONSTANT  I NE 

OAVELLA 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

L06LICK  1  S 

LOUISA 

MIODLESBORO  RR  STA 

OLIVE  MILL  1  NW 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PAOUCAH  SCS  NURSERY 

SALYERSVILLE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 


AOOISON  DAM  45 

AOOLPHUS  1  N 

BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

CONSTANTINE 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURS  POST  OFF 

FORDS  FERRY  DAM  5 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOGLICK  1  S 

LOUISA 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MAOISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33 

MC  KINNEYSBURG 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NW 

OWENSBORO    DAM    4« 

PAOUCAH    CAA.  AIRPORT 

PAOUCAH    SCs'  NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY    LOCK    2 

ST    MARY 
SALYERSVILLE 
SHAWNEE    STEAM    PLANT 
SMITHFIELD    4    S 
SOMERSET    HIWAY    DEPT 
STEARNS 
TATHAM    SPRINGS 


A.  M.  Hour  Ending 


1  2  3  4  S  6  7 


9         10        11         12 


P.  M.  Hour  Ending 


12  3  4  5 


-19th- 


-20th- 


•  OS 

•20       aOl 


•04       lOl 

•01     •o:    102 


-21st- 


7    I     8         9         10 


•01  •OS 


•  03 

•  OS 


.01       aOS 
•  02 


•  09 

•  01 

•  01 


•  01 

•  05 


-22d- 


•  01 

•  24 


.01 

.30 

♦ 

e 

.25 

.25 

.01 

.04 

.20 

.23 
•  01 

03 

.01 

.01 

•  21 

•  09 


.03 

.03 

01 

•  u 

■  Oi 

•  1 
•• 

•a 

01 

!•!■ 

03 

•  01 

•  1 

.43       .02       .02 


.10      .10      .01 


•  01 
•01      .09 

•  01 


•  07 

.02 

.02 

•  20 

•  1« 

.03 

.05 

.01 

.01 

.01 

.02 

.49 

.04 

.19 

.02 

.01 

.27 

.05 

.03 

.01 

•  04 

•  04 

.07 

•  05 

.06 

•  05 

•  02 

•  01 

•  18 

.01 

.01 

.02 

.0? 

.04 

•  01 

•  06 

.01 

•  17 

•  05 

•  97 

.06 

.01 

•  15 

•  15 

.05 

.09 

•  16 

•  01 

* 

♦ 

ft 

ft 

ft 
.05 

ft 
•  01 

* 

• 

ft 

ft 

ft 

ft 

•  98 

•  14 

.09 

•  02 

•  24 

•  17 

.09 

•  06 

•  04 

•  01 

.02 

•  01 

» 

• 

» 

ft 

ft 

ft 

•  14 

•  01 

•  05 

.08 

•  28 

•  02 

•  04 

•02 

.31 

.15 

•  01 

•  01 

•  33 

.05 

•  34 

•  111 

•  24j 


tea  following  St.tlon  Index. 
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Table  4  -  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
MAY  1951 


A.  M.  Hour  Ecdtng 


P.  M.  Hour  Ending 


TOMPKINSVILLE 
UNIONTOWN  0AM  t9 
NOLF  CREEK  DAM 
M00D8URY  LOCK  4 


ADOISON  DAM  Wi 

AOOCPHUS  I  N 

BARBOURVILLE 

BAXTER    HARLAN   WTR    WKS 

BEREA    COLLEGE 

BONLING    GREEN    KB    AP 

CARROLLTON    LOCK    1 

CENTRAL    CITY 

COWSTANTINE 

CORBIN    CAA    AIRPORT 

COVINGTON    KB   AIRf>ORT 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

BHKmTOtt 

FLEMINSSBURG  POST  OFF 

FORDS  FERRY  DAM  5 

GEST  LOCK  3 

HAZARD 

heidelberg  lock  14 

h0d6enville  nat  park 

jem;ins 

lexington  kb  airport 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  6 

L06LICK  1  S 

LONDON  3  SV 

LOUISA 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  KB  AP 

LOUISVILLE  KB  CITY 

LUCAS 

MAOISONVILLE    1    SE 

MAYSVILLE    DAM    53 

MC    KiNNEYSSURG 

MlOOLESBORO    RR    STA 

MILLERSBUR6 

HOREHEAD    STATE    COLLEGE 

MUNFORDVILLE 

XIVE    HILL    1    NW 

OWENSBORO  DAM  M 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PAOUCAM  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

ST  MARY 

SALYERSVILLE 

SMITHFIELD  *  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM    SPRINGS 

TOHPKINSVILLE 

VOLF    CREEK    DAM 


ADOISON    DAM   4S 

ADOLPHUS    1    N 

BARBOURVILLE 

BAXTER    HARLAN    WTR    WKS 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1 

CLINTON 

CORBIN   CAA    AIRPORT 

COVINGTON   WB    AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE    BARRETTS    FORD   BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FORDS  FERRY  DAM  5 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

SEST  LOCK  3 

■VILEYS    MILL 

tAZARO 

-tEIDELBERG    LOCK    1* 

-lERNDON 

100GENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS 

KENTUCKY  DAM 

.EXINGTON  WB  AIRPORT 

.IBCRTY 

-ITTLE    HICKMAN    LOCK    8 

-OGLICK    1    S 

-OMDON    3    SW 

.OUISA 

-OUISVILLE   BOWMAN    FLO 

.OUISVILLE    WB    AP 

.OUISVILLE   WB   CITY 

.UCAS 

(ACISBKVILLE    1    SE 

(AYSVILLE    DAM    33 

<C   KINHEYEBURG 

(10CLE33ORO   RR    STA 

lILlfRSBURG 

WREHEAO   STATE   COLLEGE 

lUNFORDVILLE 

X.IVE    MILL    1    NW 

JWENSBORQ, DAM  M 

'AOUCAM  CAA  AIRPORT 

'ACUCAH  SCS  NURSERY 

'UEVILLE 

iT  MARY 

iALYERSVILLE 


•  01 

•  03 
i02 

•  10 

•  02 

•  03 


•  02 

•  03 


01 

.05 

.02 

02 

01 

.01 

•  09 
.01 

01 

•  10 

.03 

01 

.01 

.01 

02 

.02 

.01 

.01 

•  03 

•  04 

•  04 

•  13 

.02 

* 

•  56 

•  09 

•  01 

•  12 

.09 
.02 


-23d- 


*      .43   ♦ 

.07   .03   .Ol 
.05 

•02   lOl 

•  01 


•01  ,01 


•09  .oe  .01 


02 

•  04 

.04 

06 

.04 

.02 

05 

•  04 

.02 

.10   .03   .02 


.01   .01   .01 


•02   .05 
•04   ^02 


•04   a05   aOl 
•04   .02 


•01   .06   .05 


•01   •OT 
•03   .01 


.01   .01 

•01   .01   .01 


.01   .03   .01 
.04   .03   .01 


•02   .04   .03 


-26th- 


•  08 

•07 

•  09 

•  02 

•  01 

.09 

.15 

.01 

.24 

.01 

•  04 

.20 

.01 

.01 

•  01 

.23 

.01 

•02   .07!  .01 

i 
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•  09 

•  11 

13 

•  02 

•  05 

•  02 

12 

•  01 

•  01 

04 

02 

•  56 

28 

.01 

.01 

.03   .07 
.15   .02 


•12   (Ol 

•01   aOl 


.03 

•  02 

•  07 

•  01 

•  02 

.17 

•  03 

.01 

•  04 

•  05 

.01 

.04 

•  01 

.011 

•  20 

•  01 

•  10 

•  02 


•43 
•  21 


•  06 

•  02 


•  20 

•  02 

•  14 

•  06 

•  16 
.37 

•  68 

•  20 

•  2S 

•  21 

•  58 

•  33 

•  50 

•  75 


•  27 

•  13 


•  47 

•  05 


•  21 

•  28 

•  65 

•  23 


•  07 

•  30 
1>02 

•  65 

•  07 

•  33 

•  10 
.73 

•  17 

•  46 

•  42 

•  10 

•  06 

•  52 

•  03 

•  21 

•  54 

•  04 


•  26 

•  80 

•  60 

•  55 

•  59 

•  67 

•  34 

•  39 


•  27 

•  31 

•  71 

•  66 
l>e8 

•  04 
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Table  4 -Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
MAY  195* 


SHAWNEE  STEAM  PLANT 
SHITHFIELD  4  S 
SOMERSET  HIWAY  DEPT 
STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 
TOMPKINSVILLE 
UNIONTOWN  DAM  *9 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  <> 


ADDISON  DAM  <>9 

CARROLLTON  LOCK  1 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

FLEMIN6SBURG  POST  OFF 

6EST  LOCK  3 

HOOGENVILLE  NAT  PARK 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOUISA 

MAVSVILLE  DAM  33 

MC  KINNEYSBURG 

MIDDLES80R0  RR  STA 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

OLIVE  HILL  1  NW 

PIKEVILLE 

SALYERSVILLE 

TATHAM  SPRINGS 


ADDISON  DAM  M 

BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BEREA  COLLEGE 

CARROLLTON  LOCK  I 

CONSTANTINE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

DAVELLA 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

GEST  LOCK  3 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HOOGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISA 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MAYSVILLE  DAM  33 

MC  KINNEYSBURG 

MIDCLESBORO  RR  STA 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

OLIVE  HILL  1  NW 

PIKEVILLE 

SALYERSVILLE 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  OEPT 

TATHAM  SPRINGS 


HAZARD 

JENKINS 

LOGLICK  1  S 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

PIKEVILLE 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 


BENTON 

CLINTON   ■ 

EDMONTON 

FORDS  FERRY  DAM  5 

HERNDON 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

UNIONTOWN  DAM  49 


A.  M  Hour  Ending 


•  01 
•01   •02 


•03   •OS 

.02 

•04   .10 


•01   tOl   lOl 

•  01 

•02   ^02 

•  03 

.06 

•01   ^02   •OS 

•01   ^04 


•01   (Ol 

•02   •Ol 


•  02 

•  10 

•  01 

•  01 


•  01   •Ol   •Ol 


p.  M.  Haul  Ending 


-27th- 


»    •oe  • 

•04  ,05      tOZ 


•Oil  .18   .05   .01 


.07 

•  01 

01 

•  04 

•  01 

.01 

06 

•  04 

•  06 

•  07 

02 

01 

02 

•  06 

•  11 

.04 

-28th- 


•  02   .04   .05 


•     ^04 
•03   ^02 


•  01 

•  OS 


-29th- 


•  01 

•  01 


•04   aOS 

•02   •OS 

•  05 


.05   •Ol 
•10   ^04 


•01   •OS 
•  01 


•03  .02 
•03  .02 
•04   •!« 


.01 
.03 


•  01 
.07 


-31st- 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
MAY    1951 


Day  Of  Month 


13   14  IS   16  j  17   18   19   20   21   22   23  i  24   25   26   27   28  I  29   30   31 


ANCHORAGE 

ASHLANO  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

9EREA  COLLEGE 

BOMLING  GREEN  WB  AP 

BURGIN  OIX  DAM 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

C0R8IN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 


:rNTHIANA  2 


•ARMERS 


"ORDS  FERRY  DAM  5 

•RANKFORT  LOCK  4 

iRAYSON 

iREENSBURG 

JREENVILLE  2  W 

{ARLAN 

lEIOELBERG  LOCK  14 

lENDERSON  4  SN 

IICKMAN  1  E 

:INDMAN  SETTLEMENT  SCH 

OPKINSVILLE  2  E 

NE2 

RVINGTON 

EITCHFIELO 
jEXINGTON  WB  AIRPORT 
'OUISVILLE  WB  AP 

OUISVILLE  WB  CITY 

I 
\ 
!0VELACEVILLE 

AOISONVILLE  1  SE 

IMMOTH  CAVE  PARK 

ANCHESTER 

*YF1ELD  2  S 

»YSVILLE  DAM  33 


j  MAX 
i  MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


91   87   82 
60   60   38 


89   87   83 


69   58 
46   46 


68   65   67 

51   46   46 


73   78   78 

41   451   56 


78   86   85'   86 


76   79 

44   47 


90   89   841   80 
57   58   58   50 


90   89   84 


67   62 
51   43 


76   68   63 


62   65   60j   50   51   43 


85[  80 

551   48 


79   72 
63   50 


85l   77 
56i   52 


8*1   72 
60]   49 


75   64 
50   48 


41  38  40 

65  76  79 
38  40  46 

66  -76  80 
40  39  45 

54  60  74 


81   79   78!   78   83 
52   50   46'   41   41 


81   78   71 
47   55   44 


80   84   88l   87 
38   41   49J   47 


93   85   831   75 


83,   74 

59   47 


66   63   61 

50   45   42 


67   62|   64 

50   451   37 


79 

42  50 1   56 

74   781   81 
39   43|   57 

73   78!  81 

43  48   55 


79   86 
39|  41   48 


741  82   87 
34   40   47 


77   66   72 
34   3  2   40 


68   77   85 
44   4  6   53 


86   88 
61   56 


89   90 
47   50 


87   89 
51   53 


50   50   51   52 


84   88 
47   60 


73   78 
38   42 


67   68   51 


92   87   80 
62   64   52 


90   90   83 
60   57   60 


60   69   62 


87   88   83 
55   56   58 


90   86   86 
66   64   61 


58   58   62 


91   90   83 
51   56   60 


87   91   86 
62   62   62 


89   86   85 
69   64   59 


91   89   87 
51   62   53 


67 

66 

67 

75 

78 

78 

49 

49 

41 

43 

46 

53 

67 

65 

64 

74 

78 

81 

42 

42' 

44 

37 

42 

50 

66 

56} 

61 

72 

76 

77 

46 

481 

40 

48 

60 

60 

83   87   83 


89   84   85 
61   65   59 


85   88   84 
61   65   68 


53   64   67 


92   89   86 
62   66   65 


78   85   83 
65   56   57 


91   90   87 
63   66   60 


88   88   86 


45   40   44 


75 

68 

60 

64 

74 

49 

46 

40 

44 

48 

69 

68 

66 

74 

80 

49 

45 

42 

39 

41 

68 

66 

67 

75 

81 

51 

47 

42 

45 

61 

76 

70 

60 

66 

75 

50 

50 

39 

40 

43 

67 

62 

67 

76 

80 

48 

45 

51 

42 

40 

83   75   66 


76   70   63 


SO 

79 

65 

48 

50 

45 

77 

70 

63 

51 

48 

46 

85 

70 

66 

51 

50 

45 

82 

74 

66 

46 

48 

40 

79 

70 

62 

51 

61 

44 

75 

70 

66 

46 

50 

41 

77 

69 

69 

50 

52 

47 

75   68   64 


571   50 
821  73 


63   64   74 


74   78 
39   46 


64   73 
41   40 


68   76 

39   44 


68   70 

40   41 


65   65 

45   41 


63   63   52 


92   89   85 
62   66   53 


91   88   83 
68   71   57 


90   87   87 


58   60' 
60   44 


57 

85,  76 


73 

67 

56 

65 

75 

49 

61 

47 

42 

46 

71 

66 

54 

64 

73 

53 

51 

48 

43 

51 

77 

67 

65 

70 

76 

50 

49 

44 

41 

40 

68   81 

44   46 


65   75 
41   40 


68   75 

37   41 


65   74 
39   43 


63   72 
40   44 


80   77   74 
53   46   38 


80   69   72 
54   46   44 


79   81   55 
55   64.  43 


80   78   72 


78   76   72 
61   47   39 


79   78   59 

46   55   46 


82   78   71 
51   49   45 


79   81   68 
49   56   40 


79   74   73 
59   46   35 


81   78   69 
49   51   46 


77   73   74 
61   45   40 


83   80   70 
61   49   39 


79   84   72 


84   72   81 
59   46   42 


83   73   70 
52   52   44 


79  1  78   71   74 
47   59   46   40 


78   78 
48   54 


76   79   64   70 


59   64   61 


851  75 
69   46 


88   87   85 
57   57   59 


89   86   86   80 
64   65   61   61 


86   81 
69   60 


74   65, 
50   43 


73   60 

49   38 


70   67 

61   45 


68   66 
49   48 


71   65 1 
50   49 


56  44  43 

80  65  74 

58  45  46 

76  66  72 

60  44  46 

80  74  75 

60  47  38 

80  76  79 

62  47  39 


65   75   79 


68   76 
41   42 


40   47   49 


79   86 

4  2   46 


81   86 
40   50 


85   88 
50   52 


89   92 
54   52 


89   86   90 


48   50   51 


90   88   87 


87   83   83 
56   57   57 


90   90   87 
63   57   58 


90   91   87 


54   67   68 


87   87   83 
63   60   57 


90   88   83 
57   61   61 


93   89   89 

53   69   69 


90   90   87 

65   59   68 


85 

73 

68 

52 

89 

84 

61 

54 

88 

85 

59 

54 

90 

85 

59 

63 

89 

68 

61 

53 

81 

83 

57 

61 

87 

74 

60 

52 

80   70   73 
48   58   52 


83   77   71 


67   74   79   82 

54   57   51   62 

72   74   78   84 


78.1 
51.1 


89   71   79 


89   86 

59   53 


79 

82 

42 

45 

77 

83 

37 

42 

79 

83 

45 

50 

79 

83 

37 

41 

72 

79 

46 

49 

79 

87 

38 

42 

80 

85 

44 

54 

76 

82 

43 

43 

89   91 
50   62 


48)  50   51-  67 


87 1  87   78 
67   51 


69   59   60 


85 

88 

87 

47 

48 

64 

89 

90 

89 

58 

60 

61 

88 

88 

89 

55 

55 

56 

87 

88 

88 

54 

57 

58 

89   86   931  86 


87   89 

63   56 


39   40   42 


71   79 
42   48 


SO   85 
40   46 


86   85 
35   37 


52   56 
89   87 


48  60  53 

85  86  86 

52  53  64 

87  88  91 

61  51  52 

84  87  87 

47  51  48 


86 

76 

59 

53 

87 

67 

65 

43 

83 

66 

57 

51 

88 

76 

65 

62 

49  67  521  63   53   51   59i  61.5 

80  79  75l  73 

46  54  50!  53 

82  81  75  75 

49  57  50]  64 

80  76  76  70 

47  58  52 [  56 

74  80  64 1  62 

44  40  37  44 

78  71  73  68 

49  54  53  52 

81  78  79  71 

46  57  64  1  53 


82   79   71   70 


79   75   75 
46   52   49 


77   70   70 
51   67   62 


72'   78   74   74   65 

37   42   51   45!  52 


75   80   70   65  I  61 

45   61   52   52  I  54 


75   81   81   72  I  72 
381   46   46   501  64 


77 

82 

37  t 

80 

.7 

57 

60 

491 

49 

.6 

78 

82 

84; 

81 

.2 

57 

58 

52| 

51 

.6 

83 

85 

84! 

80 

.5 

49 

56 

56 

51 

.1 

63 

73 

82 

76 

4 

50 

46 

46 

46 

8 

75 

79 

85 

77 

.4 

54 

49 

51 

52 

1 

84 

88 

88 

81 

2 

61 

57 

55 

50 

6 

73 

85 

83' 

80 

3 

58 

65 

49i 

51 

0 

80 

84 

85| 

80 

2 

51 

53 

54 

49 

7 

75 

79 

84 

79 

0 

65 

52 

" 

51 

2 

74 

78 

85 

77 

8 

53 

48 

48 

47 

4 

75 

81 

81 

76 

8 

50 

53 

58 

53 

1 

73 

86 

80 

5 

48 

46 

49 

3 

70,  74   69   77   79 


61   53   44   50   59   53 
751   84   83   71  I 


55   53   53   53.4 


78   83 
40   43 


78   84 

50   51 


75   80 
41   45 


70   79 
36   40 


78   85 
39   41 


79   85 
4  2   48 


79   85   86 


78   82 
46   51 


47   51   62 


77   83 
50   57 


40   48   601 


41   46   491 


72:  77 

441  46 


73 

78 

85 

35 

36 

42 

82 

^7 

39 

43 

72 

79 

85 

39 

43 

52 

60 

70 

75 

45 

41 

41 

83   86 
49   48 


86   90 
67   52 


88   90 

51   51 


88   89 
52   63 


88   88 
52   52 


87   88 
51   66 


86   85 

67   57 


88   89 
54   54 


85   86 
61   69 


88   87 
51   61 


89   88 
52   52 


87   88 
48   49 


901  93 
55   67 


88 1  90 
48|  56 


91   93 
55   57 


86 

88 

67 

55 

56 

63 

88 

86 

70 

60 

64 

60 

89 

90 

87 

60 

58 

56 

83 

88 

73 

56 

67 

51 

88 

86 

88 

58 

60 

67 

90 

85 

75 

57 

64 

52 

87 

86 

74 

49 

51 

53 

82 

87 

80 

58 

67 

52 

90 

85 

70 

60 

64 

50 

90 

93 

76 

59 

63 

53 

85 

86 

85 

57 

55 

66 

89 

88 

72 

58 

64 

54 

88 

88 

66 

68 

57 

53 

43   52   50 


78   79   76   78 


92   89   90 

64!  59   59   60 


90 1  90 

54'  68 


87;  89 

6o|  60 


91   93 
57|  63 


871  90 
64'  66 


54   60   58 


83   76   72 

46   54   51  \ 


74   81   72 
44   52   50 


46   58   54 


80   83   80 
42   48   51 


80   75   72 
46   ,54   49 


78   77   79 
60   68   56 


79   82   80 
50   58   65 


73   82   75 

44   64   50 


81   79   74; 


82 

53 


79  74  76 

60   53   45  I  50  57  53 

76  81  75  76  j 
45  60  64  51 

73  80  70  73 

44  52  66  51 

77  83  73  74 

47'  52  57  64 


80   72   73 

65   57   56 


78   77   78 


89   89   89 


85   85 
46   49 


90   90 

5  0   64 


86 1  86 
60'  56 


87 

88 

70 

59 

61 

61 

86 

89 

67 

61 

61 

49 

87 

87 

68 

64 

60 

51 

86 

86 

67 

66 

60 

54 

90 

84 

70 

68 

63 

50 

89 

88 

69 

58 

64 

52 

86 

87 

82 

55 

56 

62 

85 

90 

83 

59 

59 

64 

91 

89 

71 

60 

62 

50 

86 

84 

86 

58 

58 

54 

69 

72 

79 

84 

80 

.5 

52 

47 

46 

48 

48 

.4 

76 

83 

86 

83 

SO 

.3 

56 

54 

60 

64 

54 

.6 

74 

71, 

78 

82 

79 

.7 

55 

65 

52 

52 

50 

.8 

67 

72 

80 

84 

79 

■  6 

52 

50 

46 

50 

49 

■  0 

76 

66 

79 

82 

78 

.6 

69 

53 

68 

53 

52 

.0 

74 

83 

86 

85 

80 

.4 

54 

50 

66 

57 

51 

.3 

77 

80 

79 

86 

83 

.7 

47 

53 

49 

49 

47 

•  3 

69 

74 

79 

83 

79 

0 

54 

57 

47 

49 

49 

6 

74 

83 

86 

83 

80 

3 

66 

64 

56 

59 

63 

6 

80 

82 

88 

80 

81 

7 

58 

51 

60 

66 

52 

7 

72 

76 

73 

80 

78 

5 

62 

52 

46 

48 

48 

3 

74 

82 

88 

86 

81 

9 

55 

51 

62 

65 

53 

7 

70 

80 

79 

85 

79 

1 

54 

53 

47 

50 

48 

8 

70 

83 

82 

85 

80 

1 

67 

63 

56 

65 

52 

4 

71 

82 

84 

SS 

79. 

9 

57 

53 

55 

52 

51 

6 

68 

75 

79 

84 

77. 

7 

53 

66 

53 

57 

52. 

8 

68 

78 

83 

83 

79. 

5 

66 

60 

56 

65 

53. 

6 

79   75   77  I 
47   57   58 


79   76   75 

38   42   54   46 


78   79   79   80 
46   53   68   53 


65   72   79   73 

42   44   49   54 


67 

76 

80 

82 

77.5 

54 

60 

60 

62l 

56.9 

78 

84 

87 

81I 

80.9 

64 

61 

63 

64 

62.2 

72 

83 

86 

85 

80.9 

58 

52 

58 

55  j 

52.1 

74 

SO 

82 

84  1 

80.3 

62 

48 

51 

49 

47.3 

70 

77 

82 

87 

81.9 

53 

66 

49 

60 

50.2 

78 

85 

,86 

84 

31.6 

62 

53 

62 

62 

54.0 

68 

62 

69 

77 

76.1 

54 

47 

48 

48 

49.5 

See  reference  notes  tolK^lag  Stfttlon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


KENTUCKY 
MAY  19S1« 


MIDOLESeORO 

MOUNT  STERLING 

MURRAY 

OWENSBORO 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

PAOUCAH 

PIKEVILLE 

PRINCETON 

RICHMOND  E  STATE  COL 

RUSSELLVILLE 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE  2  W 

SHEPHERDSVILLE 

SOMERSET  1  N 

SUMMER  SHADE 

VANCEBURS 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WILLIAMSBURG 

WILLIAMSTOWN 


Day  Of  Month 


IJ     WOLF  CREEK  DAM 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 


MAIP 
MIN 


90   90   63 
56   58   58 


90   88 
61   62 


90   87   88 
65   64   58 


90   81 

64   66   61 


90   S3   88 
65   62   61 


88   90   B<> 
64   65   59 


88   90   84 
58   61   61 


90   86 

58   62   54 


84   88   85 
59   60   62 


93   91   89 
82   63   59 


84   87   37 
61   62 


91   87   85 
62   66 


92   89   84 
61   60 


92   89   87 
63   63   54 


90   86   82 
60   59   60 


91   88   S4 
60   61   58 


90   90   83 
57   58 


82   88   87 
59   57 


90   89   84 
59   60   58 


89   86   85 
60   63   61 


87   92 
58   60 


68   68)  65 
52   41   45 


80   68 
49   49 


70   67 
52   44 


68   62 

50   48 


69   62 

50   46 


80   68 
52   46 


67   65 
52   45 


72   65 
50   40 


73   65 
50   49 


79   77   65 


83   73   65 
48   51   45 


73   62 

51   49 


68   62 

46   48 


78   68 

49   50 


56   64 
52   46 


67   65 
51   39 


69   68 

50   49 


76   68 
53   51 


52   52   44 


68   61 

47   48 


77   68 

54   44 


81 

82 

77 

72 

43 

47 

58 

46 

78 

81 

78 

72 

50 

55 

46 

43 

83 

82 

77 

74 

45 

61 

49 

37 

79 

76 

74 

76 

49 

60 

46 

40 

81 

78 

64 

73 

52 

56 

48 

41 

76 

82 

78 

65 

42 

55 

48 

39 

82 

8 

76 

73 

48 

51 

56 

48 

82 

80 

73 

68 

42 

59 

46 

32 

71 

76 

79 

60 

50 

53 

59 

43 

83 

83 

82 

76 

53 

59 

52 

37 

74 

78 

78 

55 

44 

54 

47 

40 

80 

81 

75 

74 

48 

60 

49 

36 

79 

77 

65 

74 

45 

54 

44 

40 

72 

75 

80 

55 

52 

50 

40 

41 

76 

85 

66 

68 

42 

52 

48 

40 

79 

81 

68 

72 

43 

54 

46 

38 

81 

83 

80 

71 

46 

52 

49 

46 

74 

77 

81 

69 

41 

49 

52 

48 

76 

82 

76 

74 

36 

45 

53 

44 

78 

81 

69 

68 

51 

55 

45 

44 

75 

SO 

82 

62 

44 

51 

62 

40 

14  15   16   17 


T27r 


85 
42 

88l 
46, 

89 

47 

85 
45 

871 
52 

87 
55 

86 
46 

87 

49J 

89 

53 

86 
51 

881 
52 

90 
54 

85 
51 

86 

59 

87 
55 

80 
48 

82 

56 

89 
54 

87 
47 

89 

50 

89 
52 

87 
44 

38 
47 

89 
46 

75 
50 

82 
51 

63 
52 

83 
50 

90 
491 

90 
50 

79 
48 

84! 

49l 

81 
51 

86 
46 

88 

50; 

90 
51 

84 
48 

a'' 

51! 

87 
52 

78 
48 

S9| 
5o! 

88 
53 

34 

4e 

84i 
48< 

84 
49 

87 
52 

36 
50 

89 
50 

90i   90 
501   55 


92l   93 

54|   56 


92,  94 

55|  55 


92'  90 
581  60 


89   90 

531   58 


90!   67 
55i  59 


95l  94 
51;  54 


64'  36 

55|  57 


93 1   94 

50i   53 


86   87' 

58   59 


34   75   30 


25   2B  27   28 


29  I  30  < 

i I 


89   87   87   86 


90   93  1  39   75 
61   53!   63   53 

84   91!  86   72 


85   90 
63   60 


92   84 
63   59 


86   84 
5  7   62 


86   931 
56   541 


87   67 
63   601 


85   85|  86 


871  88 
49I  53 


92   91 
58   58 


90   87 
56   57 


90   88 
58   60 


88   86 
58   61 


93   87 
58   61 


86   85 
57   55 


89   87 

55   55 


74!  82 
42,  52 


79,  80 

48|  50 

79!  30 

491  54 

72!  76 

48;  49 

75|  85 

43|  48 

8l|  81 

42!  47 

65I  72 

411  51 


76   75   71 

55   49!  53 


81   75   68 
53   51   52 


80   811  79 

56   55!  55 


76   77'  71 
59   54i  61 


79   80   77 
60   55   55 


80   77!  78 
59   52   54 


58   50   50 

75   79   85 
51   49   54 


81  •« 

50(0 


80 19 
52i3 


62   65   52. 


77   73 
58   54 


79   79 
60   49 


60   70 
57   52 


83 

88, 

87 

38 

88 

86 

69 

84 

43 

46, 

50 

57 

57 

57 

59 

57 

78 

821 

66 

66 

88 

90 

90 

89 

41 

451 

52 

53 

53 

59 

60 

59 

87 

89 

90 

91 

93 

92 

91 

88 

44 

48l 

50 

50 

51 

51 

61 

59 

30   84   63 
50   56   61 


81   87   86 
47   48   50 


89,  91 

49   52 


87   83 
63   62 


92   90 
56   56 


91   70   80 
64   54   42 


87   87   67 
59   53   45 


90   81   77 
62   55   41 


85   77   75 
59   51   42 


90   90   70 


66   76   71 


89   80   75 


88   79   73 
60   54   42 


88   86   65 
59   56   42 


90   79   75 

58   53   44 


65   78   71 


81  80  79 

46  57  52 

74  80  74 

48  59  50 

60  77  77 

46  57  53 

80  72  73 


86   90   65 


85   89   84!  80a 

54   63   63!  54. 


77   86   69   80« 
53   60   60,  53a 


66   72   80   36 1   79  a 
55   55   52   55;  53a 


79   87   90   82!  82a 


52  47   60 

71   66   73 

53  54   49 


'59!  49a 

I 

771  76a 

5li  52a 


SO   86   90   89;  S4a 
59   50   56   611  52a 


75   68   80   81!  77a 


73   84   88   88 
56   50   55   56 


69   77   80 


47  57  50i  53   58   50   52 

77  83  751  71 
47  54  55  I  57 

78  72  73]  69 

45  59  48!  54 

31  75  76  I  76 

46  50  44 1  45 


80 

76 

74 

73 

52 

50 

50 

52 

79 

82 

73 

75 

43 

60 

59 

54 

80 

75 

75 

73 

49 

57 

49 

52 

661  75 

44!  50 


75   69 
51   50 


80   73   76 
56   46   52 


60 

83 

79  a 

52 

59 

52a 

80 

85 

7Ba 

52 

50 

49  a 

85 

88 

80  (9 

53 

53 

48>9 

80 

84 

80>5 

50 

51 

50<9 

73 

75 

79  a2 

46 

49 

51.2 

84 

S8 

81a2 

52 

51 

50.4 

77 

61 

77.5 

56 

56 

53.5 

80 

82 

60.3 

52 

54 

50.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H   • 

BURGIN  DIX  DAM 
WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

.14 
4 

.17 
11 

.21 
5 

.22 
13 

.24 
16 

.13 
12 

.23 
24 

.19 
38 

.15 
13 

.18 
20 

.15 
5 

.11 
15 

.05 
3 

.15 
47 

.12 
8 

.17 
24 

.17 
13 

.16 

7 

.18 
3 

.19 
15 

.21 
34 

.17 
61 

.06 
22 

.13 
28 

.18 
6 

.15 
37 

.15 
6 

.20 

11 

.19 
2 

.21 

7 

.11 
6 

.21 
8 

.32 

1 

.22 
9 

.19 
1 

.25 
8 

.19 

1 

.21 
9 

.25 

.24 
10 

.12 

9 

.22 
16 

.18 
7 

.22 

14 

.37 
18 

.30 
37 

.11 
5 

.08 
22 

.14 
2 

.20 

18 

.20 
17 

.19 
12 

.21 
16 

.22 
32 

.79 
52 

.14 
32 

.38 
77 

.14 
2 

.14 

11 

.20 

.25 

16 

6.09 

5.86 
645 

I  note ■•folio* lag  StfttioD  Index. 
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OvOOuflBaSBH^BOSi.' ' 


STATION  INDEX 


[        j 

Obser- 

2 i  County   |  ^ 

<D 

vation 

Refer 

Station 

3 

1 

time 

Observer 

to 

a 

1  !         '||  1 

a 

I 

d. 

tables 

II          ■"   " 

pj  ^3 

a 

S 

A 

£ 

ADDISON  DAH  45 

0031  BRECKINRIDGE 

y 

37  55 

86  34 

380 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  4 

ADOLPHUS  1  N 

0043  ALLEN 

3 

36  39 

86  16 

600 

7A 

IDELL  M.  BEARING 

3  4 

ALLEN 

0095  FLOYD  . 

1 

37  35 

82  43 

650 

NANNIE  AUXIER 

ANCHORAGE 

01S5  JEFFERSON 

7 

38  16 

85  33 

700 

7P 

7P 

C.  E.  BARRET 

2  3    5 

ASHCAMP 

0246  PIKE        j  1 

37  16 

82  26 

1100 

8A 

MARY  S.  RATLIFF 

3 

ASHLAND  DAM  29 

0254|8OYD        ,  7 

38  27 

82  36 

534 

6P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3   5   7 

BARBOURVILLE 

0381  KNOX          2 

36  52 

83  53 

1000 

6P 

6P 

UNION  COLLEGE 

2  3  4  5 

BABDSTOWN  S.J.  PREP  SCH 

0397, NELSON         8 

37  48 

85  28 

637 

6P 

6P 

ST.  JOSEPH  PREP  SCH 

2  3    5 

BAXTER  HARLAN  WATER  HKS 

0150  HARLAN         2 

35  51 

83  20 

CYRUS  S.  LAYSON 

3  4 

BEAVER  DAM 

0490;OHIO           3 

37  25 

86  52 

441 

6P 

6P 

E,  C.  YOUNG 

2  3    5    7 

BINHAB 

0595  HARLAN         2 

36  58 

82  57 

1580 

8A 

8A 

C.  C.  WHITEAKER 

2  3    5    7 

BENTON 

0611  MARSHALL       9 

36  51 

88  21 1  380 

MID 

WILLIAM  NELSON 

3  4 

BEREA  COLLEGE 

0619  MADISON      1  4 

37  34 

84  18 1 1070 

GP 

6P 

JAMES  A.  GROSSMAN 

2  3  4  5 

BEREA  WATER  WORKS 

Ofi24  MADISON      !  4 

37  34 

84  leluoo 

7A 

MRS.  L.  B.  GAFFABU 

3 

BOSTON  2  SW 

0874  NELSON       j  8] 37  46 

85  42 

430 

8A 

MRS.  PAUI.ENE  COY 

3 

BOWLING  GREEN 

0904  WARREN         31  37  00 

86  26 

536 

7A 

JAMES  R.  EDWARDS 

3 

BOWLING  GREEN  SU6STA 

09071  WARREN       1  3 

37  01 

86  26 

470 

7A 

TVA  639 

3 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

36  58 

86  26 

535 

MID 

UID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5   7 

BRENT  DAH  36 

0978! CAMPBELL       7 

39  03 

84  25 

489 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

BROWNSVILLE  LOCK  « 

1046  EDMONSON       3 

37  12 

86  16 

410 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

BURGIN  DIX  DAH 

1127, MERCER         4 

37  48 

84  43!  770 

4P 

8A 

C.  W.  WILLIAMS 

2  3   5  6 

BURS SIDE 

use!  PULASKI        2 

36  59 

84  37   705 

7A 

SARAH  E.  LEWIS 

3 

CADr?  LOCK  E 

1206, TRIGG          2 

36  46 

87  58 1  424 

1  7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

CAHPBELLSVILLE 

1256i TAYLOR      .  3 

37  20 

85  21'  777 

61' 

6P 

ALVA  WC  KINLEY 

2  3   5 

CABROLLTON  LOCK  1 

1345; CARROLL       4 

38  41 

85  11'  480 

6P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  4  5 

CiNTRAL  CITY 

1439  MIIHLENBURG   '  3 

37  17 

87  07  1 

MID 

CLARK  BAILEY 

3  4 

CLINTON 

1631  HICKMAN      ■  6l36  41 

89  00  1 

MID 

WOODSON  D,  FRANKLIN 

3  4 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

1704  MADISON      '■    4137  47 

84  06 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

COLUMBIA 

1722  ADAIR        ■  3  37  06 

S:;  IBl  TZ9 

i  '■* 

MRS.  HAZEL  B,  PICKETT 

COSSTANTINE 

1763  BRECKINRIDGE   3137  40 

86  14   800 

ImID'mrs,  (2,ENNIE  L.  SHAW 

3  4 

COXBIN  CAA  AIRPORT 

leOl  WHITLEY       2;  36  58 

84  08  1170 

1 
MIDjMlD  CIVIL  ALRO  ADM 

2  3  4  5   7 

COHOIN  WATER ■WORKS 

1306  WHITLEY        2 | 36  57 

84  06  1070 

7A  CORBIN  WATER  WORKS 

3 

COVINGrON  WB  AIRPORT 

1855  KENTON        7  39  04 

84  40   869 

midImid  u  s  weather  bureau 

2  3  4  5   7 

CVSTHIANA 

1998  HARRISON      5138  23 

84  18  1  684 

7A  MARSHALL  HILL 

cySTHI.WA  2 

20U3  HARBISON       J ^ 38  23 

84  18]  684 

5P 

5P| RURAL  ELEC  ASS'N 

2  3   5 

DANVILLE 

2040  BOYLE          4  37  39 

84  46  1  955 

7A 

7A 

R.  P.  COLDIRON 

2  3   5   7 

DAVELLA 

2053  MARTIN         1  37  48 

82  32 

BEBTHA  DE  LONG 

3  4 

DELPHIA  1  E 

2132  PERRY          ■!  37  02 

S3  07 

1780 

5P 

RALPH  R.  BEALL 

3 

DEM  A 

2139  KNOTT          1  37  25 

82  48 

850 

DUNDEE  BARRETTS  FORfJ  BR 

.i33S  OHIO          3;37  33 

86  43 

430 

7A 

J.  L-  HUFF 

3  4 

DUNMOR 

2366  MUHLENBERG     3  37  05 

87  00 

610 

7A 

N.  D.  CIVENS 

3 

OUNKVILLF 

2374  CASEY        .  3  37  13 

84  58 

8A 

lInnie  D.  TARTBR 

3 

EDDYVn.LL  LOTK  f 

2445  LYON         I  2  37  03 

88  05 

420 

7A jCORTS  OF  ENGINEERS 

3 

EDMONTON 

2469  METCALFE     1  3  37  00 

85  37  1 

3  4 

BLIZABETKTOWN 

2510  HARDIN        3  37  42 

85  52 

7A 

ROBERT  E.  SETTLE 

3 

rALuotmt 

2775  PENDLETON     5  38  40 

84  20 

600 

«A 

JESSIE  OLDHAM 

3 

FARMERS 

2791  ROWAN          5  38  09 

MRS.  r.C.  STAMPER 

2  3   5   7 

PLEHINGSBURG 

2903  FLEMING       5 :36  25 

83  43 

870 

7A 

BYRON  F.  FLEMING 

3 

FLEMINGSBURC  P,  0. 

2908  FLEMING        5  38  25 

S3  44 

750 

MAURICE  0. CARPENTER 

3  4 

FORD  LOlK  10 

2953  MADISON        4  ,37  53 

84  15 

593 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

rOBDS  FERRY  DAM  50 

2961  CRITTENDEN    7  137  28 

88  06 

356 

6P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  4  5   7   1 

FRANKFORT  LOCK  4 

3028  FRANKLIN     ,  4 

38  13 

84  52 

504 

6A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3    5    7 

ntANKLI^  KATER  WORKS 

3036  SIMPSON      1  3 

36  43 

86  34 

691 

HERMAN  D.  NEAL 

rHENCliBltRG 

3052  MENIFEE       I  5 

37  57 

83  39 

930 

7A 

FRENCHBURC  SCHOOL 

3 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

3194  SCOTT         1  4 

38  12 

84  33   880 

8  A 

JOE  W.  ATKINS 

3 

GESr  LOCK  3 

3203  HENRY         4 

38  25 

84  53   490 

7A 

CORPS  Ot  ENGINEERS 

3  4 

GLASGOW 

324]  BARREN         3,37  00 

85  55!  780 

7Aj  EMILY  a.  BEAN 

3 

GRANT  DAM  3b 

3358  BOONE         7  138  59 

84  49  1  506 

'  6a!cORPS  Oh  ENGINEERS 

3 

GRAYSON 

3391  CARTER         7 1 38  19 

82  57   589 

5P!  7a|SHIRLEV  I.     STATEN 

2  3   5 

GREENS BURG 

3430  GREEN         3 

37  16 

85  30 

581 

1  7A 

MRS.  MtLL  «.  LINCLE 

2  3   5 

OIEEKSBIJRC  HIWAY  61  BE 

3435  GREEN          3 

37  15 

85  30 

581 

7A 

L.  KENNETH  STOTTS 

3 

QtEENUP  DAM  30 

3443  GREENUP        7 

38  37 

82  51 

540 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3          j 

GREENVILLE  2  W 

3451  MUHLENBERG     3 

37  12 

87  12 

519 

5P 

5P 

C.  R.  LOVELL 

2  3   5 

HALEYS  MILL 

3539  CHRISTIAN     3 

37  03 

87  20 

MID  CLEATUS  E.  8RINKLEV 

3  4 

HARLAN 

3622  HARLAN        2 

36  50 

83  19  1200 

6P 

6P|rADI0  STATION  WHLN 

2  3   5       1 

HARTFORD  6  KW 

3652  OHIO          3 

37  32 

86  54 

aAiDAVID  K   CARSON 

3            i 

3709  PERRY          4 

37  15 

tXlD^H.     \      BAILEY 

3  4         1 

HAZARD  WATEr,  WORKS 

3714  PERRY          4 

37  15 

83  11 

840 

7A  iBURCHELL  MUKCY 

3 

HEIDELBERG  LOCK  14 

3741  LEE            4 

37  33 

83  46 

663 

BAlCORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  4  5   7 

HENDERSON  -1  SW 

3762  HENDERSON      7 

37  47 

87  37 

382 

6P;  6P  FRANK  STREET 

2  3   5 

BERNDON 

J798  CHRISTIAN     2 

36  44 

87  34 

midIc.  W.  KEATTS 

3  4 

BICKKAN  1  E 

3816  FULTON        6  36  34 

89  10 

7A   7A  MRS.  NELL  S.  CALVIN 

2  3   5 

HICKSVILLE 

3821  Graves       9  .36  48 

88  30   440 

!  7A  ItVA  679 

3          1 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

3837  JESSAMINE      4  l37  49 

84  43  ; 

1  6a|C0HPS  of  ENGINEERS 

3           1 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

3899  KNOTT         4  ,37  20 

82  59  1080 

SA j  8A  ELIZABETH  WATTS 

2  3   5   7   1 

HODOENVILLE  NAT  PARK 

3929  LAl'.UE          3!37  32 

85  44' 

i  mid!  ERNEST  L   WRIGIfT 

3  4        1 

aOPKINSVILLE  2  E 

3994  CHRISTIAN     2|36  52 

87  -IT     524 

7Pi  SAlMRS.  W.  K.    MORRIS 

2  3   5   7 

HYDEN 

4093  LESLIE        4  37  10 

83  22   850 

6P[URS.  FOREST  CAMPBELL 

3           1 

INEZ 

4134  MARTIN         1 1 37  52 

82  32   638 

liP'  GP  LMTEn  FUEL  GAS  CO 

2  3    5 

IRVINCTON 

4165  BRECKINRIDGE   3|37  53 

SS  17   646 

7Pi  7P' FLOYD  G.  BOBBINS 

2  3    5    7   1 

JACKSON 

4196  BREATHITT     4  37  33 

83  23;  698 

7A  BUFORO  F,  BARNES 

3          i 

JENKIKS 

4236  LETCHER        1 1 37  12 

7A. AMELIA  COLLINS 

3  4        1 

JBREKIAH 

4255  LETCHER        4  37  10 

82  56  1150 

7a!«RS.  SUSAN  F.  ISON 

3          i 

KBESE  2  N 

4369  JESSAMINE     4 ' 37  58 

H4  38   950 

7 A  MARION  H.  MAHIN 

3          1 

KEITTUCKY  DAM 

4414  LIVINGSTON     gjs?  01 

7A 

TVA  379 

3  4 

LANCASTER  ICE  PLANT 

1620  G,*RRARD       4  137  37 

84  35  1032 

8A 

KENTUCKY  UTIL  CO 

3 

LAURA 

4642  MARTIN         1  37  45 

82  26 

JAMES  A.  FIELD 

3 

LEITCHFIELD 

4703  GRAYSON       3  137  29 

86  18   635 

6Pj  8A 

GEORGE  D.  LITSEY 

2  3   5 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

■1746  FAYETTE        4  ^38  02 

84  36   979 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5   7 

LIBERTY 

1755  CASEY         3  |37  21 

84  55  ' 

■ 

^7A 

PALLIA  L.  HANKLA 

3  4         1 

1   l- 

;   2-CU 

REEH;   4-KENTUCK^-; 

5-LICKING:   6-H 

Station 


ILITTLE  HICKHAN   LOCK  8 
JLOCKPORT  LOCK  2 
|loglick  1  S 

Ilouisa 

ilouisville  bowman  field 
ilouisville  wb  ap 
louisville  upper  gage 
louisville  wb  city 


IHAOISONVILLE  1  SE 
'MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER 
JMAYTIELD  SUBSTATION 

MAVFIELD  2  S 
MAYSVILLE  DAM  33 
MC  KINNEYSBURG 
HIDDLFSBORO 
MIDDLESBORO  RR  STATION 


MILLERSBUHC 
Mri.LERSTOWN 
KONTICELLO 
MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MOUNT  STERLING 

MUNFORDVILLE 

HURRAY 

OLIVE  HILL  1  NW 

OLNEV 

WNEONTA  DAM  35 

OWENSBORO 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH 

P'\UUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUt  AH  SCS  NURSERY 

PAINTSVILLE 

PIKEVILLE 

EVILLE 
NCETON 


PR 

RICHMOND  E  STATE  COL 
RUHSEY  LOCK  2 
RUSSELLVILLE 

ILLE  SUBSTA 


SADIEVILLE  WATER  WORKS 
ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 
!ST  MARY 
SALVISA  LOCK  6 

SALYERSVILLE 

SCOTTSVILLE 
SLBREE  WATER  WORKS 
SHAWNEE  STEAM  PLANT 
SHELBYVILLE  2  V 
VILLE 


SMITHFIELD  4  S 
SOMERSET  HIW;>Y  DEPT 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 
STEARNS 


S  !     County        9* 


Id    I      ti 

;s  '■  3 


37  45:  84    35 

38  26  ,  84    58 

37  51 :  84    02 

38  07  82   37 


Obser- 
vation j 
time  , 


BARREN 
HOPKINS 
EDUONSON 
CLAY 


GRAVES 
MASON 

PENDLETON 


7  38  13 
7  '38  11 
7  ,38  17 


3 i36  53 

3  37  19  1 

3  37  11 


Refer 

to 
tables 


7AiC0RPS  OF  ENGINEERS 
6A  CORPS  OF  ENGINEERS 
IID  MRS.  H.  BURGHER 
riD  U  S  FOREST  SERVICE 
8A  JULIUS  M.  RANKIN 


IMID  CORPS  OF  ENGINEERS 
MIDIMID  U  S  WEATHER  BUREAU 

i  6A  CORPS  or  ENGINEERS 
HID 'mid  U  S  weather  BUREAU 
6P  !  6P  BLAINE  MALONE 


.HID  ( 


CIL  H.  BRIT 


|37  09  83  ■ 

6  36  44 :  88  39 1 

6  36  42  88  38 

7  38  38 i  83  42 
5  38  36  84  16 
2  36  37 ;  83  43 
2  36  37  83  43 


09 


41 


BOURBON 
GRAYSON 
WAYNE 
ROWAN 

MONTGOMERY 

HART 

CALLOWAY 

CARTER 

HOPKINS 


5 

37  27 

38  U 

86  03 
84  51 
83  26 

5 

38  03 

37  16 

83  57 

85  53 

800   5p1  5P  national  PARK  SVC 
450  I  6P   7A  EARL  HOWARD 
364  ;    ;     7A  TVA  5A 


8A  CITY  OF  MIDWAY 
MID 'RICHARD  S  HC  DANIEL 

7A  MRS.  O.  M.  LAWLLR 
7A  E.  0.  COOPER 


930   5P I  5P 


I  36  36  >  88  20   600   ep   6P 


HC  CRACKEN 
JOHNSON 
PIKE 
BELL 


ESTILL 
MADISON 
UC  LEAN 
LOGAN 
LOGAN 

SCOTT 
HARDIN 
MARION 
MERCER 
129  MAGOFFIN 

7215  ALLEN 
7234  WEBSTER 
7311  MC  CRACKEN 
7324  JSHELBY 
7334  jBULLITT 

7473 [SHELBY 
7507! PULASKI 
7510 jPULASKI 
7604  WASHINGTON 


38  58  I  84  18  I 

37  46  I  87  09  ! 

37  47 ;  87  08  I 

37  06  i  86  37  i 

37  04 !  88  46 


420   6P   7A 


37  04  ' 

37  49  ' 
37  29  I 

36  45  ; 

37  06  : 

I 

4  37  40  I 

37  44 

3  137  32! 
3  |36  51  I 
3  36  50  I 


8  37  35 

4  37  56 ; 

5  37  45  I 

3  36  45 

3  137  36  I 

7  137  09  I 

8  38  13  I 
8  l38  00  < 


88  35  ! 
82  48  , 

82  31 

83  42 
87  53  I 

83  57 

84  18 
87  16 
86  53 
86  54  i 

84  32 

85  59  , 
85  21  I 
84  49  ! 


86  12 

87  32 

88  47  I 

85  16 : 


6A 

6A 

«1D 

HID 

MID 

7A 

5P 

HP 

7A 

5P 

5P 

84  37  ,  1050  ' 


SUMMER  SHADE 

780D 

UETCALFE 

j  3i36 

531 

85  43 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

7805 

METCALFE 

I  3j36 

531 

85  40 

TATHAM  SPRINGS 

7924 

WASHINGTON 

8  37 

52 

65  09 

TAYLORSVILLE 

7948 

SPENCER 

i  8,38 

85  21 

THOHPKINSVILLE 

8060 

MONROE 

1  H^** 

42 

85  41 

THOMPKINSVILLE  TEL  OFF 

8065 

MONROE 

1  3  36 

42! 

85  41 

TURKEY  CHEEK  SCHOOL 

8144 

TRIGG 

(  9  36 

45, 

88  05 

TYRONE  LOCK  5 

8179 

ANDERSON 

4  {38 

02| 

84  51 

8197 

UNION 

7|37 

46  1 

87  57 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

8246 

MADISON 

1  4(37 

61| 

84  26 

VANBUREN 

8250 

ANDERSON 

'  8  37 

58! 

85  10 

VANCEBURG 

8254 

36, 

83  19 

VANCEBURG  DAM  32 

((259 

LEWIS 

;  7|38 

38i 

83  21 

WAVNESBURG  6  E 

84R6 

LINCOLN 

2t37 

22 

84  34 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

8551 

MORGAN 

;  5i37 

55 

83  15 

FRED  CARTMILL 
HUBERT  E.  HOJXES 

LOTTA  ORA  HOOPER 
ART  D.  WILLIAMS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
VIRGIL  P.  CLARK 
CORPS  OF  ENGINEERS 
WESTERN  P.  LACKEY 
CIVIL  AERO  ADM       ; 

SOIL  CONS  SERVICE 

JESSE  FAIRCHILD 

U  S  WEATHER  BUREAU   I 

F.  PARTIN 

ALTON  M.  HARVILL     : 

I  CORPS  Of  ENGINEtRS 
1  THOMAS  C.  HERNDON    : 
I  .CORPS  OF  ENGINEERS 


MID  IrICHARD  E.  ZEYSINC  3  < 

7A!SISTER  M.  MELITINA  2  3 

MID  ST  MARY  COLLEGE  3  -: 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS  3 

MID  J.    M.  MAY  3  '. 

5P  NOBLE  ALLEN  2  3 

5P  ,SEBREE  WATER  WORKS  3 

HID  TVA'  709  3  ■! 

6P  WILLA  S.  A.  RATTA  2  3 

7A  ALBERT  C.  MC  DANIEL  2  3 

UID  F.  W.  SIHPSON  3  ' 

KID  ROSCOE  PIERCE  3  • 

6P  RADIO  STA  WSFC  2  3 

BA.WM.  H.  CO.iTLEY  3 

HIDJMRS.  WILLIE  LEE  REED  1   3  • 

6P'CHAS.  H.  MC  HURTRBY  l2  3 


7A 

TVA  684 

MIO 

R.  C.  DEDMAN 

7A 

MRS.  KATHRYN  B.CARR 

HID 

JAMES  T.  PHILPOTT 

7A 

MRS.  ALICE  H.  HALE 

7A 

TVA  680 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

7A   7A  JOHN 


WILLIAMSBURG 
Wn.LIAMSTOWN 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAH 

WOODBURY  LOCK  4 


I  8567  i  OLDHAM 
8706' WHITLEY 

1  1  GRANT 
8724  LEE 
8807  RUSSELL 


7!38  29  85  29 

2  36  44'  84  10 

5  I  38  38!  84  34 

4  37  36,  83  50 

2136  53  85  08 


610 t  SA.  8A 


8824 


BUTLER 


GEORGE  T.  JOHNSTON 
CHARLES  B-  WEST 
MISS  N.  R.  SIMPSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

i   CORPS  OF  ENGINEERS 


ISSISSIPPl; 


l-SALT;   9-TENNESSEE 


observation  time, 
values  are  at  7:30  P.: 


REFEREHCE  NOTES 
The  four  digit  identification  ambers  in  the  inde.  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.   There  .111  be  no  duplication  of  numbers  .ithln  a  state. 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  In  the  Station  Indel  are  In  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  wUl  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Nonthl,  and  seasonal  snoWall  and  Heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  .ill  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  .hlch  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

^i-^i^f^LJt^Tii-"i^^>^  ^:i^  -\.:^^^i^^i^^^  T^^^^  ^'^^  =s^  ^Sotiin-fo^t^iHg 

Table  6. 

Sleet  and  hall  .ere  Included  In  sno.fall  averages  In  Table  1,  beginning  .1th  July  1948. 

Amounts  In  Table  4  are  from  recording  gages.   Traces  are  not  shorn. 

Amounts  In  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  othcrirlse  Indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,  6,  and  snortall  data  in  Table  7  i.re  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   See  the  Station  Index  fo 

SBO.  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  .11  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.   For  these  stations  sno.  on  grou 

-  HO  record  in  Tables  3.  4.  6,  7,  and  the  Station  Index.   No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry.   When  hourly  precipitation  is  missing  or  accumulated 
for  several  days,  only  the  first  and  last  days  are  shown  in  Table  4. 

■I-  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

♦   Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

6   Station  not  equipped  with  recording  gage.   See  Table  4  for  6-hourly  measured  amounts. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

E   Water  equivalent  of  sno.fall  .holly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  loch  ,ater  equivalent  to  every  10  Inches  of  ne.  sno.fall. 

M  1  to  9  days  Of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value 
for  a  full  month. 

R  Dally  values  and  monthly  total  from  recording  gage.   All  other  data  in  Table  3  are  from  non-recording  gages. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 
subscription  price:   IS  cents  per  copy, ^monthly  and  annua,:  JJ-O  Per  yea.   (.early  subscriptlon^i^  1^.1^11^'' 


payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States. 
Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


Reiittincis  aid' iirrispindenco  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superi 

W.R.P.C. ,  Chattanooga,  Tenn 


-7/17/51  — 


:4sssSSieMti: 


;«is:i«s;tv^wi!- 


Jf'^IH 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COkMHRpE 


.w^- 


c,^^^'^ 


CHARLES  SAWYER,  Secretirjj    |    I 

WEATHER  BUREAU  /  /  / 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chi. 


THE  LIBRARY  OF  THE 
AUG  2  4  1951 


CLIMATOLOGlCfM,  DATA 


KENTUCKY 


JUNE  1951 

Volume  XLVI  No.  6 


c  *T3  c: 

3J  r*3  :^ 

CO  »  •-< 

>  t—  <: 

2i  c  n 

3»    C    P3 

•     »—  w 

Cj    t-t 

»-«  >  M 
c-  r-  »< 

H-t    O    O 

£:»-.>*) 
o  < 

Crt  M  r- 

c  <- 
o 

C/3 


CO 

> 


^V 


CHATTANOOGA:   1951 


KENTUCKY  -  JUNE  1951 

0,  K.  Anderson,  Section  Director  -  Louisville 

WEATHER  SUMMARY 

?Sr^JSh°Tre  above  normaTrVfn'f all  and  slightly^elo.  normal  temperature,  combined 
llthne^ar" seasonal  suIshLe  made  the  month  generally  favorable  for  farm  actlvlt.es.  Severe 
Storms   of   any  consequence  were   absent. 

The  .ont.,  li-May  preceding   opene^^  ^^Z 

:r/e%rnr/a\i/eV  o^;x^i3{i.^^^^^ 

However,    negative    departures    were    generally    small    and   dxd   -t^excee^^  and'nightt im. 

warming   trend    beginning   on   the    17th   ^°^J^\^^"/,'' ,"^°"%^         little    day-to-day   variation    ir 
readings   during   this   period  were   ^^^J^  .^^^^^^J^^.y^^^^J^^g^revert  normal    readings, 

the  temperatures.      The  last   two  days  ^g^^'^^^^^^''   ,*f "Pff^^^^^f i^ally   all    stations   either  on   the 

Rain,    mostly    in    the    form   of    showers    and   f-J^ll^ll^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

State  or  another  nearly  ^-ry  day  during  the  m^t^^  p^^^rLs^on  of'increasLg  amounts  o 
when  there  was  no  ram  in  the  entire  ^^tate.  ^^^  P  l^^^^^^  northern  and  northeaster 
rainfall  was  from  the  northeast  to  the  ^°^*^J^^^  •  J^^  reooJted  less  than  2  inches.  Th 
sections    received   the   s„. al lest    amots;    some    -  .^f^^^J^/t^^alities    in  that    are 

extreme    western    counties    reported    ^he    largest    jaiis  ^   ^^^^^  ^^^^   ^^ 

having   almost    12    ^-^es        The   greatest    amounts^o^^^^  accompanying   individua 

ported   on   the   8th,    9th.    and   30th.      Numerous   sr at lonb^p  precipitation   for   the   Stat 

thunderstorms  but  the  total  falls  were  only  t^^^^^^'J^^^J^f^^^^ts  recorded  at  the  variou 
was   5.03    inches  f^^^^f  ,^.80   inch   above   normal        The  t   t.^    -ounts^rec^^^^^   ^^    ^^^ 

ft^FfirouTh^nS'^^d^e^'ofcrnfy!  ^ThrheTviest  rainfall  in  any  one  day  was  3.11  inches  a 
Cadiz,    Lock   E,    reported  on   the    17th. 

crops    in  the  eastern  and  northern  areas  were  ^^ll^llll^ll^^l^^^^^^^^ 

mon?h   but    in   the  western  sections   some   ^^'"^S^J^^J^f  ^*^^      "^CornwaS   in  various    stages   c 

the   lowlands.      Tobacco    in  almost    ^^\llll\lll^flll  S°°?h   anSmany  of    the  early     plante 

development.      The   crop   "^^^e   good   progress   during   the   month   ^J  /  ^^^^  harvested   ar 

fields    had    begun    to    tassel.       Much    of    the    crop    of    small      g  ^^^^^^   this    year   dx 

yields   were   generally   running  below   ^^^rage.      Yields   of    all   hay   are ^^^  ^^^^^        ^^^^^^ 

L   dry   weather  over   --^  of   the  heavy   producing   aif a  and   clove^  ^„„,^ /..^   the   pastur. 

e:r"e^^m\^?n;   L%7  gr^o^t^'^^^ce^  In^r^^  whlre   £il  moisture   was   short.      Early   apple   harve. 

was  underway  and  a   few  early   peaches  were  about    ready. 

A    thunderstorm   on    the    2nd   of    the    -nth    in   I^^uisville   re  u.^    ,   ^^ 

property   damage.      Strong   winds    accompanied   this   storm   ana   cont 
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of   their   program    in   the  Western   States. 


Previous    to   the   introduction  of   this   bulleUn  series     data    from^HydrocUma 
Network  stations   were   presented    in  """"^"^   '"^°,°'   f^e  entire   United   Stat 

rtr^  ^r^-a-^Jt    i^tir^r  /  S^r^operatlng^.  and 

certain  public    repositories.      A   1^='   f  .',°""°"f  "     ^jion  may    be  obtained  u 
Hydrologic   Bulletin   Series   are   available    '""^ J;"JP^"'°        ^     C 
application   to   Chief.    U.S.    Weather   Bureau,    Washington   25,    D.    C. 

?h-c:v;^a^tf-i^orpiSi^nf^^?^vj.r:ge-?Ss!"ii'?i-.i5di 

as  listed  in  the  Station  Index. 
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Wind  direction 

Wind         speed 
m.  p.  h. 

Relative    humidity   dvetages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

ill 

1 

Station 

I 

|i.2 

sal 

0.0  a. 
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> 
< 

1^ 

£  a 

0 
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li 

SI 

m 
nm 

a" 

is 

O  H 

2" 

•  •0 

^ 
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s 

3 

0) 

1 
2 

01 

T 

IN    S 

(2 

LEXINGTON   WB  AP 
LOUISVILLE  WB  AP 

ssw 

SE 

18 
14 

8.0 
7.0 

46 

SE 

2 

85 
86 

82 
86 

57 

60 

68 
66 

3 
2 

4 
3 

7 
7 

3 
3 

0 
0 

0 
0 

17 
15 

61 

6.2 
6.9 

COMPARATIVE  DATA 


Temperatiire 

PrecipitaHon 

Year 

1 

I 

■a 

1 

2 

1 

> 
< 

li 

^1 
•0  B 

■o  0 

is 

1889 
1890 
1891 
1892 
1893 

1894 
1895 
1896 
1897 
1898 

1899 
1900 
1901 
1902 
1903 

1904 
1905 
1906 
1907 
1908 

1909 
1910 
1911 

70.6 

JLS.i. 

77.1 
75.8 
73.3 

75.6 
75.9 
73.5 
73.4 
76.2 

76.1 
73.9 
75.6 
73.4 
68.6 

73.2 
74.8 
73.9 
70.2 
73.4 

74.5 
70.0 
75.2 

99 
101 

97 
101 

97 

102 

104 

98 

101 

101 

100 
100 
104 
101 
96 

99 
106 
99 
95 
102 

99 

99 

106 

38 

51 
48 
48 

-35 

47 
46 
41 
45 

44 
40 
42 
39 
37 

48 
45 
42 
41 
43 

43 
36 
45 

5.27 
4.96 
4.48 
4.23 
4.64 

2.69 
3.63 
4.64 
3.61 
3.90 

2.80 
6.14 
3.97 
4.75 
3.61 

3.  14 
4.49 
4.53 
4.87 
4.36 

5.03 
5.20 
4.06 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

10 
9 
9 

8 
14 

9 
11 
10 

11 
10 
11 
11 

7 

14 
10 
10 

Year 

Temparotura 

Pracipitation 

1 

1 

1 

s 

1 

11 
<  8 

H 

Tj  a 
■s  s 

d  ^ 

1912 
1913 
1914 
1915 
1916 

1917 
1918 
1919 
1920 
1921 

1922 
1923 
1924 
1925 
1926 

1927 
1928 
1929 
1930 
1931 

1932 
1933 
1934 

70.2 
75.0 
78.3 
71.7 
70.1 

70.9 
73.6 
76.7 
71.9 
77.8 

75.4 
73.8 
74.2 
77.0 
70.9 

70.4 
69.5 
71.7 
73.1 
75.3 

74.8 
76.5 
77.4 

95 
107 
108 
95 
99 

100 

104 
103 
100 
100 

100 
99 
99 

105 
98 

98 

93 

97 

104 

106 

103 
105 
105 

38 
38 
45 
42 
45 

39 
37 
51 
44 
46 

44 
42 
42 
48 
42 

42 
45 
37 
38 
39 

40 
39 
50 

3.48 
2.87 
2.  30 
4.79 
4.94 

4.30 
3.63 
4.00 
3.12 
2.90 

3.10 
4.59 
4.39 
3.90 
3.45 

4.13 
10.88 
4.11 
1.76 
2.80 

4.88 
1.57 
4.58 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

10 
7 
5 

12 

11 

10 
8 

10 
7 
8 

9 
9 
12 
7 
8 

11 
18 
9 
6 
8 

11 
4 
6 

Year 

Temperatiire 

Precipitation 

1 

< 

1 

1 

2 

ID 

2 

> 
< 

II 

If 

•So 

is 

1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

1950 
1951 

PERIOD 

70.5 
76.1 
74.3 
71.8 
75.1 

73.1 
74.7 
74.7 
77.5 
77.6 

71.6 
73.1 
72.1 
73.8 
74.8 

72.1 
73.4 

73.9 

96 

99 
95 
97 

100 
103 
98 
100 
107 

98 

98 
98 
99 
97 

96 
101 

44 

40 
46 
45 
47 

44 
41 
41 
46 
40 

37 
38 
40 
37 
40 

32 
44 

7.50 
0.81 
4.52 
3.93 
6.00 

3.39 
4.67 
5.54 
4.04 
1.70 

5.32 
4.  16 
4.73 
3.35 
5.52 

6.60 
5.03 

4.23 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
T 

T 

14 
3 
10 
11 
14 

11 
11 
12 
10 
6 

11 
8 

10 
9 

12 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  ooaparable  with  unwei^ted  values  published 
in  this   table   for    earlier   years. 


See   reference   notes   following  Station   Index. 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


WESTERN  DIVISION 

BEAVER  DAM 
FORDS  FERRY  DAM  50 
GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  4  SW 
HICKMAN  1  E 

HOPK.INSVILLE  2  E 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAYFIELD  2  S 
MURRAY 

OWENSBORO 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PRINCETON 

RUSSELLVILLE 

DIVISION 

CENTRAL  DIVISION 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  S 
BOWLING  GREEN  WB  AP 
BURGIN  DIX  DAM 
CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK.  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
DANVILLE 

FRANKFORT  LOCK  4 
GREENSBURG 

IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  WB  CITY 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE  2  W 

SHEPHERDSVILLE 

SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
WILLIAMSTOWN 
WOLF  CREEK  DAM 

DIVISION 

EASTERN   DIVISION 

ASHLAND    DAM    29 

BARBOURVILLE 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

CYNTHIANA 

FARMERS 

GRAYSON 

HARLAN 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

INEZ 

MANCHESTER  4  SE 
MAYSVILLE  DAM  33 
MIDPLESBORO 
MOUNT  STERLING 

PIKEVILLE 

RICHMOND  E  STATE  COL 

VANCEBURG 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WILLIAMSBURG 

DIVISION 

STATE 


72 

5M 

73 

9 

75 

2 

74 

7 

73 

8 

73 

8 

74 

1 

74 

9 

74 

7 

74 

3 

74 

4 

o  o 


74 

4 

74 

6 

73 

2 

73 

1 

72 

7 

72 

3 

73 

5 

74.3 
74.5 


75.0 
71.8 
74.6 

72.7 
73.6 
72.6 
74.  CM 

73.3 


73.7 
73.2 
71.4 
74.  OM 
71.2 

74. 6M 

73.1 

72.7 


73 

2 

70 

7 

73 

1 

73 

7 

74 

7 

72 

5M 

74 

3 

74 

5 

73 

.0 

73 

.4 

0.7 
2.0 

1.4 
0.4 

0.5 

2.7 
1.6 

0.7 


1.5 
1.5 


1.0 
1.9 

0.4 

0.7 
0.5 
1.2 


0.9 
0.5 


2.2 

0.6 


0.3 
1.0 


Temperature 


92 
97 


95 
94 


No-  of  days 


3.85 
9.55 


5.57 
11.16 
7.58 

4.33 
8.85 
10.11 
7.25 
6.44 

7.54 


5.19 
5.12 
6.76 


6 

11 

3 

85 

4 

32 

2 

40 

2 

94 

3 

41 

6 

02 

3 

40 

5 

07 

5 

15 

2 

49 

6 

08 

2 

40 

o  o 


6.05 
3.23 
2.99 


2.64 

-  1.29 

1.86 

3.55 

-   .63 

3.20 

-   .77 

6.25 

1.78 

4.80 

.71 

5.42 

1.25 

4.38 

.33 

4.45 

.63 

4.95 

1.13 

6.76 

2.36 

4.82 

.62 

Precipitation 


1.03 
1.45 


1.50 
1.52 
2.23 


.61 
2.65 


2.15 
2.60 
1.30 
2.84 
1.92 

.65 
1.78 
1.80 
1.10 
1.34 


.59 

.87 

1.10 

1.26 

1.25 


.62 


.83 
2.06 


.83 

.98 

1.34 

2.32 

1.20 

1.21 

.47 

.56 

.92 
1.06 


1.44 
.77 
.72 
.86 
.96 

.86 
1.05 


1.33 
1.93 


.81 

.99 
1.07 

.85 
1.67 

.68 


Snow,  Sleet,  Hail 


•o    o 


No.  oi  days 


See  relerence  notes  loUowing  Station  Index. 
-    100    - 


Tables 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 


Day  of  month 


10      U      12      13      14      IS 


16 


17      18      19     20     21     22      23     24      25     26      27     28      29     30  I    31 


ADDISON   DAM    45 

ADDISOK   DAU    45  R 

ADOLPHUS    1    N 

ADOLPHUS    IN  R 

ALLEN 

ANCHORAGE 

ASHCAUP 

ASSLAND    DAH    29 

BARBOURVILLE 

BARBOURVILUE  R 

BARDSTOWN    S    J    PREP   SCH 

BAXTER    HARLAN    WTR   WKS       R 

BEAVER    DAH 

B£NHAM 

BENTON  R 

BE  RE A   COLLEGE 

BEREA    COLLEGE  ft 

BEREA    WATER    WORKS 

BOSTON    2    SW 

BOWLING    GREEN 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  WB  AP 
BOWLING   GREEN    WB   AP  R 

BRENT    DAU    36 
BROWNSVILLE    LOCK    6 

8URGIN    DIX    DAM 
BURNS  IDE 
CADIZ    LOCK    E 
CAHPBELLSVILLE 
CARROLLTON    LOCK    1 

CARROLLTON    LOCK    I  R 

CENTRAL   CITY  R 

CLINTON  R 

COLLEGE  BILL  LOCK  11 
COLUMBIA 

CONSTANTINE  R 

C0R3IN   CAA    AIRPORT 
COVINGTON    W    B   AIRPORT 
CYHTHIANA 
DANVILLE 

DAVELLA  R 

DELPHIA    1    E 

DEtIA 

DUNDEE    BARRETTS   FORD   BR 

DUNDEE    BARRETTS    FORD   BRR 

DUKMOR 

DUNHVILLE 

EDMONTON 

EDMONTON  R 

ELIZA8ETHTOWN 

FALMOUTH 

FARMERS 

FLEMINGSBURG 

FLEMINCSBORC   POST  OFF      ft 

FORD    LOCK    1 

FORDS   FERRY   DAM    5  i 

FORDS    FERRY    DAM    5 
FRANKFORT    LOCK    4 
PRANKLIN    WATER    WORKS 
FRANKLIN    WATER    WORKS         1 

GEORGETOWN    WATER    WORKS 

iEST    LOCK    3 

:EST    LOCK    3  ] 

GLASGOW 

}RANT   DAM    38 

3RAYS0N 

;REENS9URG 

~.REENS3URG   HIWAY    61    BR 

JREENUP   DAM   30 

■REENVILLE    2    W 

lALEYS    MILL  1 

lARLAV 

iARTFORD    6    NW 

iA7,ARD  1 

iAZARD   WATER   WORKS 

lEIDELBERG    LOCK    14  1 

lENDERSON    4    Sff 

lERHOON  I 

flCKHAN    I    E 

IICKSVILLE 

IIGH   BRIDGE    LOCK    7 
(INDMAN    SETTLEMENT    SCH 
ODCENVILLE    NAT    PARK         I 
iO?ICINSVILLE    2    E 
TOEN 

NEZ 

RYINGTON 

ACKSON 

ENKINS  [ 

EREMIAH 

EEKE   2   N 

ENTOCKY   DAM 

ENTDCKY    DAM  F 

ANCASTER    ICE    PLANT 

AURA 

tITCHFIELD 

EXIHGTON   WB   AIRPORT         E 

IBERTY 

lOKRTY  F 

ITTLE   HICKMAN    LOCK    8 

ITTLE   HICKMAN    LOCK    8      F 

:X:iCPORT    LOCK    2 

TCLICK    1    S  ,'/B 

iNDON   3   SW  n 

>UISA 

JUISVILLE    BOWMAN    FLD      R 
JUISVILLE    WB   AP  R 

)UISVILLE  UPPER  GA^E 
-UtSVILLE    W3   CITY  R 

iVELACEVILLE 

'CAS  R 

intSOjrVILLE    1    SE 
IDISONVILLE    1    SE  R 

\«HOTH   CAVE    PARK 
.^CHESTER  4    SE 


.41 

.08 

.11 

.08 

.10 

.29 

.22 

.13 

.80 

.17 

.18 

1.27 

.20 

.11 

.40 

.85 

.10 

1.25 

.19 

.18 

T 
.02 

.03 

.48 

.09 

1.02 

.23 

.52 

.02 

.82 

1.50 

.20 

.20 

.50 

T 

.12 

.02 

.43 

.30 

• 

.42 

T 

.24 

.50 

.48 

T 

.46 

.21 

• 

.30 

T 

.36 

.01 

.21 

.09 

.16 

.42 

T 

.20 

.50 

.35 

.33 

.51 

.15 

.10 

.51 

1 

i.oe! 

T 

.22 

.45 

.06 

.56 

.28 

.15 

.15 

.30 

.58 

.10 

1.03 

.53 

.45 

.29 

.39 

.30 

.47 

T 

.03 

.50 

..34 

.23 

.04 

.27 

.33 

.49 

.22 

.38 

.49 

.25 

.25 

.25 

.60 

.45 

.41 

.42 

.35 

.15 

.31 

.28 

.19 

.11 

.15 

.16 

.56 

.21 

.10 

.26 

.91 

.12 

.14 

.01 

.21 

.16 

.08 

.16 

.54 

.04 

T 

.10 

.10 

.51 

.08 

.31 

.53 
.10 

.50 

.44 

1.10 

.21 

.04 

.02 

1.14 

.25 
.06 

.13 
.08 

.56 
1.20 

.25 

.14 

T 

.27 


.32 
.30       .05 

.52 

.25;     .15 

.01!     .05 
.181 

.30 !     .10 

.60 

I     .64 


; 

.52 

.44 

.58 

.07 

.45 

.98 

.15 

.67 

.74 

1.00 

.44 

.12 

.24 

.37 

.29 

1.00  1 1,07  I 


1.47  .21 
.23  ;2.15 
.68 


.33 

4.46 

.23 

3.86 

.37 

4.95 

1.07 

9.12 

.32 

4.91 

.58 

5.57 

.80 

- 

1. 01 

6.76 

.31 

5.15 

6.87 
7.65 
3.84 

3.80 

2.80 
4.25 
4.79 
3.94 
3.97 

3.46 
5.50 
3.85 
5.11 
7.32 

3.85 

4.41 
4.31 
3.73 


5.19 
5.34 
2.08 
8.61 

5.12 
4.44 
8.23 
6.76 


9.13 
2.78 
^.17 


3.33 
6.73 
7.07 

5.08 
4.63 
3.44 


9.55 
9.94 
3.20 
4.59 


3.41 
6.25 
5.24 


5.76 
3.40 
6.87 


M  iQllowing  Statioi 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Contmued 


Station 


Day  of  month 


HAYFIELD  SUBSTA 
MAYFIELD  2  S 
MAYSVILLE  DAM  33 
HAYSVILLE  DAM  33        R 
MC  KIKNEYSBURG       //B 

MIDDLESBORO 

HIDDLESBORO  RR  STA     R 

MIDWAY 

MILLERSBURG  '/B 

HILLERSTOWN 

MONTICELLO 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE  R 
MOUNT  STERLING 
MUNFORDV I LLE 
MUNFORDVILLE  R 

MURRAY 

OLIVE  HILL  1  NW         R 

ONEONTA  DAM  35 

0WENS90R0 

OWENSBORO  DAM  46 

OWENSBORO  DAM  46        H 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PADUCAH  SCS  KURSERY     R 

PA I NTS VI LLE 

PIKEVILLE 

PIKEVILLE  R 

PINEVILLE 

PRINCETON 

RAVENNA  LOCK  12 

RICHMOND  E  STATE  COL 

RUUSEY  LOCK  2 

RUMSEY  LOCK  2  R 

RUSSELLVILLE 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

SADIEVILLE  WATER  WORKS  R 
ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 
ST  MARY 

SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE  '/R 

SCOTTSVILLE 
SEBREE  WATER  WORKS 
SHAWNEE  STEAM  PLANT     R 
SHELBYVILLE  2  W 
SHEPHERDSVILLE 

SMITHFIELD  4  S  R 

SOMERSET  HIWAY  DEPT     R 

SOMERSET  1  N 

SPRINGFIELD 

STEARNS  R 

SUMMER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SUBSTA 
TATHAM  SPRINGS  R 

TAYLORSVILLE 
TOMPKINSVILLE  R 

TOMPKINSVILLE  TEL  OFF 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  49 
UNIONTOWN  DAM  49        R 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

VANBUREN 
VANCEBURG 
VANCEBURG  DAM  32 
WAYNESBURG  6  E 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WESTPQRT 

WILLIAMSBURG 

WILLIAMSTOWN 

WILLOW  LOCK  13 

WOLF  CREEK  DAM 
WOLF  CREEK  DAM  H 

WOODBURY  LOCK  4 
WOODBURY  LOCK  4         F 


1.10 

.74 

2.71 


10      11      12      13      14 


74 

.84 

.75 

as 

.05 

.16 

.06 

.11 

. 

.62 

.15 

.15 

.40 

.62 

.43 

.68 

.25 

.63 

.11 

.46 

.03 

.41 

.12 

.07 

.06 

15 


16 


17 


20 


22 


30 


.38 
.69 
.02 
.18 


1.58 
2.77 
1.40 


.28 

T 

.12 


.03 

1.02 


.76 
1.15 


1.78 


.70 
1.33 


.25 
.18 
.02 


S«e  rateienc  note*  loUovrtng  Station  ludax. 
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HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
JUNE    1951 


CENTUCKY    DAM 
.ITTLE    HICKMAN    LOCK    8 
(ADISONYILLE    1    SE 
iAOIEYILLE    WATER    WORKS 


lOOISON    DAM    45 
lENTON 

:entral  city 
:linton 
:onstantine 

lundee  barretts  ford  br 
:£ntucky  dam 
.ouisvilue  bowman  fld 
.ouisville  w8  ap 
.ouisville  ws  city 
ic  kinneysburg 
aoucah  caa  airport 
aducah  scs  nursery 
mawnee  steam  plant 


DDISON  DAM  45 

AXTER  HARLAN  WTR  WKS 

ENTON 

OWLING  GREEN  WB  AP 

LIKTON 

ONSTANTINE 

OVINGTON  WB  AIRPORT 

UNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

LEMINGSSURG  POST  OFF 

ORDS  FERRY  DAM  5 

RANKLIN  WATER  WORKS 

ALEVS  MILL 

ERNDON 

OOGENVILLE  NAT  PARK 

ENKINS 

ENTUCKY  DAM 

EXINGTON  WB  AIRPORT 

06LICK  1  S 

OUISA 

OUISVILLE  BOWMAN  FLD 

OUISVILLE  WB  AP 

OUISVILLE  WB  CITY 

AYSVILLE  DAM  33 

IDDLESBORO  RR  STA 

ILLERSBURG 

OREHEAO  STATE  COLLEGE 

LIVE  HILL  1  NW 

WENSBORO  DAM  46 

ADUCAH  CAA  AIRPORT 

AOUCAH  SCS  NURSERY 

JMSEY  LOCK  2 

ALYERSVILLE 

■lAWNEE    STEAM    PLANT 

XITHFIELD    4    S 

TEARNS 

\THAM    SPRINGS 

^lONTOWN    DAM    49 

3LF    CREEK    DAM 

MOeURY    LOCK    4 


JDISON    DAM    45 
30LPHUS    1    N 

vrbourville 

uter  harlan  wtr  wks 

;nton 

;REA    COLLEGE 

JWLING  GREEN  WB  AP 

iRROLLTON  LOCK  1 

.INTON 

INSTANTINE 

IRBIN    CAA    AIRPORT 

IVINGTON    WB    AIRPORT 

WELL* 

INDEE    BARRETTS    FORD    BR 

.EMINGSBURG    POST    OFF 

>ROS    FERRY    DAM    5 

:ANKLIN    WATER    WORKS 

ST    LOCK    3 
iLEYS    MILL 

2ARD 

IDELBERG    LOCK     14 

RNDON 
'D6ENVILLE    NAT    PARK 

NKINS 

NTUCKY    0AM 

XINGTON    WB    AIRPORT 

BERTY 

TTLE    HICKMAN    LOCK    8 

GLICK    1    S 

nuau  3  5w 

UISA 

UISVILLE    BOWMAN    FLD 

UISVILLE    WB    AP 

UISVILLE    WB    CITY 

CAS 

OISONVILLE    1    SE 

''SVILLE    DAM    33 

DOLESBORO    RR    STA 

LLERSBURG 


A.  M.  Hour  Ending 


* 

.01 
•  06 

* 
.52 

.01 

.04       . 

.05 

.07 

.07 

.01 
.48 

.01        . 

.01       . 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.03 

.02       . 

.01 

.01 

.01 

.04 

.01 

.07 

.03 

.02 

.06       . 

•  03 

.01 

.01 

.10 

.01 
.14      . 

.01 

.05 

.01 

.01 

.01 

.73 

.45 

.03 

.06 

.02 

.06 

. 

.04 

.06 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01        . 

.02 

.01 

.21       . 

.08 

.01. 

.01 
.01       . 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.10       . 

.01 

•  21 

.03 

.01        .01       .11       .14       .08       .01 
.01 


.01       .08       .03 


.34       .24       .10 


P.  M.  Hour  Ending 


-Ist- 


-2d- 


-3d- 


.01        .01       .01 


-4th- 


.01      .02 
.04       .01 


.62       .14       .04 


.01 
.19 


.10 

.04       .04 

.03       .01 


.03 
.33 


.05 
.22 
.62 


.14 
.31 
.60 
.04 
.13 
.27 


.50 
.44 
.12 

•  04 
l.Sl 

•  31 

•  IS 

•  10 


•  11 

•  30 
.04 


See  reference  notea  follovlD<  Station  Index. 
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Table  4  -  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
JUNE    ISSl 


A.  M.  Hour  Ending 


MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NW 

OWENSeORO  DAM  ^6 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEV  LOCK  2 

ST  MARY 

SALYERSVILLE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SMITHFIELO  4  5 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 

UNIONTOWN  DAM  49 

WOLF  CREEK  0AM 

WOODBURY  LOCK  A 


BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

DAVELLA 

GEST  LOCK  3 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

JENKINS 

LOUISA 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MILLERSBURG 

PIKEVILLE 

SMITHFIELO    4    S 

STEARNS 

WOLF  CREEK  0AM 


CORBIN  CAA  AIRPORT 


ADDISON  DAM  45 

ADOLPHUS  1  N 

BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

CONSTANTINE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FORDS  FERRY  DAM  5 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISA 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NW 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

ST  MARY 

SALYERSVILLE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SMITHFIELO  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN  DAM  49 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


•01       .03       aOl 
.02       .03 


.02       .01       .01 


.01 
.28 


.01 

.01  .03 

*  »  * 

.03  .03 

.01       .01 

.05  .03 


.Oil     .13       .18       .06 


P.  M.  Hour  Ending 


.16 

.27       .06       .11 
.16      •  • 

.07       .02       .02 

■08       .03       .01 
.01 

.02 


.03 
.07 


.86       .23{      .01 
.02       .02 


.21       .71 
.01 
.05      .05 


9         10 


-5th- 


.05       .05       .01 


-6th- 


-7th- 


.03        .04       .03 


.23      .05 

.01       .02 


,  „I•r.«^.  ■»>"•  I0110.10.  St.tlQ.  intoi. 
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Toble  4  -  CoDtmued 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
JUNE    1951 


ADDISON    DAM    43 

ADOLPMUS    1    N 

BAR80URVILLE 

BAXTER    HARLAN    WTR    WKS 

BENTON 

BEREA    COLLEGE 

BOHLING    GREEN    W8    AP 

CENTRAL    CITY 

CLINTON 

CONSTANTINE 

CORBIN    CAA    AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE    BARRETTS    FORD    BR 

EDMONTON 

FORDS  FERRY  DAM  5 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  l* 

HERNDON 

HOOGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  6 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISA 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

HAYSVILLE  DAM  33 

MI00LES80R0  RR  STA 

MILLERSBURG 

MOREHEAO  STATE  COLLEGE 

HUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NM 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

PAOUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

ST  MARY 

SALYERSVILLE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SHITHFIELD  <.  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM    SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN    DAM    49 

WOLF    CREEK    DAM 

WOODBURY    LOCK    4 


.01 

.01       .01 


A.  M.  Hour  Ending 


.14 
.01 


-8th- 


.01 

•  01 


.02       .01 
.09       .09 


P.  M.  Hour  Ending 


.50       .18 
.12 


.02 
.05 


-9th- 


ADDISON    DAM    45 

ADOLPHUS    1    N 

BARBOURVILLE 

BAXTER    HARLAN    WTR    WKS 

BENTON 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

CONSTANTINE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

«VELLA 

rOMONTON 

=LEM1NGSBURG  POST  OFF 

=OROS  FERRY  DAM  5 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

1ALEYS  MILL 

1A2ARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HERNDON 

HOOGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS 

CENTUCKY    DAM 

-EXINGTON    we    AIRPORT 

-IBERTY 

.ITTLE    HICKMAN    LOCK    8 

-OGLICK    1    S 

.OUISA 

.UCAS 

«DIS0NVILLE    1    SE 

(AYSVILLE    DAM    33 

I100LES80RO    RR    STA 

WLLERSBURG 

(OREHEAD   STATE    COLLEGE 

"UNFORDVILLE 

ILIVE    HILL    1    NW 

■WENSBORO    DAM    46 

AOUCAH    SCS    NURSERY 

IKEVILLE 
'UMSEY    LOCK    2 

■  T    MARY 

•ALYERSVILLE 

HAWNEE    STEAM    PLANT 

OMERSET   HIWAY    DEPT 

TEARNS 

OMPKINSVILLE 

NIONTOWN  DAM  49 

OLF  CREEK  DAM 

OODBURY    LOCK    4 


.02       .03 
.01       .01 


•06       .01 
.12       .06 


.01       .07       .02 


.04       .03 
.04       .03 


.01 
.26      • 

.01       .01 


.02       .01 

.02       .05       .03 


.23 

.03 


.12 
.03 


.13 
.10 
•  62 
.37 
.11 
.41 


8«e  refsrence  Dotea  follo«lDS  St.tli 
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Table  4  -  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
JUNE    1951 


MC  KINNEYSBURG 

PIKEVILLE 

TOMPKINSVILLE 


ADDISON  DAM  45 

ADOLPHUS  1  N 

BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARSOLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

CONSTANTINE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  HB  AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FORDS  FERRY  DAM  5 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISA 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33 

MC  KINNEYSBURG 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NW 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

ST  MARY 

SALYERSVILLE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN  DAM  49 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


ADDISON  DAM  *S 

BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BEREA  COLLEGE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CONSTANTINE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

JENKINS 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  a 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISA 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MAYSVILLE  DAM  33 

MC  KINNEYSBURG 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NW 

OWENSBORO  DAM  46 
PIKEVILLE 
RUMSEY  LOCK  2 
ST  MARY 
SALYERSVILLE 
SMITHFIELD  4  S 


A.  M.  Houi  Ending 


P.  M.  Hour  Ending 


-10th- 


-12th- 


.01     .01 

.01       .06 


.01       .19 
.01       .08       .20 


.02 

.04 

.17       .02 


.60       .23 
.03       .02 


•04      .05 
.01 


1 


04 

.01 

.22 

.02 

.08 

.30 
.58 

01 

.24 
.35 

03 

.02 

.28 
.11 
1.12 

.01       .01 
.01       .11 


.17       .06 

.01       .01 
.15 


-13th- 


03 

.03 

01 

.14 

08 

.01 

.01 

.01 

.10 
.12 

.06 

.07 
.01 


.01       .02 
.02       .03 


.11 
.06 

.01       .01 
.04 

.13       .09 
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.06       .03       .01 


.04       .36 
.06       .01 


Table  4  -  Conlinued 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
JUNE    1951 


SOMERSET   HI  WAY    DEPT 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 


CORBIN  CAA  AIRPORT 

GEST  LOCK  3 

HEIDELBERG  LOCK  14 

LOUISA 

OLIVE  HILL  1  NW 

PIKEVILLE 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

SALYERSVILLE 

SMITHFIELD  <.  S 

WOLF  CREEK  0AM 


BENTON 

FORDS  FERRY  DAM  5 
HALEYS  HILL 
MERNDON 
KENTUCKY  DAM 
MAOISONVILLE  1  S£ 
MUNFOROVILLE 
OWENSBORO  DAM  <.6 
PADUCAH  CAA  AIRPORT 
PADUCAH  SCS  NURSERY 
RUMSEY  LOCK  2 
SH*WNEE  STEAM  PLANT 
UNIONTOWN  DAM  49 


ADDISON  DAM  45 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BENTON 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CONSTANTINE 

FORDS  FERRY  DAM  5 

HAZARD 

KENTUCKY    DAM 

LIBERTY 

MAOISONVILLE     1    SE 

MC    KINNEYS8UR6 

I4IDOLESB0R0    RR    STA 

3WENSB0R0    DAM    46 

'AOUCAH    CAA    AIRPORT 

'ADUCAH   SCS   NURSERY 

'IKEVILLE 

ST    MARY 

iMITHFIELO   4    S 

■jTEARNS 

rATHAM  SPRINGS 

JNIONTOWN  DAM  49 


lODISON  DAM  45 
ENTRAL  CITY 
ORDS  FERRY  DAM  5 
■EST  LOCK  3 
lALEYS  MILL 
ADISONVILLE  1  SE 
UMSEY  LOCK  2 
T  MARY 
TEARNS 


001  SON  DAM  43 

DOLPHUS  1  N 

ENTON 

EREA  COLLEGE 

3WL1NG  GREEN  WB  AP 

ARROLLTON  LOCK  1 

ANTRAL  CITY 

-INTON 

)NSTANTINE 

3RBIN  CAA  AIRPORT 

)VINGTON  WB  AIRPORT 

>MONT0N 

.EMINGS8URG    POST    OFF 

)RDS    FERRY    DAM    5 

iANKLIN    WATER    WORKS 

:ST   LOCK    3 

'LEYS    MILL 

RNDON 
:»iKINS 

NTUCKY    DAM 
;XIN6T0N    WB    AIRPORT 

BERTY 

TTLE    HICKMAN    LOCK    8 
INDON    3    SW 

'UISVILLE    BOWMAN    FLD 
'UISVILLE    WB    AP 

UlSVILLE    WB    CITY 

OISONVILLE    1     SE 

YSVILLE    DAM    33 

OOLESeORO    RR    STA 
INFORDVILLE 


A.  M.  Hour  Endinq 


5  6  7 


.01 

•01       .01 


10        II         12 


.01       .05       .40 


.05       .01       .01 


P.  M.  Hour  Ending 


12  3  4  5  6  7 


-14th- 


-16th- 


.06       .01       .01 


-17th- 


.01       .01 

.07       .51 


9         10        11 


-18th- 


-19th- 


See  reference  notes  following  Stctlon  Index. 
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.03 
.02 
.13 
.02 


.03 
.10 


.07 
2.27 


.09 
.03 


Toble  4  -  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
JUNE    1951 


OMENSBORO  DAM  1,6 
PADUCAH  CAA  AIRPORT 
PADUCAH  5CS  NURSERY 
RUMSEY  LOCK  2 
ST  MARY 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 
SMITHFIELD  4  S 
SOMERSET  HI  WAY  DEPT 
STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 
TOMPKINSVILLE 
UNIONTOWN  DAM  *9 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


ADOLPHUS  1  N 

BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BENTON 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

OAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FORDS  FERRY  DAM  5 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

HALEYS  MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HERNDON 

JENKINS 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LONDON  3  SW 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NW 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARY 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 
TATHAM  SPRINGS 
TOMPKINSVILLE 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


JENKINS 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 


ADDISON  DAM  45 

ADOLPHUS  1  N 

BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BENTON 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

CONSTANTINE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FLEMIN6SBUR6  POST  OFF 

FORDS  FERRY  DAM  5 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HAL6YS.MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LONDON  3  SW 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33 

MIDDLESBORO  RR  STA 
MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NW 
PADUCAH  CAA  AIRPORT 
PADUCAH  SCS  NURSERY 
RUMSEY  LOCK  2 
SADIEVILLE  WATER  WORKS 
ST  MARY 


A.  M.  Hour  Ending 


P.  M.  Hour  Ending 


•08   (Ol 

.03   •01 


.05   .05 
.38 

.01 


.01 
.25 
.13 


.18 


-20th- 


.01   .01   .08 


.17   .25 
.18   .01 


.04   .13   .01 


-21st- 


-22d- 

.23   .01 


.30        .01 


40   .05   .03   .01 

.05   .18   .07 
.01   .31 


.23   .05   .01 
.12 


1.08   .02   .01 


.19   .34 
.01 


.01   .49   .02 
.12 


1.01   .05   .01 


.06   .10   .07 


.35   .22 

.29   .05 


S..  r.t.r.=c.  »ote.  foUo.lM  St.tlo-  1»1.«. 
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Fable  4  -  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
JUNE  1951 


A.  VL  Hour  Ending 


10   11    12 


P.  M.  Hour  Ending 


S4LYERSVILLE 
SHAWNEE  STEAM  PLANT 
SOMERSET  HIWAV  OEPT 
STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 
TOMPKINSVILLE 
WOLF  CREEK  0AM 
KOOOBURV  LOCK  4 


ADO  I  SON  DAM  ".5 

AOOLPHUS  1  N 

BARBOURVILLE 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY 

CONSTANTINE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FORDS  FERRY  DAM  5 

HALEYS  MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE    HICKMAN    LOCK    8 

LOGLICK    1     S 

LONDON    3    SW 

LOUISA 

LOUISVILLE    BOWMAN    FLO 

LOUISVILLE    WB    AP 

.OUISVILLE    WB    CITY 

-UCAS 

«OISONVILL£    1    SE 

■lAYSVILLE    DAM    33 

K    KINNEYSBURG 

■IIDOLESBORO    RR    STA 

(ILLERSBURG 

OREMEAD  STATE  COLLEGE 

«UNFOROVILLE 

JLIVE  HILL  1  NW 

IWENSBORO  DAM  46 

iUMSEV  LOCK  2 

iADIEVILLE    WATER    WORKS 

;T    MARY 

■ALYERSVILLE 

.MITHFIELD    4    S 

.OMERSET    HIWAY    OEPT 

.TEARNS 

ATHAM  SPRINGS 

OMPKINSVILLE 
INIONTOWN  DAM  49 
tOLF  CREEK  DAM 
IQODBURY  LOCK  4 


DOISON  DAM  45 

OOLPHUS  1  N 

ARBOURVILLE 

OWLING  GREEN  WB  AP 

ARROLLTON  LOCK  1 

ENTRAL  CITY 

ORB  IN    CAA    AIRPORT 

OVINGTON    WB    AIRPORT 

UNDEE    BARRETTS    FORD    8R 

DMONTON 

IBERTY 

ITTLE    HICKMAN    LOCK    8 

OUISVILLE    BOWMAN    FLD 

UCAS 

ADISONVILLE  1  SE 

ID0LES80R0  RR  STA 

T  MARY 

HITHFIELO  4  S 

tTMAM  SPRINGS 

OMCKINSVILLE 

MDBURY    LOCK    4 


>dison  dam  45 

)olphus  i  n 

;nton 

iwling  green  wb  ap 

irrollton  lock  1 

;nTRAL    CITY 

indee  barretts  ford  br 
>rds  ferry  dam  5 
ianklin  water  works 
■leys  mill 

.RNDON 

iNTUCKY  DAM 

iC*5 

lOISONVILLE  1  SE 

'ENSBORO  dam  46 

oucah  caa  airport 
■ducah  scs  nursery    • 
'msey  lock  2 
'awnee  steam  plant 
•ithfielo  4  s 
wpkinsville 
iiontown  dam  49 


.01 
.01   .01 


-23d- 


.04   .01 

.01   .01 


-24th- 


•  02 
.10 


-25th- 


■17        .01 


•  02 

•01   .13 


.23   .20   ^20 


•05   ^02   .20 


.20   .04   .06 


•  01 

•  13 

•  28 

72 

.25 

•  97 

•  06 

•  18 

.05 

•  30 

•  01 

.10 

.11 

» 

* 

61 

.64 

.10 

1.35 

.01 

.43 

•  44 

la 

.12 

.04 

U04 

•  31 

•  64 

•  23 

•  27 

•  43 

•  03 
1.02 

.76 
1.15 


1^99 
1^10 


•  04 

•  02 

•  02 
.01 

•  05 

•  02 
.01 
.04 

•  03 

•  02 


•  12 

•  02 
.20 


I  refereDcs  aotet  tollovl 
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Table  4  -  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
JUNE    1951 


ADDISON    DAM    45 

AOOLPHUS     1     N 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1 

CLINTON 

CONSTANTINE 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FORDS  FERRV  DAM  5 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HERNDON 

HOOGENVILLE  NAT  PARK 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  6 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISA 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33 

MILLERSeURG 

MUNFORDVILLE 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PAOUCAH  SCS  NURSERY 

RUMSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARY 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

TATHAM  SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN  DAM  49 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

DAVELLA 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

LOGLICK  1  S 

LOUISA 

MAYSVILLE  DAM  33 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NW 

PIKEVILLE 


ADDISON  DAM  45 

BENTON 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

CONSTANTINE 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

FORDS  FERRY  DAM  5 

HALEYS  MILL 

HAZARD 

HERNDON 

KENTUCKY  DAM 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MADISONVILLE  1  SE 

OLIVE  HILL  1  NW 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

STEARNS 

UNIONTOWN  DAM  49 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


ADDISON  DAM  45 
AOOLPHUS  1  N 


A.  M.  Hour  Ending 


•  01 
>05 


.01 
.18 


.Oil     .02 
•Oli     .16 


.01 

.02       .01 

.01 

.02       .01 
.01  I 

.01 

.01       .Ol| 

.16       .01!     .05 


•07       .45       .01 


.06       .01       .36 


P.  M.  Hour  Ending 


-26th- 


.01       .02       .27 


-27th- 


-28th 


-29th- 


I 


09 

.16 

tt 

01 

05 

.14 

26 

.07 

.01 

.01 

2.6 

,2 
1.5 


S.«  r.J.r.nc«  oot..  foUo-lng  st.tlon  I»d... 
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able  4  -  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
JUNE    1951 


3ARB0ORVILLE 

3AXTER    HARLAN    WTR    WK5 

3ENT0N 

3EREA    COLLEGE 

30HLING    GREEN    WB    AP 

:arrollton  lock  i 
:entral  city 
:linton 
:onstantine 
:oR8In  caa  airport 
:oviNGTON  we  airport 

(AYELLA 

)undee  barretts  ford  br 
;dmonton 

■LEMINGSBURG    POST    OFF 
■OROS    FERRY    DAM    5 
■RANKLIN    WATER    WORKS 
iEST    LOCK    3 
(ALEYS    MILL 
<A2ARD 

lEIDELBERG    LOCK    14 
lERNDON 

lOOGENVILLE    NAT    PARK 
lENTUCKY    DAM 
.EXINGTON    WB    AIRPORT 
.IBERTY 

.ITTLE    HICKMAN    LOCK    8 
.06LICK     1     S 
.ONOON    3    SW 
.0UI5A 

OUISVILLE    BOWMAN    FLO 
OUISVILLE    WB    AP 
OUISVILLE    WB    CITY 
UCAS 

lADISONVILLE     1     SE 
lAYSVILLE    DAM    33 
IDOLESBORO    RR    STA 
ILLERSBURS 

OREHEAO    STATE    COLLEGE 
UNFORDVILLE 
LIVE    MILL    1    NW 
WENSBORO    DAM    46 
AOUCAM    CAA    AIRPORT 
ADUCAH    SCS    NURSERY 
IKEVILLE 
UMSEY    LOCK    2 
ADIEVILLE    WATER    WORKS 
T    MARY 
ALVERSVILLE 
HAWNEE    STEAM    PLANT 
MITHFIELD    4    S 
OMERSET    HI  WAY    DEPT 
TEARNS 

ATHAM    SPRINGS 
OMPKINSVILLE 
NIONTOWN    DAM    49 
OLF    CREEK    DAM 
i)0D8URY    LOCK    4 


POISON    DAM    46 
>OLPHUS    1    N 

jrbourville 

\xter  harlan  wtr  wks 

;nton 

-:rea  college 

jwling  green  wb  ap 

irrollton  lock  1 

iNTRAL    CITY 

.INTON 

)RBIN    CAA    AIRPORT 

IVINGTON    WB    AIRPORT 

IVELLA 

INOEE    BARRETTS    FORD    BR 

iMONTON 

.EMINGSBURG    POST    OFF 

)RDS    FERRY    DAM    5 

RANKLIN    WATER    WORKS 

:ST    LOCK    3 

.LEYS    MILL 

.2AR0 

:i0elberg  lock  14 

;rndon 

'dgenville  nat  park 

NKINS 

NTUCKY  DAM 

XINGTON  WB  AIRPORT 

BERTY 

TTLE    HICKMAN    LOCK    8 

'SLICK    1    S 

'NOON    3    SW 

UISA 

UlSVILLE    BOWMAN    FLO 

UISVILLE    WB    AP 

UlSVILLE    WB    CITY 

CAS 

OISONVILLE  1  SE 

YSVILLE  DAM  33 

KINNEYSBURG 
ODLESBORO  RR  STA 
LLERSBURG 

REHEAO  STATE  COLLEGE 
NFORDVILLE 
iVE  MILL  1  NW 
ENSBORO  DAM  46 
DUCAM  CAA  AIRPORT 
OUCAH  SCS  NURSERY 
KEVILLE 
MSEy  LOCK  2 
DIEVILLE  WATER  WORKS 

MARY 
LYERSVILLE 
AWNEE  STEAM  PLANT 


A.  M.  Hour  Ending 


•02   .01 
•01   .01 


•  01 

.01 

•01   .01 

.01   .01 

.01 

.02   .01 


.01   ..02 

.011  .13   .04   .26 

.03   .01 

•Ol!  ^02   •01 
•  01 

•  01 


.17,  ^02   .02   .01 


.OS   .01 
•02   .01 


•  30 

•  15 

.69 
•  01 

•  01 

•  17 

0  1.10 

.51 

.99 

.24 

•  01 

.01 

.01 

.10 

.20 

.30 

.01   .01 
.03   .06 


P.  M.  Hour  Ending 


.01   .04   .14 


-30th- 


.16 

.01 


•08   ^02   .01 


.07   .46   .29 


.98   .15 

.59   .03 


.01 

.55   .03 
.11 
.06   .57   .01 


.73   .30 
.04   .10 


.18 

.33 

1 

2? 

•  10 

•  05 

.19 

69 

•  06 

1 
1 
2 

.00 
.13 
.47 
.71 
31 

06 

•  01 

2 

48 

02 

1 

17 

65  2.10 

.01 

2 

94 

.10   .02 
.09   .01 


.41 
1.18 


1.84 
1.22 


.25 

1.30 

.31 


.14 
.53 


.07 
.74 
.29 
1.07 
1.37 
.21 


.99 
.07 
.47 
.63 
.36 


enc«  Dotes  folLovlng  St. 
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Table4-ContiBued 

HOURLY  PRECIPITATION 

KENTUCKY 
JUNE   1951 

A.  M.  Hour  Ending 

P.  M.  Houi  Ending 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

S          6 

7 

8 

9 

10 

11         12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

iS 

SMITHFIELD   4    S 
SOMERSET    HIWAY    DEPT 
STEARNS 

TATHAM    SPRINGS 
TOMPKINSVILLE 
UNIONTOWN    0AM    <.9 
WOLF    CREEK    DAM 
WOODBURY    LOCK    U 

•  01 
.01       aOl 

.01 

.02 

.01 
.01 
.01 

.01 
.01 

.02 
.01 

.02 
.01 

.01 

.01 

.06 

.01 

.06 
•  U       .16       .13 

.01 

.04 
.0 

.2' 

.05 

.6C 
,01 
.01 
,2'- 

.0' 

.o; 

.15 
.2« 

.03 
.0! 

.0. 

.13      .01 
.01       .01 
.01 

.03       .02 

.01      .01 

.01 

.19 
.18 
.0} 
.88 
.S8 
.31 
.53 

8«e  reterew 


it«s  following  Stall. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 


Inly  1950 

o   Junel_951 

KENTUCKY 

Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Season 

ADDISON    OAK   45 

1.0 

T 

ADOLPHUS    1    N 

3.4 

4.7 

2.2 

3.0 

8.5 

T 

21.8 

ALLEN 

- 

9.0 

4.0 

4.5 

_ 

T 

ANCHORAGE 

7.9 

5.3 

7.4 

7.9 

10.8 

T 

39.3 

ASHCAMP 

- 

3.5 

- 

1.0 

T 

T 

ASHLAND   DAM    29 

14.6 

4.6 

3.2 

4.0 

1.7 

28. 1 

BARBOURVILLE 

_ 

T 

1.6 

2.0 

5.1 

T 

T 

BARDSTOWN   SJ  PREP   SCH 

3.0 

_ 

4.5 

8.6 

5.0 

T 

T 

BEAVER    DAM 

_ 

- 

_ 

3.0 

BENHAM 

21.5 

- 

5.5 

3.5 

10.0 

" 

T 

T 

- 

BERBA   COLLEGE 

T 

_ 

6.4 

6.6 

5.6 

3.6 

T 

BEREA    WATER   WORKS 

10.0 

_ 

7.0 

8.0 

5.8 

BOSTON    2    SW 

_ 

2.0 

4.0 

5.0 

T 

BOWLING   GREEN    SUBSTA 

3.9 

2.0 

5.2 

_ 

BOWLING   GREEK    WB    AP 

2.7 

3.1 

4.7 

4.8 

4.1 

1.2 

20.6 

BRENT   DAM    36 

_ 

5.0 

9.3 

3,1 

BROWNSVILLE    LOCK   6 

3.0 

_ 

1.0 

BVRNSIDE 

4.1 

3.9 

2.6 

4.0 

2.0 

1.0 

17.6 

CADIZ   LOCK  E 

3.5 

1.8 

3.3 

4.2 

6.0 

18.8 

CAMPBELLSVILLE 

5.0 

- 

- 

7.5 

9.5 

T 

CARROLLTON   LOCK    1 

_ 

4.7 

COLLEGE    HILL    LOCK    H 

_ 

_ 

_ 

_ 

T 

COLUMBIA 

_ 

2.1 

2.5 

1.5 

_ 

CORBIN    CAA   AIRPORT 

8.3 

4.2 

1.5 

5.2 

4.6 

T 

23.8 

COVINGTON    WB   AIRPORT 

8.0 

6.4 

12.8 

7.6 

11.5 

T 

T 

46.3 

CYNTKIANA 

20.1 

6.4 

4.4 

7.3 

6.7 

44.  9 

DANVILLE 

4.5 

5.7 

4.2 

9.0 

5.2 

T 

T 

28.6 

DELPHI A    1    E 

12.3 

2.5 

2.5 

3.5 

4,0 

24.8 

DEMA 

8.0 

4.0 

_ 

DUNDEE    BARRETTS    FORD    BR 

1.5 

2.6 

3.2 

9.0 

9.5 

25.8 

DUNMOR 

5.5 

3.0 

2.5 

5.3 

5.4 

21.7 

EDrVVILLE    LOCK   F 

2.5 

2.0 

3.5 

5.5 

9.0 

T 

22.5 

EDMONTON 

4.0 

_ 

7.5 

4.0 

ELIZABETHTOWN 

3.0 

3.9 

8.8 

9.4 

FALMOUTH 

2,0 

6.5 

8.7 

- 

- 

FARMERS 

8.8         1         5.3 

4.9 

13.0 

1.5 

T 

33.5 

FLEMINGSBURG 

11.0 

9.0 

14.5 

T 

FORD    LOCK    1 

_ 

_ 

3.9 

4.6 

.2 

FORDS    FERRY   DAM    5 

4.0 

2.8 

5.5 

6.5 

3.0 

T 

21.8 

FRANKFORD   LOCK   4 

- 

- 

4.5 

FRANKLIN    WATER    WORKS 

2.0 

. 

T 

T 

GEORGETOWN    WATER    WORKS 

3.0 

4.5 

3.0 

8.0 

7.0 

25.5 

GEST   LOCK    3 

5.4 

2.7 

_ 

_ 

GLASGOW 

5.6 

2.0 

7.0 

12.0 

GRANT    DAM    38 

8.0 

4.5 

6.0 

11.0 

4.5 

34.0 

GRAYSON 

10.9 

5.0 

4.0 

2.7 

T 

GREENSBURG 

4.4 

2.5 

2.5 

4.0 

5.5 

T 

18.9 

GREENUP   DAM    3 

12.8 

2.7 

5.8 

4.8 

T 

GREENVILLE    2    W 

2.6 

1.0 

4.0 

HARLAN 

- 

- 

.4 

- 

T 

- 

HARTFORD   6    NW 

2.5 

3.0 

8.0 

3.0 

10.0 

T 

26.5 

miDELBERG    LOCK    14 

6.7 

3.8 

2.6 

7.7 

T 

HENDERSON    4    SW 

2.5 

6.0 

10.5 

4.0 

6.2 

T 

29.2 

HICKSVILLE 

2.8 

2.7 

3.9 

6.6 

KIGH   BRIDGE    LOCK   7 

7.5 

5.4 

3.3 

9.6 

- 

T 

- 

KINDMAN    SETTLEMENT    SCH 

T 

1.0 

aOPKINSVILLE    2    E 

3.0 

_ 

7.0 

6.0 

dYDEN 

_ 

T 

1.0 

INEZ 

_ 

_ 

.4 

_ 

T 

IRVINGTON 

3.7 

1.7 

6.0 

8.2 

11.5 

.3 

T 

31.4 

lACKSON 

8.0 

JENKINS 

12.5 

5.6 

1.0 

T 

T 

19.1 

lEREMIAH 

6.2 

1.8 

(EENE    2    N 

8.5 

OENTUCKY   DAM 

4.0 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

.ANCASTER    ICE    PLANT 

. 

_ 

. 

9.8 

4.0 

2,0 

.AURA 

11.0 

4.5 

1.0 

1.3 

T 

T 

.EITCHFIELD 

5.3 

2.2 

2.8 

10.5 

10,0 

.KXINGTON    WB   AIRPORT 

9.7 

5.5 

8.0 

7.9 

9.6 

1.0 

41.7 

-IBERTY 

2.3 

.ITTLE    HICKMAN   LOCK   8 

9.5 

.OCKPORT  LOCK   2 

6.5 

5.0 

8.0 

.OUISVtLLE    WB    AP 

4.8 

4.8 

7.0 

7.1 

10.7 

T 

T 

T 

34.4 

XJUISVILLE   UPPER  GAGE 

4.0 

3.8 

6.5 

10.5 

3.0 

T 

27.8 

.OUISVILLE    WB   CITY 

4.1 

3.9 

7.0 

6.6 

8'.  9 

T 

T 

M.5 

.OVELACEVILLE 

4.0 

11.0 

T 

T 

lADISONVILLE   1    SE 

4.0 

2.0 

8.0 

2.0 

16.0 

lAMMOTH  CAVE  PARK 

5.1 

3.2 

3.5 

5.5 

10.5 

.7 

T 

28.5 

lANCHESTER 

13.0 

3.0 

T 

T 

16.0 

lAYFIELD  SUBSTA 

2.5 

3.5 

2.0 

5.0 

- 

- 

lAYFIELD   2   S 

2.0 

2.0 

4.5 

5.0 

T 

AYSVILLE    DAM    33 

12.0 

11.0 

6.0 

IDDLESBORO 

9.5 

_ 

_ 

T 

IDWAY 

_ 

1.0 

7.0 

5.0 

ILLBRSTOWN 

3.9 

2.6 

2.6 

7.8 

6.5 

T 

23.4 

OMTICELLO 

*      5.0 

3.0 

2.5 

OUIIT   STERLING 

7.4 

,  X 

UNFORDVILLE 

4.5 

9.5 

URRAY 

2.0 

T 

9.8 

I 

5.0 

1.0 

LNEY 

5.0 

- 

8.0 

4.7 

- 

NEONTA   DAM    35 

11.6 

5.1 

8.7 

5.0 

WENSBORO 

2.0 

2.8 

6.8 

6.0 

9.8 

T 

27.4 

WENSBORO   DAM    46 

3.9 

1.8 

5.8 

9.5 

7.4 

28.4 

ADUCAH   CAA    AIRPORT 

1.3 

2.8 

9.4 

.7 

2.3 

T 

16.5 

ADUCAH 

2.0 

3.0 

5.1 

3.6 

1.5 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 


Cont Inued 

J 

,lyl950  ,„ 

June  ^^^^ 

KENTUCKY 

Station 

luly 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Season 



13.8 

5.4 

2.0 

.9 

1.0 

T 

T 

23.1 

PAINTSVILLE 

- 

1.0 

- 

11.2 

PIKEVILLE 

11.2 

T 

T 

T 

T 

T 

PINEVILLE 

2.5 

2.0 

10.6 

6.0 

- 

- 

PRINCETON 

1.0 

4.0 

- 

- 

RAVENNA  LOCK  12 

37.9 

7.5 

6.3 

4.8 

9.6^ 

8.2 

1.5 

RICHMOND  E  STATE  COL 

2.0 

4.0 

7.0 

- 

RUBSEY  LOCK  2 

7.0 

3.2 

6.7 

6.1 

- 

" 

RUSSELLVILLE 

.7 

_ 

5.3 

- 

- 

- 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

3.2 

.7 

8.1 

_ 

7.8 

T 

~ 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

7.3 

9.0 

_ 

- 

SALVISA  LOCK  6 

5.0 

5.1 

_ 

- 

11.5 

2.0 

34.5 

SCOTTSVILLE 

4.5 

6.5 

11.5 

7.0 

5.0 

SEBREE  HATER  WORKS 

7.1 

6.6 

- 

5.0 

T 

T 

~ 

SHELBYVILLE  2  W 

2.2 

7.0 

7.5 

~ 

SHEPHERDSVILLE 

5.0 

_ 

3.9 

_ 

2.9 

T 

" 

SOMERSET  1  N 

_ 

4.7 

5.0 

- 

T 

SPRINGFIELD 

4.1 

1.7 

2.9 

5.0 

- 

2.5 

T 

~ 

SUMMER  SHADE 

1.  3 

_ 

7.0 

- 

- 

- 

34.7 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

ii!o 

6.7 

3.0 

11.5 

2.5 

TAYLORSVILLE 

T 

5.0 

_ 

- 

TOMPKINSVILLE  TEL  OFF 

1.7 

1.9 

2.1 

7.3 

- 

- 

- 

" 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

7.3 

_ 

- 

19.0 

TYRONE  LOCK  5 

3.0 

2.0 

7.0 

7.0 

T 

UNIONTOWN  DAM  49 

5.  1 

_ 

10.5 

2.0 

T 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

VANCEBUHG 

12.0 

4.5 
4.0 

3.5 

9.0 

.8 

T 

29.3 
27.0 

VANCEBURG  DAM  32 

7.5 

4.5 

4.0 

8.0 

3.0 

WAYNESBURG  6  E 

3.8 

5.2 

- 

- 

1.0 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

6.0 

4.0 

- 

~ 

WESTPORT 

5.0 

2.1 

1.5 

3.0 

1.0 

12.6 

WILLIAMSBURG 

6.2 

2.3 

12.8 

WILLIAMSTOWN 

2.2 

3.2 

5.7 

- 

" 

WOODBURY  LOCK  4  • 

1 

■ 

Traces  recorded  In  Snowfall  Table  during 
suBuer  Bonths  are  hail. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Tables 

D 

A 

ILY 

T 

tr 

AFt 

JHi 

\T 

Uh 

tt 

> 

KENTUCKY 
JUNE  1951 

Station 

Day  Of  Month 

g. 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ANCHORAGE 

MAX 
MIN 

92   92   8 

59   62   6 

9   78   76   7 
3   65   57   5 

7   76   76   72   78   79   77   75   77   80   33   g^   g^  j  gy 
2   60   53   62   56   50   55   60   54   54   58   63   64   60 

85   87   85   89   69 
69   60   59   66   65 

87   60   88 
66   57   56 

85   82   76 
69   68   66 

82.3 
61.6 

ASHLAND  0AM  29 

MAX 
MIN 

68   95   9 
56   64   6 

3   91   73   7 
5   64   60   5 

7   78   81   80   80   81   7 
0   56   54   63   62   53   5 

3   77   79   81   32   e2   8 
5   64   58   56   56   62   5 

87 

r     59 

85   87   90   91   92 
69   68   65   70   66 

88   88   91 
72   64   67 

93   88   85 
70   7  3   6  7 

84.8 
62.6 

8ARB0URVILLE 

MAX 
MIN 

94   95   9 
51   60   6 

3   92   80   6 
*   62   62   5 

0   80   72   7 
5   54   58   5 

>   81   81   8 
i       62   52   5' 

1   80   82   8 
»   62   58   5 

?   85   85   8 
•   53   61   5 

7   87 
5   58 

85   89   90   92   92   91   90   89   39   89   85 
67   65   61   63   63   59   58   65   64   69   54 

85.8 
50.5 

BAROSTOMN  S  J  PREP  SCH 

MAX 
MIN 

97   97   9 
59   64   6 

7   87   80   6 
»   66   60   5 

3   82   82   8 
3   50   52   6< 

79   80   8( 
.   56   51   5< 

)   77   79   8 
!   63   55   5< 

*   36   86   8 
)   59   61   6 

7   38 
1   65 

87   9 
68   6 

91   90   90   90   89   91   92   84   84 
3   71   66   65   69   69   71   70   67   66 

86.2 
62.5 

9EAVER  0AM 

MAX 
MIN 

97   97   9 
61   62   6 

J   72   80   8 
)   57   54   5 

1   86   80   7f 
i       64   62   51; 

77   80   8 
62   64   6 

80   81   8< 
64   56   5( 

86   85   9 
61   65   6 

3   90 
2       67 

89   94   92   94   92   91   39   92   89   87   74 
66   64   73   68   65   70   68   73   70   67   63 

85.9 
63.2 

BENHAM 

MAX 

MIN 

85   97   9 
48   5  5   6 

p   93   86   7 
)   63   61   5 

?   79   74   7 
)   52   55  it 

77   76   7' 
56   49   5 

75   75   7C 
60   58   5t 

83   81   8 
53   55   5 

>  92 

>  57 

93   7 
52   6 

7   39   94   92   92   94   89   83   92   87 
)   51   63   65   62   65   63   65   68   63 

84.8 
58.0 

SEREA  COLLEGE 

MAX 

MIN 

93   95   9 
58       6 

84   77   e( 
66   60   5 

)   74 
53 

78   82   7" 
61   54   61 

76   76   8; 
63   57   62 

84   85   8 
55   65   6 

i       87 
;   66 

85   9 
68   6 

90   91   91   89   39   90   91   37   36 
71   66   64   72   64   67   67   64   64 

85.4 
62.6 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

MAX 
MIN 

96   96   9< 
60   66   6< 

79   73   8' 
56   55  5' 

65   63   76 
>   60   63   5S 

81   84   74 
56  '53   64 

62   84   6'. 
61   59   57 

87   84   8= 
62   65   5' 

)   88 
68 

87   9C 
66   6^ 

89   90   91 
68   69   6£ 

92   88   92 
72   69   73 

83   86   78 
71   67   65 

35.7 
63.4 

3UR6IN  OIX  DAM 

MAX 
MIN 

93   95   9; 
52   64  bt 

89   76   7  = 
64   60  ii 

78   78   78 
56   62   63 

79   80   79 
59   53   57 

76   78   81 
52   55   54 

84   86   8" 
56   60   5t 

87 
62 

83   85 
68   61 

83   90   91 
60   66   64 

90   90   9C 
69   67   65 

91   86   84 
70   57   54 

84.9 
61.5 

lAMPBELLSVlLLE 

MAX 
MIN 

94   96   91 
57   65   66 

84   78   83 
64   60   52 

61   76   74 
58   69   61 

80   82   77 
56   61   59 

79   80   63 
50   54   6  3 

86   87   8C 
57   60   61 

85 
63 

87   9C 
66   61 

89   88   90 
65   64   63 

90   87   90 
69   66   70 

83   35   76 
70   65   63 

84.9 
61.3 

;arrolltqn  lock  i 

MAX 
MIN 

94   95   89 
56   62   65 

85   74   71 
56   58   5C 

76   78   76 
50   59   53 

79   82   84 
59   50   54 

76   82   81 
61   53   53 

82   82   87 
57   62   5c 

87 
61 

88   87 
66   5i 

88   38   92 
72   70   62 

90   88   92 
65   65   66 

92   84   77 
69   67   67 

84.5 
60.9 

:ORBIN  CAA  airport 

MAX 

MIN 

91   94   90 
52   60   63 

86   77   79 
52   58   53 

76   72   75 
55   59   59 

78   79   74 
53   48   54 

77   79   80 
56   53   51 

83  80  se 

53   61   57 

84 
59 

82   88 
63   60 

88   89   90 
62   62   63 

90   88   90 
69   67   66 

88   85   79 
67   67   62 

83.2 
59.2 

OVINGTON  W  B  AIRPORT 

MAX 
MIN 

90   93   87 
64   65   65 

71   72   77 
62   55   50 

76   75   70 
59   61   53 

78   82   81 
56   52   59 

73   77   81 
60   55   54 

86   85   88 
61   64   63 

88 
65 

35   88 
69   64 

86   85   91 
70   70   69 

38   83   8b 
64   67   66 

89   79   74 
67   66   66 

82.1 
62.4 

YNTHIANA 

MAX 
MIN 

94 
54 

97   76   77 
55   59   47 

79   86   77 
57   62   63 

81   82 
63   61 

77   79   64 
63   53   54 

85   86   88 
71   62   6G 

92 
63 

85   91 
*70   61 

92   91   95 

69   66   66 

94   91   93 
67   67   67 

91   37   80 
72   68   67 

86.3 
62.9 

ANVILLE 

MAX 
MIN 

85   92   93 
59   69   67 

90   83   76 
67   61   54 

60   79   74 
58   61   54 

72   79   80 
60   55   60 

75   76   79 
53   57   56 

80   83   85 
58   63   61 

87 
63 

85   83 
57   63 

88   87   89 
69   66   64 

89   90   86 
72   68   69 

90   89   85 
71   68   64 

83.  7 
63.2 

ARMERS 

MAX^ 

min' 

95   95   96 
55   61   64 

91   76   76 
63   60   49 

78   75   78 
54   61   61 

79   80   8.0 
59   51   51 

77   60   83 
51   64   62 

84   85.  84 
54   57   56 

89 
58 

85   90 
69   61 

92   93   94 
64   66   63 

93   91   92 
66   63   64 

96   92   B4 
65   70   64 

86.2 
59.9 

ORDS  FERRY  DAM  5 

MAX 

MIN 

95   95   93 
65   65   66 

70   71   76 
58   56   55 

75   86   79 
59   56   62 

78   80   77 
62   57   63 

60   80   81 
64   51   62 

86   83   87 
65   64   66 

88 
68 

88   88 
66   63 

86   90   91 
72   68   63 

90   37   92 
70   66   75 

89   82   76 
68   68   65 

83.9 
64.5 

RAWCFORT  LOCK  4 

MAX 
MIN 

86   93   96 
53   56   65 

90   79   78 
61   53   52 

79   77   76 
52   62   64 

71   78   60 
60   52   53 

79   75   79 
59   56   55 

SO   81   61 
55   56   60 

84 
61 

34   82 
63   61 

86   86   87 
63   68   66 

88   90   82 
66   67   68 

39   90   81 
69   70   67 

82.9 
60.8 

RAYSON 

MAX 
MIN 

93   95   94 
54   60   63 

85   74   77 
59   60   48 

78   78   78 
55   62   60 

80   80   80 
58   51   52 

78   80   82 
62   55   53 

83   84   85 
54   5  7   5  5 

89 
57 

84   89 
67   61 

91   91   92 
62   66   63 

90   89   91 
71   53   56 

93   87   85 
66   70   54 

85.2 

60.1 

REENSBURG 

MAX 

MIN 

85   95   93 
57   62   68 

91   81   75 
68   63   56 

81   81   77 
58   52   53 

71   79   80 
59   54   57 

73   77   80 
64   68   56 

81   84   84 
50   63   53 

88 
66 

86   84 
69   65 

90   89   89 
67   66   65 

90   89   39 
71   70   70 

90   89   85 
72   59   66 

84.2 
63.3 

JEENVILLE  2  w 

MAX 
MIN 

96   95   90 
'61   63   61 

71   75   77 
60   57   51 

81   66   80 
54   63   62 

78   80   77 
57   52   60 

80   81   83 
53   65   56 

67   85   90 
59   64   62 

88 
66 

90 

65   53 

83 

90   90 
64   72 

90   85   73 
64   66   64 

83.9 
61.0 

tRLAN 

MAX 
MIN 

91   91   93 
52   54   57 

90   80   81 
57   57   55 

79 
55 

81 
66 

61   80   79 
51   52 

87 
53 

87   87 
70   70 

90 
63 

90   89   89 
67   69   72 

90   90 
67   53 

iNOERSON  4  SW 

MAX 
MIN 

95   96   87 
65   66   67 

75   73   76 
58   54   54 

76   64   80 
60   55   61 

79   80   74 
60   54   52 

79   81   81 
63   60   59 

86   82   88 
64   65   64 

86 

68 

89   88 
55   56 

86   90   90 

74   69   68 

93   87   90 
69   68   74 

88   76   74 
70   68   66 

83.6 
64.2 

ICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

90   98   96 
66   67   66 

86   70   72 
62   59   58 

80   78   80 
59   65   62 

83   60   82 
63   56   56 

78   82   84 
62   68   62 

83   85   88 
67   64   65 

88 
65 

88   88 
72   70 

92   92   94 
66   66   67 

89   90   89 
67   65   67 

94   90   84 
75   67   64 

36.8 
64.6 

NOMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 
MIN 

86   93   94 
56   58   60 

92   86   75 
51   61   55 

80   75   78 
52   59   55 

76   80   81 
62   52   52 

79   76   80 
60   57   60 

81   85   81 
53   56   55 

84 
56 

87   78 
60   60 

89   88   90 
60   62   56 

90   90   39 
62   55   62 

■90   90   84 
65   67   53 

84.3 
56.7 

IPKINSVILLE  2  E 

MAX 
MIN 

97   97   96 
64   64   68 

71   72   76 
65   59   55 

83   84   80 
59   64   64 

76   80   76 
60   63   66 

80   84   85 
64   59   51 

87   84   90 
64   6b   65 

87 
58 

85   89 
66   65 

83   89   88 
71   57   68 

90   37   90 
72   68   68 

84   83   74 
71   59   64 

84.6 
64.8 

EZ 

MAX 
MIN 

92   95   94 
53   59   62 

92   76   79 
62   61   52 

75   78   80 
54   62   57 

79   77   77 
63   63   56 

78   78   81 
60   57   57 

84   81   80 
60   61   60 

85 
64 

83   89 
63   62 

89   90   90 
52   64   65 

92   90   91 
64   62   66 

90   85   80 
64   64   63 

64.4 
60.4 

VINGTON 

MAX 
MIN 

94   94   89 
61   66   66 

78   75   79 
62   57   55 

61   79   76 
60   64   63 

80   80   77 
58   51   61 

78   80   81 
63   57   56 

83   81   87 
60   67   60 

87 
66 

86   88 
63   61 

85   89   89 
71   69   66 

89   83   89 
63   69   73 

90   81   74 
72   68   65 

83.4 
63.4 

ITCHFIELO 

MAX 
MIN 

95   95   92 
59   63   64 

76   72   61 
63   58   53 

82   80   76 
58   60   60 

79   80   76 
56   52   60 

79   81   81 
51   56   55 

84   82   87 
60   6b   61 

87 
65 

85   90 
65   62 

89   90   91 
60   65   63 

90   86   91 
68   63   70 

89   85   75 
68   55   63 

84.3 
61.7 

XIN6T0N  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

94   96   92 
62   68   65 

60   77   79 
62   56   53 

78   76   70 
60   63   53 

78   80   78 
58   56   62 

75   77   80 
61   57   55 

82   83   86 
61   65   63 

37 
65 

83   89 

63   64 

88   38   89 
69   67   66 

91   32   91 
67   69   70 

91   83   80 
72   66   64 

83.4 
63.3 

UISVILLE  WB  AP 

1 

MAX 
MIN 

96   97   88 
62   67   66 

71   75   80 
53   57   55 

80   60   73 
62   64   61 

79   82   77 
60   53   61 

78   79   83 
61   67   60 

85   64   90 
61   66   63 

89 
67 

33   90 
70   63 

87   90   92 
73   69   67 

91   34   91 
71   70   73 

94   83   75 
71   57   66 

84.4 
64.2 

luISVILLE  WB  CITY 

MAX 
MIN 

94   95   86 
65   69   69 

71   73   75 
62   56   56 

76   79   73 
64   51   64 

78   79   76 
53   61   64 

77   77   62 
65   51   63 

83   83   88 
66   68   65 

35 

70 

36   87 
71   68 

86   33   90 
74   71   69 

89   82   89 
72   70   73 

91   82   74 
73   69   67 

82.6 
65.3 

:l/ELACEVILLE 
1 

MAX 
MIN 

95   95   82 
54   63   56 

70   74   77 
56   57   54 

73   85   81 
56   64   62 

80   81   75 
50   56   64 

81   83   82 
61   56   62 

83   84   89 
64   65   65 

36 

69 

88   36 
67   65 

82   90   90 
70   69   69 

92   68   91 
72   68   69 

90   80   78 
68   67   65 

83.7 
63.9 

'5IS0NVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

95   95   90 
61   61   67 

73   74   7  7 
60   57   53 

80   66   83 
56   64   62 

78   80   78 
60   52   60 

79   62   84 
64   57   57 

85   81   69 
60   65   62 

85 

56 

87   88 
67   61 

86   91   91 
77   69   65 

92   87   91 
73   65   72 

88   83   74 
69   67   63 

84.4 
63.1 

■IMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

96   94   92 

54   61   61 

61   74   81 
63   58   47 

81   81   80 
53   58   60 

78   80   80 
52   46   55 

80   80   82 
55   49   44 

85   84   86 
50   61   58 

85 
50 

87   90 
63   57 

88   91   97 
66   62   62 

90   88   94 
68   65   70 

96   87   82 
66   55   52 

85.7 
58.4 

ICHESTER  4  SE 

MAX 
MIN 

96   94   94 
55   60   67 

91   78   80 
53   64   55 

79   74   77 
56   59   56 

79   62   77 
62   52   54 

76   80   82 
62   58   52 

85   84   89 
56   60   59 

87 
58 

83   91 
65   62 

90   90   90 
60   65   64 

92   90   90 
69   67   65 

90   90   60 
66   69   65 

85.4 
60.9 

I'^IELD  2  S 

1 

MAX 

MIN 

94   94   87 
66   58   57 

72   70   76 
56   56   59 

74   84   82 
57   66   62 

81   80   76 
51   65   63 

81   86   82 
61   59   61 

83   86   87 
65   64   55 

86 
68 

89   88 
65   66 

65   90   91 
70   59   69 

92   89   91 
70   58   71 

89   79   75 
67   66   64 

83.9 
54.2 

'SVILLE  0AM  33 

MAX 

MIN 

80   89   93 
52   55   64 

89   77   70 
66   58   48 

75   75   75 
58   55   63 

75   77   77 
57   51   52 

79   74   7  7 
56   66   52 

79   80   33 
53   55   57 

84 
58 

87   83 
59   59 

87   90   68 
59   68   68 

90   85   84 
66   64   64 

90   90   63 
66   69   66 

82.2 

59.2 

lOLESBORO 

MAX 
MIN 

93 
51 

95 
59 

94 
65 

87 
63 

80 
62 

82 

57 

79 
56 

70 
69 

75 

60 

81 
62 

62 
52 

78 
54 

82 
63 

61 
67 

83 
54 

85 
54 

31 
62 

87 
59 

87 
60 

82 
57 

88 
65 

39 
64 

90 
63 

91 
65 

91 
70 

88 
58 

90 
56 

87 
65 

86 
69 

85 
56 

85.0 
61.2 

S««   refer«Ek< 
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DAILY 

T] 

EM 

PI 

:rj 

\ 

Tl 

JRi 

:s 

KENTUCKY 
JUNE  1951 

- 

Day  Of  Month 

1 

> 

< 

station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

■^ 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

!U 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2G 

27 

28 

29 

30 

31 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

93 
60 

95 
58 

96 

68 

91 
56 

77 
58 

79 

52 

79 
58 

74 
51 

74 
63 

80 
59 

80 
55 

80 
57 

75 
60 

78 

55 

83 
55 

86 

84 
62 

86 
61 

89 
03 

85   90 
66   64 

39 
62 

90 
53 

91 
65 

90   91   93 
64   65   68 

95   38 
64   69 

83 
64 

85.5 
61>a 

MURRAY 

MAX 
MIN 

97 
64 

96 
63 

90 
69 

73 
61 

71 

59 

7 
58 

77 
59 

87 
65 

83 
63 

81 
60 

83 
54 

76 
65 

83 
61 

86 
57 

84 
61 

85 
65 

85 
65 

89 
64 

85 
68 

88   91 
66   66 

89 

74 

92 

68 

92 

67 

94   93   94 
72   70   71 

33   62 
70   63 

75 
66 

85.1 
64.6 

OWENSBORO 

MAX 
MIN 

98 
64 

97 
66 

90 
67 

79 
62 

76 
55 

79 
58 

77 
51 

80 
65 

79 
62 

80 
61 

84 

54 

75 
63 

80 
64 

82 
59 

83 
59 

85 
62 

85 
65 

92 

64 

86 
68 

89  39 
67   62 

86 

73 

90 
69 

90 
57 

95   8«   91 
69   69   73 

88   61 
71   68 

75 
64 

85.0 
64.4 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

94 
66 

93 
69 

84 
69 

67 
58 

75 
57 

76 

55 

74 
58 

85 
63 

81 
63 

80 
62 

82 
57 

71 
54 

82 
62 

84 
51 

83 
63 

83 
64 

85 

65 

89 
65 

35 
68 

86  87 
6o   65 

83 

69 

91 
71 

91 

71 

92   86   92 
70   69   72 

90   81 
68   68 

77 
63 

83.8 
64.7 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

S2 

64 

96 
67 

95 
68 

84 
62 

72 

58 

75 

55 

77 

55 

75 
60 

87 
03 

80 
64 

80 
56 

82 
55 

74 
63 

81 
59 

86 

61 

83 

65 

85 
65 

85 
66 

36 

68 

65  87 
64   o6 

88 
67 

84 
6y 

91 
69 

91   94   86 
73   68   71 

92   90 
73   67 

82 
66 

84.5 
64.3 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

93 
57 

96 
65 

94 
66 

90 
65 

76 
64 

30 
59 

75 
57 

77 
64 

80 
61 

81 
67 

81 
57 

79 
58 

79 
64 

82 
62 

83 
57 

36 
58 

78 

51 

.83 
51 

35 

60 

81  90 
65   56 

91 
68 

94 

6^ 

93 
69 

92   90   90 
72   69   69 

95   86 

68   70 

32 
67 

85.4 
63.9 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

96 
60 

96 

59 

90 
62 

80 
60 

59 

57 

77 

58 

80 

54 

87 
52 

80 

51 

82 
58 

84 
52 

78 
61 

83 
63 

86 
55 

85 
50 

82 
60 

85 
65 

90 
63 

8« 
65 

90  69 
64   61 

85 
71 

91 
67 

92 

67 

94   83   92 
69   67   7C 

86   62 
70   66 

75 
67 

85.4 
62.5 

RICHMOND  £  STATE  COL 

MAX 
MIN 

82 
56 

92 
57 

94 
66 

90 
54 

83 
59 

75 

54 

77 

5S 

77 
60 

76 
63 

75 
59 

77 
53 

79 
58 

78 
62 

75 
57 

76 
53 

79 

57 

83 
60 

6C 

87  82 
68   63 

86 
57 

86 

6e 

89 
62 

90   88   36 

71   67   63 

90   91 
70   66 

84 
63 

33.3 
61.7 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

101 
64" 

100 
66 

95 

67 

77 
61 

72 
60 

84 
53 

86 

5E 

86   83 
58   63 

81 

57 

84   72 
54   51 

84 
57 

86 
•55 

87 
60 

87 
69 

92 

63 

90   89   93 
68   66   63 

91   93   94 
69   66   69 

93   91   95 
73   69   73 

87   87   78 
71   70   67 

67.4 
63.5 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 

MIN 

83 
58 

94 
61 

95 
53 

90 

64 

74 
59 

75 
54 

79   80   78 
60   62   61 

73 
55 

77   79 
53   61 

76   76 
63   56 

78 
57 

80 
50 

82 
65 

82 
61 

85   38   39 
65   67   64 

89   96   89 
74   66   65 

90   89   86 
70   69   69 

69  88   85 

70  57   65 

83.8 
62.8 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

97 
62 

96 
67 

93 
65 

81 
54 

77 
62 

86 
52 

83   82   78 
59   63   52 

84 
52 

76   83 
61   52 

85   84 
56   57 

85 
54 

87 
59 

86 
62 

90 
63 

88   90   91 
67   64   62 

91   91   92 
58   56   66 

90   91   93 
70   68   72 

89   68   80 
71   69   65 

36.9 
63.0 

SHELBVVILLE  2  W 

MAX 

MIN 

92 

58 

93 
62 

89 
63 

84 
64 

77 
59 

79 

47 

79   77   77 
57   57   60 

79 
51 

80   80 
48   55 

76   78 
54   48 

81 
51 

83 
56 

83 
61 

87 
60 

87   66   88 
62   65   57 

87   89   90 
69   65   63 

89   86   89 
56   67   68 

69   33   78 
68   66   65 

33.8 
59.7 

SMEPHERDSVILLE 

MAX 
MIN 

86 

57 

99 
62 

97 
65 

93 
57 

84 
59 

79 

51 

82   80   80 
57   64   64 

75 

57 

80   83 
49   56 

79   80 
62   55 

88 

55 

84 
58 

85 
58 

86 
61 

91   91   90 
63   69   66 

92   96   93 
68   63   65 

92   9.1   92 
68   70   70 

93   94   86 
71   68   68 

87.3 
51.6 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

93 
54 

93 
63, 

91 
65 

86 
55 

76 

62 

80 

55 

78   73   73 
58   50   64 

78 
58 

80   75 
54   51 

78   80 
62   56 

80 
56 

83 
56 

81 
56 

85 
59 

83   83   33 
62   63   62 

86   3 
67   6 

3   89 
3   64 

90   88   90 
70   70   70 

88   88   77 
68   59   64 

83.4 
62.0 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

97 
59 

96 

65 

92 

64 

85 
62 

79 
62 

86 

51 

84   79   75 
56   59   51 

80 
54 

84   73 
49   60 

82   82 
62   54 

34 
51 

83 

57 

87 
60 

69 
61 

37   87   90 
65   65   62 

90   90   92 
61   65   64 

90   90   91 
68   67   71 

86   86   78 
68   68   65 

36.0 
51.2 

VANCEBUR6 

MAX 
MIN' 

93 
58 

95 
63 

95 
69 

90 
66 

77 
62 

76 

55 

79   79   78 
60   65   55 

76 
55 

82   83 
53   50 

78   80 
55   60 

31 
62 

84 
60 

87 
65 

87 
65 

90   85   90 
02   62   63 

91   91   93 
67   63   63 

93   83   92 
70   69   67 

94   90   85 
67   67   67 

36.0 
62.6 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

MAX 
MIN 

84 
56 

92 
56 

95 
64 

92 
56 

86 
52 

73 
60 

75   79   73 
51   59   60 

76 
61 

79 
60 

WILLIAMSBURG 

MAX 
MIN 

93 
55 

92 
63 

91 
6i 

87 
54 

82 
54 

84 

5" 

79   75   75 
59   60   62 

82 
64 

87   83 
52   57 

82   84 
62   58 

8S 

6« 

87 
56 

33 
63 

89 
6C 

86   85   91 
62   57   66 

91   91   93 
65   65   64 

92   90   91 

71   69   69 

91   90   38 
67   69   64 

86.6 
62.4 

WILLIAMSTOWN 

MAX 
MIN 

91 
62 

91 
68 

9C 

6e 

30 
65 

72 

58 

7; 

5C 

77   78   74 
56   62   61 

75 
58 

77   80 
56   58 

72   74 
62   55 

5( 

81 
59 

32 
62 

84 
62 

98   84   85 
63   69   63 

86   90   90 
71   68   67 

37   87   69 
65   67   6<. 

87   34   79 
71   67   67 

32.6 

62.7 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

80 
56 

95 
63 

9; 

6 

92 
64 

87 
64 

8 

5 

85   82   76 
60   60   5A 

75 
58 

81   8C 
55   56 

74   81 
62   57 

7( 
6^ 

>   85 

•   57 

81 
60 

8e 

6C 

91   38 
05   62 

91   90   9C 
65   64   6t 

92   91   85 
72   50   7] 

92   90   38 
72   64   65 

85.7 
62.3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

in 

BURGIN  OIX  DAK 

EVAP 
WIND 

.17 
2 

.17 
3 

.28 
2 

.20 

4 

.17 
2 

.13 
0 

.18 
2 

.14 
3 

* 

.17 
16 

.21 
12 

.16 

1 

.06 

1 

.13 
14 

.20 
6 

.20 
0 

.17 
0 

.19 
1 

.19 
0 

.18 
2 

.11 
2 

.22 

1 

.06 
12 

.28 
9 

.22 
8 

.10 

1 

.09 
2 

.18 
9 

.21 
5 

.23 
7 

5.00 
127 

WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 

.20 
7 

.23 
6 

.25 
10 

.24 
9 

.31 
24 

.17 
17 

.23 
11 

.14 
15 

.10 
35 

.04 
13 

.23 
28 

.23 

4 

.08 
18 

.19 
24 

.24 
16 

• 

.41 
9 

.28 
15 

* 
* 

.53 
25 

if 

.41 
27 

.24 
27 

.24 
28 

.20 
11 

.21 
12 

.14 
10 

.24 
20 

.06 
33 

.40 
5 

6.24 
459 

See   reference   notes   following   Stntlon   Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  of   1950   -    1951 

KENTUCKY 

Long-term 

Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

means 
July- June 

ANCHORAGE 

0 

8 

48 

127 

765 

1079 

902 

818 

691 

399 

91 

0 

4928 

ASHLAND   DAM    29 

0 

0 

37 

109 

673 

946 

809 

746 

561 

321 

54 

1 

4257 

BARBOURVILLE 

747 

923 

736 

633 

4  94 

284 

71 

0 

BARDSTOHN    SJ    PREP    SCH 

75 

106 

710 

1009 

787 

737 

590 

357 

62 

0 

BEAVER    DAH 

0 

3 

35 

103 

723 

1024 

848 

738 

599 

353 

74 

0 

4  500 

BEREA  COLLEGE 

0 

4 

56 

99 

762 

1021 

816 

710 

591 

392 

88 

0 

4539 

BOKLING  GREEN   *B   AP 

0 

0 

32 

101 

724 

1024 

849 

765 

603 

376 

81 

0 

4555 

BURGIN    DIX    DAM 

0 

4 

30 

102 

702 

1005 

803 

750 

605 

359 

.69 

0 

4429 

CAMPBELLSVILLE 

0 

4 

42 

112 

712 

975 

786 

741 

592 

365 

81 

0 

4410 

CARROLLTON 

0 

0 

39 

109 

705 

CARROLLTON   LOCK    1 

0 

0 

784 

655 

376 

74 

3 

CORBIN   CAA    AIRPORT 

0 

7 

62 

154 

741 

1004 

826 

717 

613 

387 

116 

2 

4629 

COVINGTON    WB    AIRPORT 

0 

13 

82 

169 

814 

1166 

994 

865 

763 

455 

100 

2 

5423 

FARMERS 

3 

0 

68 

121 

706 

1010 

822 

801 

610 

364 

81 

1 

4587 

FORDS    FERRY    DAM    5 

0 

4 

22 

82 

678 

989 

833 

708 

565 

329 

50 

2 

4262 

GRAVSON 

157 

737 

996 

832 

791 

620 

369 

78 

2 

GREENVILLE    2   » 

0 

3 

35 

100 

690 

1006 

823 

736 

590 

359 

73 

0 

4415 

BARLAN 

647 

37 

SEIDELBERG    LOCK    14 

0 

2 

47 

135 

706 

968 

797 

747 

579 

367 

71 

4419 

FIENDERSON   4    SW 

0 

2 

33 

107 

707 

1040 

90S 

741 

625 

367 

58 

1 

4586 

aiCKMAN    1    E 

12 

47 

580 

4  25 

264 

57 

TOPKINSVILLE    2    E 

0 

0 

28 

75 

735 

994 

843 

688 

571 

351 

42 

0 

"J  327 

INEZ 

704 

549 

341 

87 

0 

IRVINGTON 

0 

4 

44 

105 

733 

1037 

879 

757 

633 

37  3 

67 

0 

4632 

LITCHFIELD 

0 

2 

41 

105 

740 

1032 

834 

747 

629 

373 

67 

0 

4570 

JXINGTON   *B   AIRPORT      • 

0 

6 

62 

128 

792 

1089 

926 

826 

711 

425 

89 

0 

5054 

4763 

.OBISVILLE    WB    AP 

0 

1 

40 

115 

737 

1061 

900 

793 

674 

389 

68 

0 

4778 

-OUISVILLE    WB   CITV 

0 

0 

38 

102 

702 

1026 

881 

767 

669 

374 

65 

0 

4624 

4403 

.OVELACEVILLE 

0                    3 

32 

86 

688 

974 

831 

683 

540 

333 

59 

1 

4230 

lADiSONVILLE    1    SE 

0           1          0 

32 

97 

693 

1041 

845 

740 

585 

348 

57 

0 

4438 

lAMMOTH   CAVE    PARK 

6 

25 

88 

144 

721 

1060 

819 

726 

608 

376 

100 

5 

4678 

lANCHESTER 

0 

0 

39 

105 

654 

933 

738 

652 

536 

321 

50 

lANCRESTER   4    SE 

0 

lAYFIELD    2    S 

0 

4 

29 

71 

658 

969 

813 

697 

528 

335 

54 

2 

4160 

IIODLESBORO 

0 

0 

37 

114 

682 

921 

739 

629 

496 

281 

63 

0 

3962 

IILLERSBURG  MIL    INST 

0 

8 

48 

868 

lOUNT    STERLING 

0 

3 

79 

148 

708 

1015 

787 

739 

601 

345 

57 

0 

4482 

lURRAY 

0 

1 

30 

69 

641 

940 

777 

642 

483 

319 

50 

1 

3953 

IWENSBORO 

0 

0 

24 

86 

723 

1045 

881 

752 

621 

361 

49 

0 

4542 

■ADUCAH   CAA    AIRPORT 

0 

3 

37 

86 

726 

1014 

877 

746 

597 

368 

56 

2 

4512 

•IKEVILLE 

0 

0 

35 

66 

652 

908 

729 

655 

491 

283 

48 

0 

3867 

RINCETON 

0 

2 

39 

90 

692 

992 

859 

699 

560 

373 

76 

2 

4  384 

USSELLVILLE 

0 

0 

24 

103 

645 

995 

791 

658 

513 

298 

49 

3 

4079 

COTTSVILLE 

0 

4 

47                  132 

747 

980 

756 

641 

518 

288 

56 

0 

4169 

BELBYVILLE    2    W 

0 

5 

41 

109 

752 

1063 

863 

779 

665 

400 

80 

5 

4762 

HEPHERDSVILLE    2    NW 

0 

27 

121 

729 

OMERSET    1    N 

0 

3 

30 

116 

710 

980 

781 

687 

580 

365 

92 

0 

4344 

UMMER    SHADE 

807 

990 

820 

705 

583 

355 

93 

0 

ANCEBURG 

104 

678 

980 

768 

595 

353 

57 

0 

ILLIAMSBURG 

0 

0 

36 

115 

689 

940 

719 

638 

511 

284 

65 

0 

3997 

IlLLIAMSTOWN 

0 

4 

70 

139 

768 

1111 

897 

824 

682 

396 

80 

3 

4974 

• 

See  leference  note*  following  Station  Index. 
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Table  3 

DELAYED   DAT/ 

Day  o<  Montb 

1 > ' 1 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

|2 

JANUARY    1951 
CADIZ   LOCK  K 
EDDYVILLE    LOCK   F 

2.10 
2.10 

.42 
.20 

.23 
.36 

.23 
.17 

.80 
.62 

.75 
.75 

2.10 
2.77 

1.82 
1.38 

.05 

.30 

.08 

.01 

.48 
.48 
.38 

.28 
.14 
.43 

.26 
.06 

.30 
.08 
2.60 

9.8: 

9.1) 
6.41 

SALYIRSVILLE                            R 

IIARCB    1951 

.16 

4.9 

SADIEVILLE   WATER   WORKS 

1 ! 

i 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTU< 
DELAYED  Dt 


A.  M.  How  Endinq 

P.  M.  Hour  Ending 

Slalian 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

« 

9 

It) 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

JANUARY   1951 

-    23   - 

SALYERSVILLE 

// 

-    31    - 

.01       .06 

.0<>       .OS 

.02 

.07 

.02 

SALYERSVILLE 

// 

•  19 

•  06 

.03      •01 

•12      •IS 

•  12 

•  09 

•  1* 

•  03 

.09       .10 

.11 

.10 

.19       .20 

.12       .17 

.03 

.15 

.17 

.11 

2 

MARCH    19S1 

-    31    - 

SADIEVILLE    WATER    WOfWS 

•  02 

.05       .0<. 

.02 

.03 



CORRECTIONS 

MONTH:   December  1950 


Barbourvllle 


Total  precipltatioD  should 
be  2.93;  greatest  day,  1.05  on 
the  7th;  days  of  1.00  or  sore,  1; 
days  of  .25  or  nore,  5. 


Barbourvllle 


Amount  of  7th  should  be  1.05; 
daily  total,  2.93. 


S««  ratanno*  BOtM  toUowlng  StBtlon  IndwL 
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STATION  INDEX 


Obser 

Station 

i 

County 

1 

•§ 

1 

1 

vabon 
time 

Observer 

Refer 
to 

0. 

•1 

( 

j 

XI 

fl 

> 

s 

d. 

tables 

s 

& 

>3 

►3 

A 

&, 

DDISON  DAM  45 

0031 

BRECKINRIDGE 

37  55 

86  34 

380 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  4 

DOLPHUS  1  N 

0043 

ALLEN 

3 

36  3< 

86  16 

600 

7A 

LLEN 

FLOYD 

1 

37  35 

82  43 

650 

NANNIE  AUXIER 

3 

NCHORAGE 

0155 

JEFFERSON 

7 

38  16 

7P 

7P 

2  3   5 

SHCAMP 

0246  PIKE 

1 

37  16 

82  26 

1100 

MARYS.  RATLIFF 

3 

SflLAND  DAN  29 

0254  BOYD 

7 

38  27 

82  36 

534 

6P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3   5   7 

ARBOURVILLE 

0381 1  KNOX 

2 

36  52 

6P 

6P 

2  3  4  5 

\ai3STCmi  S.   J.  PREP  scs 

0397 

ffELSON 

8 

37  48 

85  28 

637 

6P 

6P 

ST.  JOSEPH  PREP  SCH 

2  3    5 

lUTEfi  HABLAH  WATER  WKS 

04  50 

2 

36  51 

MID 

SAVER  DAM 

04  BO 

OHIO 

3 

37  25 

86  52 

441 

6P 

E.  G.  YOUNG 

2  3   5   7 

EBtHAU 

059S 

HARLAN 

2 

36  58 

82  57 

1580 

8A 

8A 

C.  C.  WHITEAKER 

2  3   5   7 

EHTON 

0611 

MARSHALL 

9 

36  51 

88  21 

380 

MID 

WILLIAM  NELSON 

3  4 

EREA  COLLEGE 

0619 

MADISON 

37  34 

84  18 

1070 

6P 

6P 

JAMES  A.  GROSSMAN 

2  3  4  5 

EREA  WATER  WORKS 

0624 

MADISON 

37  34 

84  16 

1100 

7A 

MRS.  L.  B.  GAFFARD 

OSTON  2  SW 

0874 

NELSON 

37  46 

85  42 

430 

8A 

MRS.  PAULENE  COY 

3 

OWLiNG  GREEN 

0904 

WARREN 

37  00 

86  26 

536 

7A 

JAMES  R.  EDWARDS 

3 

OWLING  GREEK  SUBSTA 

0907 

WARREN 

37  01 

86  26 

470 

7A 

TVA  639 

3 

OWLING  GREEN  WB  AP 

0909 

WARREN 

36  58 

86  26 

535 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5    7 

BBKT  DAJl  36 

0978 

CAMPBELL 

39  03 

84  25 

489 

CORPS  OF  ENGINEERS  ' 

3 

ROWNSVILLE  LOCK  6 

1046 

EDMONSON 

37  12 

86  16 

410 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

URGIN  DIX  DAM 

1127 

MERCER 

37  48 

84  43 

770 

4P 

8A 

C.  W.  WILLIAMS 

2  3    5  6 

UBHSIDE 

1156 

36  59 

84  37 

7A 

SARAH  E.  LEWIS 

3 

ADIZ  LOCK  E 

1206  TBIGG 

36  46 

87  58 

424 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UPBELLSVILLE 

12561  TAYLOR 

37  20 

ALVA  MC  KINLEY 

2  3    5 

UlROLLTON  LOCK  1 

1345 

CARROLL 

38  41 

85  U 

480 

6P 

6A 

KKTRAL  CITY 

1439 

MUHLENBURG 

37  17 

87  07 

MID 

CLARK  BAILEY 

3  4 

,IHTON 

1631 

HICKMAN 

36  41 

89  00 

MID 

WOODSON  D.  FRANKLIN 

3  4 

>LLEGE  HILL  LOCK  11 

1704 

MADISON 

37  47 

84  06 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

JLUMB 1  A 

1722 

ADAIR 

37  06 

85  18 

729 

7A 

MRS.  HAZEL  B.  PICKETT 

3 

MSTASTINE 

1763 

BRECKINRIDGE 

37  40 

86  14 

800 

MID'HRS.  a.ENNlE  L.  SHARP 

3  4 

JRBIH  CAA  AIRPORT 

1801 

WHITLEY 

36  58 

84  08 

1170 

MID 

MID 

CIVFL  AERO  ADM 

2  3  4  5    7 

RBin  WATERHrpRKS 

1806 

WHITLEY 

36  57 

84  06 

1070 

7A 

CORBIN  WATER  WORKS 

VINGTON  W8  AIRPORT 

1855 

39  04 

869 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5    7 

IfTHlANA 

1998 

HARRISON 

38  23 

84  18 

684 

7P 

7A 

MARSHALL  HILL 

2  3   3 

KTHIANA  2 

2003 

HARRISON 

38  23 

84  18 

684 

5P 

5P 

RURAL  ELIC  ASS'H 

CLOSED  6/14/51 

urviLLE 

2040 

BOYLE 

37  39 

84  46 

955 

7A 

7A 

R.  P.  COLDIRON 

2  3    5    7 

VELLA 

2053 

MARTIN 

37  48 

82  32 

BERTHA  DE  LONG 

3  4 

LPHIA  1  E 

2132lpERBy 

37  02 

83  07 

1780 

5P 

2139;KN0TT 

37  25 

82  48 

850 

HATTIE  B.  BARNEY 

3 

KOEE  BARRETTS  rORD  BR 

2358 |OHIO 

37  33 

86  43 

430 

7A 

3  4 

miOR 

2366' MUHLENBERG 

37  05 

87  00 

610 

7A 

N.  D.  GIVENS 

3 

NMVILLE 

2374 ICASEY 

37  13 

84  58 

8A 

lOYVILLE  LOCK  f 

2445  LYON 

37  03 

88  05 

420 

CORPS  OFENGINEEBS 

3 

IIOHTON 

2469  1  METCALFE 

37  00 

85  37 

7A 

JOHN  E.  MORAN 

3  4 

IZABETHTOWN 

2510  HARDIN 

37  42 

85  52 

7A 

ROBERT  E.  SETTLE 

LMOUTH 

2775  IPENDLETON 

38  40   84  20 

600 

8A 

JESSIE  OLDHAM 

3 

RMERS 

2791  ROWAN 

38  09  83  33 

7A 

2  3   5   7 

EHINCSBtiRG 

2903  FLEMING 

38  25 

83  43 

870 

7A 

BYRON  F.  FLEMING 

3 

SHINGSBURG  P.  0. 

2908  1  FLEMING 

38  25 

83  44 

750 

MAURICE  0. CARPENTER 

3  4 

2953;MADIS0N 

37  53 

84  15 

593 

6A 

RDS  F^RRV  DAM  50 

29S1  IcRITTENDEN 

37  28 

88  06 

356 

6P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  4  5    7 

AMKfORT  LOCK  4 

3028  FRANKLIN 

38  13 

84  52 

504 

6A 

6A 

2  3    5    7 

ANKLIN  HATER  "OBKS 

3036  ;SIHPS0N 

36  43 

86  34 

HERMAN  D.  NEAL 

ENCHBURC 

305?  MENIFEE 

37  57 

83  39 

930 

7A 

FRENCHBURG  SCHOOL 

3 

MGETOWN  WATER  WORKS 

1194  1  SCOTT 

38  12  ,  84  33 

880 

8A 

JOE  W,  ATKINS 

3 

ST  LOCK  3 

3203  HENRY 

38  25;  84  53 

490 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  4 

3241  BARREN 

37  00)  85  55 

780 

EMILY  M.  BEAN 

AHT  DAM  38 

3358  BOONE 

38  59'  84  49 

506 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

ATSOS 

3391  CARTER       i 

38  19   82  57 

589 

5P 

SHIRLEY  I.  STATEN 

EENSBURG 

3-130  GREEN        ! 

37  16 

85  30 

581 

7A 

7A 

MRS.  HELL  Ml  LINGLE 

2  3   5 

EOfSBURC  HIWAY  61  BR 

34  35  GREEN        i 

37  15 

85  30 

581 

7A 

L.  KENNETH  STOTTS 

3 

EEfUP  DAM  30 

3443  GREENUP      1 

38  37 

82  51 

540 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

EENVILLE  2  W 

34S1  MUHLENBERG 

37  12 

87  12 

519 

5P 

C.  R.  LOVELL 

UYS  MILL 

3539  CHRISTIAM    1 

37  03 

87  20 

740 

CLEATUS  E.  BRINKLEY- 

3  4 

SLAN 

3622  HARLAN 

36  50 

83  19 

1200 

6P 

6P  RADIO  STATION  WHLN  j 

2  3    5 

rrpoRD  6  Nw 

3652  OHIO 

37  32  1  86  54 

8A  DAVID  K   CARSON     1 

£ARD 

3709  PERRY 

869 

H.  A.  BAILEY 

3  4 

lARD  WATER  KOBKS 

3714  PERRY 

37  15   83  11 

840 

7A 

BURCHELL  MUNCY 

CDELBEHG  LOCK  14 

3741  LEE 

37  331  83  46 

663 

5P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  4  5    7 

4DERS0N  4  SW 

3762  HENDERSON 

37  47 

87  37 

382 

6P 

6P 

FRANK  STREET 

2    3   5 

IXDON 

3798  CHRISTIAN 

36  44 

87  34 

HID 

C.  W.  KEATTS 

3  4 

;kiian  1  E 

3816  FULTON 

36  34 

89  10 

7A 

MBS.  NELL  S.  CALVIN 

I    3   5 

•KSVILLE 

3821  GRAVES       ■ 

36  48 

88  30 

440 

7A 

TVA  679 

IH  BRIDGE  LOCK  7 

3837  IjESSAMINE     1 

37  49 

84  43 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

(MAN  SETTLEMENT  SCH 

3899  IKNOTT         I 

37  20 

82  59 

1080 

8A 

ELIZABETH  WATTS 

2  3    5    7 

3CENVILLE  NAT  PARK 

39291  LARUE 

37  32 

85  44 

HID 

ERNEST  L.  WRIGHT 

3  4 

PflHSVILLE  2  E 

3994  CHRISTIAN 

36  52 

524 

7P 

6A 

MRS,  H.  K.  MORRIS 

2  3   5   7 

xn 

4093i LESLIE 

37  10 

83  22 

850 

6P 

MRS.  FOREST  CAMPBELL 

3 

iZ 

4134|MARTIN      ! 

37  52 

82  32 

638 

6P 

6P 

UNITEO  FUEL  GAS  CO 

2  3   5 

/IKOTON 

4165|breckinridge; 

37  53 

86  17 

646 

7P 

FLOYD  C.  ROBBINS 

2  3   5   7 

:kson 

4196  BREATHITT 

37  33 

83  23 

698 

7A 

BUFOBD  F.  BARNES 

3 

(Kins 

4236. LETCHER 

37  12 

82  36 

7A 

3  4 

IBM  f  All 

4255  LETCHER 

37  10 

82  56 

1150 

7A 

HRS.  SUSAN  F,  ISON 

3 

!«  2  K 

4369IJESSAMINE 

37  58 

84  38 

950 

7A 

MARION  W.  MAHIN 

3 

mJCKY  DAM 

4414  ;livingston 

37  01 

88  16 

362 

7A 

TVA  379 

(CASTER  ICE  PLANT 

4620  GARRARD 

37  37 

84  35 

1032 

8A 

KENTUCKY  UTIL  CO 

3 

4642  MABTIN       1 

37  45 

82  26 

8A 

JAMES  A.  FIELD 

TCHFtELD 

4703  GRAYSON 

3 

37  29 

86  18 

635 

6P 

8A 

GEORGE  D.  LITSEY 

Z    3    5 

IHGTON  *B  AIRPORT 

4746  FAYETTE      i 

4 

38  02 

84  36 

979 

<ID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5    7 

ERTV 

4755  CASEY 

3 

37  21 

84  55 

7A 

PALLIA  L.  HANKLA 

i 

• 

t   1- 

SIC 

■ 

SANDY 

;   2-COl 

IBERLAt 

ID; 

■ 

3-G 

■ 

RKEM;   4-KENTUCKY; 

-LICKING;   S-M 

Statio 


LITTLE  HICKMAN  LOCK  f 
LOCKPORT  LOCK  2 
LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 
LOUISA 


LOUISVILLE  BOWMAN  FIELD  4951 
LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
LOUISVILLE  WB  CITY  4956 
LOVELACEVILLK 


LUCAS 

HADISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 

I  MANCHESTER 

JMAYFIELD  SUBSTATIOl 

MAYFIELD  2  S 
IHAYSVILLE  DAM  33 

MIDDLESBORO 

MIDDLESBORO 

MIDWAY 

UlLLERSBURG 

MILLERSTOWN 

IMONTICELLO 
:MOREHEAD  STATE 


MOUNT  STERLING 

MUNFORDVILLE 

MURRAY 

OLIVE  H 

OLNEY 


NW 


ONEONTA  DAM  35 

OWENSBORO   DAM   46 

IPADUCAH   CAA    AIRPORT 

IpADUCAH    SCS   NURSERY 
JPAINTSVILLE 

PIKEVILLE 

PINEVILLE 
IpRINCETON 

RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND  E  STATE  COL 
RUUSEY  LOCK  2 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  SUBSTA 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 
ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

ST  MARY 

SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE 

jSCOTTSVILLE 

ISEBREE  WATER  WORKS 
iSHAWNEE  STEAM  PLANT 

SHELBYVILLE  2  W 

SHEPHEBOSVILLE 

SHITHFIELD  4  S 
SOMERSET  HIWAY  DEPT 
'somerset  1  N 
SPRINGFIELD 

i  STEARNS 

I  SUMMER  SHADE 
'summer  shade  SUBSTA 
JTATHAM  SPRINGS 
TAYLOHSVILLE 
I TOMPKINSVILLE 

ItOMPKINSVILLE  TEL  OFF 
I  TURKEY  CREEK  SCHOOL 
.TYRONE  LOCK  5 
lUNIONTOWN  DAM  49 
IVALLEY  VIEW  LOCK  9 

VANBUREN 
; VANCEBURG 
VANCEBURG  DAM  32 
WAYNESBURG  6  E 
WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WESTPORT 
WILLIAMSBURG 
WILLIAHSTOWN 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 
I 

NEW  STATIONS 

MANCHESTER  4  S£ 


County 


JESSAMINE 

HENRY 

CLARK 

LAUREL 
LAWRENCE 

JEFFERSON 
JEFFERSON 

JEFFERSON 
JEFFERSON 
BALLARD 


HOPKINS 
EDMONSON 
CLAY 
GRAVES 


MASON 
PENDLETON 

BELL 
BELL 

WOODFORD 
BOURBON 
GRAYSON 


MONTGOMERY 

CALLOWAY 

CARTER 

HOPKINS 

CAMPBELL 

lESS 
DAVIESS 
MC  CBACKEN 
MC  CHACKEN 


ESTILL 
MADISON 
MC  LEAN 
LOGAN 
LOGAN 

SCOTT 
HARDIN 
MARION 
MERCER 
MAGOFFIN 

ALLEN 
WEBSTER 
HC  CRACKEN 
SHELBY 
ULLITT 


PULASKI 
PULASKI 
WASHINGTON 


8065  MONROE 
TRIGG 
ANDERSON 
UNION 
MADISON 

ANDERSON 

LEWIS 

LEWIS 


8567  OLDHAM 
8706  I  WHITLEY 
87 14! GRANT 


METCALFE 
WASHINGTON 
SPENCER 
MONROE 


S       \      S 


37 

45 

84  35 

38 

64  58 

84  02 

37 

06 

84  08 

38 

07 

82  37 

38 

13 

85  40 

38 

U 

85  44 

3ft 

17 

85  48 

3B 

15 

85  46 

36 

58 

88  50 

36 

53 

86  02 

37 

19 

87  29 

37 

11 

86  06 

37 

83  46 

36 

44 

88  39 

36 

42 

88  38 

18 

38 

83  42 

18 

36 

37 

83  43 

IB 

09 

84  41 

38 

18 

84  09 

17 

86  03 

16 

50 

84  51 

38 

" 

83  26 

36 

03 

83  57 

J7 

IK 

85  53 

36 

36 

18 

18 

83  11 

37 

13 

87  47 

18 

58 

84  18 

87  09 

37  04 

88  35 

37  49 

62  48 

37  29 

82  31 

36  45 

83  42 

37  06 

87  53 

37  40  I  83  57  I 

37  44   84  18 

37  32   87  16  1 
36  51 ,  66  S3  I 

36  50  I  86  54  I 

38  23   84  32  I 


37  35  ! 
37  56  i 
37  45 


85  21 
84  49 
83  04 


36  45   86  12  j 

37  36   87  32  I 

37  09 

38  13 
38  00 


37  07 
37  09 
37  41 
36  42 

36  53 

36  53. 

37  52 

38  02 

36  42 

3  36  42 
9  36  45 

4  38  02 
7  37  46 

37  51 

37  58 

38  36 
38  38 
37  22 
37  55 


85 

16 

85 

44 

85 

16 

84 

:\h 

84 

85 

14 

84 

29 

85 

43 

85 

40 

85 

09 

85 

21 

85 

41 

85 

41 

84  51 
87  571 

84  26  I 

85  10 
83  I9I 
83  21  ! 


'  38  29 

36  44 
38  38 

37  36 
36  53 


64  10 

84  34  I 
S3  50  I 

85  08  1 


i-SALT;   9-TENNESSEE 


Obser- 
vation 


to 
tables 


7 A  CORPS  OF  ENGINEERS 
6A  CORPS  OF  ENGINEERS 
HID  HRS.  H.  BURGHER 
HID  U  S  FOREST  SERVICE 
8A, JULIUS  H.  RANKIN 

HID  CORPS  OF  ENGINEERS 

MID  U  S  WEATHER  BUREAU 

6A  CORPS  OF  ENGINEERS 

HID  U  S  WEATHER  BUREAU 

6P  BLAINE  MALONE 

MID  CECIL  U,  BRITT 
7A  J.  W.  MC  COY 
5P  NATIONAL  PARK  SVC 
7A  KARL  HOWARD 
7A'tVA  5A 

5P1mHS.  joe  PAYNE 
6A  CORPS  OF  ENGINEERS 
MID  AMANDA  A.  AULICK 
MID  HUGH  ALLEN 
MID  SNEED  C.  FRIAR 

8A  CITY  OF  UIDWAY 
HID j RICHARD  S  MC  DANIEL 

7A|11RS.  0.  M.  LAWLER 

7a!e.  0.  COOPER 
HIDJH.  C.  HAGGAN 


SPFRED  CARTMILL  2  3 
7A  HUBERT  E.  HODGES       3  ' 

6P  MURRAY  WATER  SYSTEM  2  3 
MID  LOTTA  ORA  HOOPER       3  ' 
8A  ART  D,  WILLIAMS        3 

6A  CORPS  OF  ENGINEERS     3 

7A  VIRGIL  P.  CLARK  2  3 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS  ■   3  ' 

6A  WESTERN  P.  LACKEY  2    3 

MID. CIVIL  AERO  ADM  2  3  '. 


HID  SOIL  CONS  SERVICE 
7A1  JESSE  FAIRCHILD 

5P  I  8PjU  S  WEATHER  BUREAU 
7A  F.  PARTIN 

5P  I  5P  ALTON  H.  HARVILL 


7A  [CORPS  OF  ENGINEERS 
6A  THOMAS  C.  HEBNOON 
6AiC0RPS  OF  ENGINEERS 
7A  WM.  B.  PORTER 
7A  TVA  683 

MID  'RICHARD  K.  ZEYSING 
7A  SISTER  M.  MELITINA 

HID  ST  MARY  COLLEGE 
7A  CORPS  OF  ENGINEERS 

MIDSTANLKT  GARDNER 


CLOSED  6/6/51 


86    38        504 


5P  I  NOBLE 
SP  ISEBREE 
MIDiTVA    70 


WATER  WORKS 


HID  F.  W.  SIMPSON 
HID|rOSCOE  PIERCE 
6PJRAD10  STA  WSFC 

HID'JURS.    WILLIE   L£E   B££D 
I 

MC  MUBTREY 
TVA   684 
MID 


TVA   684 

R.    C.    DEDMAN 

CARR 
PHILPOTT 

E  H.  HALE 
7A  TVA  680 

7A' CORPS  OF  ENGINEERS 
6A  CORPS  OF  ENGINEERS 
7A, CORPS  OF  ENGINEERS 

7A  MRS.  BRADLEY  LOVE 
SP'CITY  Of  VANCEBURG    : 
7A  CORPS  OF  ENGINEERS 
7Ai  FRANK  HOECK 
7A  JOHN  W.  TURNER       : 

7A  GEORGE  T.  JOHNSTON 
7A'CHARLES  B.  WEST      I 
7A  MISS  N.  B.  SIMPSON   : 
7A  CORPS  OF  ENGINEERS 
8A  CORPS  OF  ENGINEERS 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS 


*   NORA  S.  HHITB 


2  3  4  5  6  7 


The  four  digit  identificat 

Figures  and  letters  following  the  station 

Observation  times  g 


REFERENCE  NOTES 
numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.   There  will  be  no  duplication  of  number 
such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office, 
n  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 


Delayed  data 


nd  corrections  «111  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  .ill  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In.this  issue. 


ts  used  i 
Evaporat 


Unless  otherwise  indicated,  d Imensional^un 

days  are  based  on  a  daily  average  of  SS^F. 

Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Amounts  in  Table  4  are  from  recording  gages.   Traces  are  not  shown. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,  G,  and  snowfall  data  in  Table  7  are  f' 

Snow   on  groi 


n   thi«  bulletin  are-   temperature  in  F.,    precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles.   Degree 
Ln^s  meaiureS  in  the  s?Snd""5eather  iu?eau  ?ype  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  tollowln 


the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   See  the  Station  Index  for  observation  time. 
„und  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  P.M.  E.S.T. 
NO  record  in  Tables  3,  4,  6,  7.  and  the  Station  Index.   No  record  in  Tables  2   and  5  Is  indicated  by  no  entry.   When  hourly  precipitation  is  missing  or  ac 
for  several  days,  only  the  first  and  last  days  are  shown  in  Table  4. 
later  date  or  dates. 

time  distribution  unknown. 


// 


And  also  OD 

Amount  included  in  following  mcasurei 

Gage  is  equipped  with  a  windshield, 
6   Station  not  equipped  with  recording  gage.   See  Table  4  for  6-hourly  measured  amounts 
B   Adjusted  to  a  full  month. 
E   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a 

Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  thi 


ratio  of  1  inch  water  equivalent  to 


missing; 

R   Daily  values  and  monthly  total  from  re 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price:   15  cents  per  copy,  monthly 
payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States. 
Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


ery  10  inches  of  new  snowfall. 

atlon,  have  been  adjusted  to  represent  the  value 


rdlng  gage. 


All  other  data  in  Table 


from  non- recording  gages. 


iptlon  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  ;oney  orders  J^ould^be^madeJ 

8/17/51    — -   800 


a^dlor^spJ^dence^rdl^rsu^s^rt^tiinrshouldle-^enrtoTSisuperlntendentM 
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KENTUCKY   -   JULY   1951 

O.   K.   Anderson,    Section  Director   -  Louisville 

WEATHER  SUMMARY 

Although  local  showers  were  received  during  the  month  of  July,  not  enough  rainfall  wat 
available  for  the  best  growth  of  crops.  The  average  total  precipitation  for  the  Stat< 
as  a  whole  was  nore  than  one  inch  below  normal.  Drouth  conditions  prevailing  in  th. 
northern  and  northeastern  counties  continued  through  this  month.  Remaining  areas  o 
?heS?a?e  needed  rain,  but  they  weren't  in  such  critical  condition.  The  average  tem 
perature   for   the  month  was  only  slightly  below  normal. 

The  month,  continuing  the  trend  of  the  end  of  the  preceding  month  opened  cool  an- 
remained  cool  for  about  a  week.  A  rapid  southward  movement  of  a  cool  air  mass  at  th. 
end  of  the  first  week  brought  near-record  low  temperatures  on  the  mornings  of  the  6t 
and  7th  It  was  on  these  two  days  that  the  lowest  temperature  for  the  month  was  re 
cordid  at  ,i;st  stations.  The  minimum  ten«,erature  of  53°  on  July  6th  established  a  ne 
all  time  record  low  for  Louisville  for  that  date.  The  next  5  days  ^^^  t«"»P^^«,*":[J 
returning  to  the  seasonal  level.  The  balance  of  the  month  was  generally  warm  wit 
weekiraverages  about  2°  above  the  normal.  Only  the  western  division  showed  a  plu 
de^rture  f rom  ?he  mean  temperature.  Highest  temperatures  for  the  month  were  all  abov 
90^ anY  occurred  generally^  on  the  21st,  22nd,  or  23rd.  The  mean  temperature  for  th 
State  for  the  month  was  76.9°  which  is  0.1°  below  normal.  The  monthly  mean  tempera 
tuJes  raLed  from  79.3°  at  Murray  to  74.4°  at  Corbin  CAA  Airport.  The  highest  te« 
peraturelor  the  month  was  100°  at  Farmers  on  the  23rd;  the  lowest  was  45°  at  Mammot 
Cave  Park  on  the  6th. 

Rain  mostly  in  the  form  of  local  showers,  occurred  over  one  section  of  the  State  o 
another  on  2^3  days  during  the  month  with  all  divisions  receiving  less  than  their  norma 
totals  for  the  mJnth.  Great  discrepancies  in  the  amounts  were  ^«*^°^f?f^^?,f  ^P?^^*^^^ 
Iv  small  areas.  The  droughty  conditions  which  prevailed  to  a  considerable  extent  th 
litt^   half    of   June   in  the   northern   and   northeastern  sections   continued  this  month 

ihe  Western  section,  which  previously  J-V^jr^^^'orihi'Sonth'"  ^he'grJate^f  ?an 
to  feel  the  effects  of  the  light  amounts  by  the  end  of  the  month.  The  greatest  taxi 
were  founi  !n  a  small  area  lurrounding  Warren  County;  the  lightest  along  the  Ohi 
Mver  The  greatest  amounts  of  rain  for  the  State  as  a  whole  were  r^PP^t^^  ^'^  *^ 
10th  and  25th  The  average  precipitation  for  the  State  was  2.85  inches  which  is  1.3 
inches  below  nomal.  The  total  amounts  recorded  at  the  various  stations  ranged  f re 
6??9  Lehes^t  Monticello,  Wayne  County,  to  0.74  inch  f  ,^0^^^^^^^^ '  J^?,^?!  Sjf  ^^ 
d;n  County.  The  heaviest  rainfall  in  any  one  day  was  2.70  inches  at  Mayfield  TVA  Sut 
station  reported  on  the   1st. 

Crop  production  in  northern  and  northeastern  counties  has  been  cut  ^^f  ^^^f  ^I^P^^  f^ 
to  drouth  conditions.  Pastures  have  dried  and  in  many  instances  it  has  l>fe»^^;«^^^^« 
to  haul  water  to  livestock.  Except  for  northern  and  in  some  shallow  soil  of  centrs 
counties  corn^ade  normal  or  bet?er  progress  during  July.  By  the  end  of  the  month 
about  half  of  the  crop  was  in  the  soft  dough  or  roasting  ear  stage.  Most  of  the  wint 
^eat  crop  wfs  threshed  by  the  first  of  August.  Dry  weather  cut  hay  yield  and  as  of  t 
Sfof  th^e  montX  the  o/tlook  was  for  production  below  last  year's  crop  Tobacco  w 
^^tr^Llv  variable  from  head  high  and  fine  down  to  small,  poor  condition,  and  firii 
ffthrlry  areas  some  toSacco  wfs  yellowing  up  fast.  Soybeans  looked  unusually  goo< 
especially  that   part   of    the  crop  produced  primarily   for  beans. 

Thunderstorms  during  the  month  on  the  4th  and  14th  were  responsible  for   t^   fatalities 
two   injuries   and  from  ten  to    fifteen  thousand  dollars   in  property  damage.      -     W.   . 
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In  addition  to  the  cllmatological  data  from  some  6  000  '«='^er  B.^eau  and 
cooperative  weather  stations,  this  bulletin  series  <='>-'t»i-^  «"'-?^  *J"  ^J^^c 
climatic  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  in  the  Hydrologlc 
lilletln  SsriJs  lie  Hydrocllmatic  Network  is  a  nationwide  net  of  rain  gages-- 
mitlv  of  the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation. 
'Till  estab!ished  in  1939'at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department 
of  Ihe  Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations  In  order  to  provide 
Records  of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood 
control  and  related  works  by  the  Corps  of  Engineers.  This  "^^'^^  °°!  '"^^tn' 
ing  about  2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has  been  main 
tafnerby  the  Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  ^■"'"^'"y  "  "* 
Weather  Bureau  by  the  Corps  of  Engineers.  These  transfers  averaged  about 
$250  000  per  year 'between  1940  and  1944,  and  nearly  $375  000  f  °"  J^f^.f  J^q 
lor  the  years  1940-42,  the  Department  of  Agriculture  '"■'^'""^/^""'Buieai  of 
oer  vear  to  provide  data  required  in  its  work,  and  since  1947  the  Bureau  ol 
Sublimation  h^traif erred  a£out  $25,000  per   year   to  meet   the   increasing   needs 


of   their   program   in  the  Western   States. 


Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  fro.  Hydrocllm. 
Network  stations  were  presented  In  bulletins  (Hydrologlc  B"j;^"S^>  '^'^J J 
Issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United  stai 
butltnce  the%etwork  was  established  to  meet  the  Internal  "J"l^«"«"*;^°i, 
Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for  P^^^^^^f  ^^J 
tlon  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating  »B^°=J^^  ^f 
certain  public  repositories.  A  list  of  locations  "h^"-^,  ;;f  «^^°«  ob?a!ne5  u 
Hydrologlc  Bulletin  Series  are  available  for  Inspection  may  be  obtained 
application  to  Chief,  U.S.  Weather  Bureau,  Washington  25,  D.  c. 
Man,  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  »>*«  available  thro 
the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and  Indlvio 
as   listed   in  the  Station   Index. 
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Wind  direction 

Wind         speed 
m.  p.  h. 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 
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COMPARATIVE  DATA 


Temperature 


100 
101 

105 
99 
103 
107 
102 

100 
101 
112 
107 
104 

99 
102 
100 
102 
100 


50 
48 
48 


46 
52 
51 


48 

51 


Precipitation 


2.66 
4.08 


2.03 
5.75 


4.71 

3.78 
4.91 
1.72 
1.91 
3.53 

3.40 


6.01 
8.63 
2.28 


=  1 


0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 


Temperature 

Precipitation 

Year 

2. 

o 

a  zs 

■S  i 

^' 

s 

? 

?i 

■^  s 

i 

■2 

3 

< 

^g 

Zq 

1912 

76.8 

100 

53 

5.50 

0.0 

12 

1913 

79.9 

109 

48 

2.54 

0.0 

7 

1914 

78.8 

109 

43 

3.20 

0.0 

6 

1915 

75.7 

102 

49 

5.30 

0.0 

11 

1916 

78.6 

102 

52 

4.17 

0.0 

9 

1917 

75.3 

100 

50 

4.38 

0.0 

11 

1918 

73.8 

103 

46 

3.28 

0.0 

8 

1919 

79.5 

104 

50 

2.10 

0.0 

5 

1920 

75.2 

99 

44 

3. S3 

0.0 

9 

1921 

81.1 

106 

52 

2.65 

0.0 

7 

1922 

76.4 

102 

47 

4.77 

0.0 

9 

1923 

76.8 

99 

44 

3.59 

0.0 

8 

1924 

73.7 

99 

45 

3.63 

0.0 

8 

1925 

76.7 

105 

46 

3.93 

0.0 

9 

1926 

77.6 

107 

43 

4.36 

0.0 

9 

1927 

75.7 

101 

45 

3.71 

0.0 

9 

1928 

77.0 

100 

50 

4.07 

0.0 

8 

1929 

76.7 

101 

46 

3.97 

0.0 

9 

1930 

80.5 

114 

45 

1.25 

0.0 

5 

1931 

79.9 

104 

51 

3.85 

0.0 

8 

1932 

78.5 

103 

49 

4.31 

0.0 

8 

1933 

77.0 

106 

47 

6.05 

0.0 

10 

1934 

81.2 

110 

-SI. 

4.36 

0.0 

10 

Year 

Temperature 

Precipitation 

S 

< 

1 

s 

2 

1 
1 

•o  a 

■o  o 

6r~4 

2q 

1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

1950 
1951 

PERIOD 

78.8 
81.4 
75.6 
77.2 
76.5 

75.5 
76.5 
78.1 
77.8 
77.5 

75.2 
76.1 
7t.6 
77.1 
79.5 

73.4 
76.9 

77.0 

103 
113 
102 
100 
102 

102 
106 
101 
102 
103 

104 
100 
102 
103 
100 

93 

100 

55 
46 
41 
52 
50 

46 
51 
48 
48 
45 

46 
45 

46 
55 

_12_ 
45 

5.16 
3.78 
3.04 
7.27 
4.83 

2.68 

5.71 
4.71 
4.21 
1.93 

3.33 
4.23 
3.84 
5.04 
4.09 

6.66 
2.85 

4.17 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

T 

10 
10 

7 

11 

9 

7 
9 
9 
9 
6 

8 
9 

10 
12 
10 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
in  this  table  for  earlier  years. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Table  2 


WESTERN  DIVISION 

BEAVER  DAM 
FORDS  FERRY  DAM  50 
GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  4  SW 
HICKMAN  1  E 

HOPKINSVILLE  2  E 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAYFIELD2  S 
MURRAY 

OWENSBORO 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PaDUCAH 

PRINCETON 

RUSSELLVILLE 

DIVISION 

CENTRAL  DIVISION 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  S 
BOWLING  GREEN  WB  AP 
BURGIN  DIX  DAM 
CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
DANVILLE 

FRANKFORT  LOCK  4 
GREENSBURG 

IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  WB  CITY 

MAMOTH  CAVE  PA^K 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE  2  W 

SHEPHERDSVILLE 

SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
WILLIAMSTOWN 
WOLF  CREEK  DAM 

DIVISION 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

CYNTHIANA 
FARMERS 
t  GRAYSON 
HARLAN 
HEIDELBERG  LOCK  14 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 
INEZ 

MANCHESTER  4  SE 
MAYSVILLE  DAM  33 
MIDDLESBORO 

MOUNT  STERLING 

PIKEVILLE 

RICHMOND  E  STATE. COL 

VANCESURG 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WILLIAMSBURG 

DIVISION 


Temperahue 


77 

2 

77 

8 

78 

8 

77 

5 

78 

6 

77 

8 

78 

3 

79 

3 

78 

7 

79 

0 

76.9 
76.  OM 


76.0 
76.0 


76.8 
75.9 


75.4 
77.9 
76.5 


76.0 
76.7 
77.3 
77. 4M 

76.6 


76.7 
76.7 
74.7 
77.  3M 
74.4 

78.5 
75.8 
75.0 


74.  6M 
74. 5M 


77.0 

77.8 
76.2 
76.9 


0.6 
1.7 


1.6 
1.0 


0.8 
0.0 


1.8 
0.3 
0.4 


1.5 
1.2 


0.3 
1.2 
0.6 

0.9 
1.4 
1.6 
0.1 
0.3 


1.9 
0.7 

0.8 
0.8 
1.4 


98 

97 


96 
97 


96 
96 
98 


95 
95 
96 


98 

100 

98 


21+ 

31 

21+ 


21+ 
22+ 
21+ 
22+ 


26 
26 
22+ 


23+ 
19+ 


22+ 
22 


27 
23+ 
26+ 
17+ 


31 
22 

18+ 


18+ 
19+ 
28 


23+ 
22 


52 
58 
59 


59 

55 
53 


51 
51 
51 
50 


51 
51 
51 
53 
58 


50 
51 
53 


49 
57 


No.  of  dayB 


0 

15 

0 

16 

0 

17 

0 

14 

y 


Precipitation 


0 

15 

0 

9 

2 

10 

9 

0 

20 

0 

15 

4.48 
1.62 
4.81 
1.75 
3.28 

1.45 
1.32 
3.93 
1.52 
2.93 

2.25 

1.51 
2.70 
2.81 
5.51 

2.79 


2.01 
1.90 


1.18 
3.24 
2.37 
2.90 

2.08 
4.56 
1.83 
2.89 
1.68 

2.66 
3.34 
2.73 
2.91 


5.51 
3.01 
1.18 
3.43 

2.90 


1.51 
4.40 
3.44 


.82 
2.66 
3.68 
2.40 
2.59 

4.53 


.82 

1.13 
1.01 


2.04 
2.93 

1.95 

2.83 

2.85 


.66 
1.23 


1.82 
2.15 


1.17 
1.72 
1.19 

1.00 
.84 

1.82 
.81 

2.02 

1.65 
.09 


2.41 
1.70 


2.91 
2.14 


Snow,  Sleet,  Hail 


2.00 

.89 
1.10 


2.02 

.64 

2.21 

.72 
.62 

1.18 
.89 

1.56 


1.56 
1.15 
1.00 


1.19 
1.00 


.40 
1.07 
1.01 

.63 
1.84 

.24 
.64 
.78 
.82 
1.05 


1.09 
.95 
.70 

.47 
1.53 
.64 
.55 
.78 


28 

23+ 


3^ 


I    g^ 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


No.  of  days 


10 
10 


10 
12 


8 

14 


t  DATA    RECEIVED    TOO    LATE    TO    BE 
INCLUDED    IN    STATE   AVERAGES. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Tables 


Station 

Dnj  of  Month 

I 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ADDISON   DAU   45 

.80 

.11 

T 

.18 

.72 

.12 

,10 

.15 

.20 

.02 

2,41 

ADDISON   DAM   45                       R 

.04 

.17 

.17 

.76 

.13 

.11 

.14 

.21 

.05 

1.78 

ADOLPHUS    1    N 

1.00 

.40 

T 

.25 

.03 

.04 

,07 

.09 

.04 

.42 

.02 

2,36 

ADOLPHUS    IN                            R 

.38 

.05 

.22 

.04 

.07 

.09 

.02 

.41 

,02 

1.30 

ALLEN 

.71 

.05 

,41 

.24 

,30 

1.88 

,11 

3.70 

ANCaORAGE 

.05 

.03 

.10 

.97 

.34 

.01 

,74 

.07 

.01 

.93 

.08 

3.33 

ASHCAMP 

.63 

.11 

1.05 

.05 

,45 

.74 

.35 

.20 

T 

2.05 

.15 

5.78 

ASHLAND  DAU    39 

.38 

.02 

.40 

T 

T 

,10 

.01 

.12 

.15 

.33 

1.51 

BARBOURVILLE 

.16 

.04 

.55 

.21 

.01 

.02 

.19 

.06 

.12 

T 

1.07 

.42 

.06 

1,03 

.46 

4.40 

BARBOCHVILLE                            R 

.03 

.07 

.49 

.20 

.20 

.15 

.02 

1.04 

.45 

1.05 

.03 

.44 

4.17 

BABDSTOWN    S    J   PREP    SCH 

T 

.46 

T 

.05 

.24 

.52 

.33 

,09 

.06 

1.21 

.02 

2.98 

RAXTER  HARLAN   fTR    WKS      R 

.01 

.72 

.06 

2.00 

.04 

,13 

,06 

.64 

.75 

.06 

.42 

4.89 

B£AVER  DAM 

.12 

.80 

.45 

.43 

1.41 

.89 

T 

.38 

4.48 

BENHAU 

.05 

.17 

T 

.76 

T 

.21 

.06 

,14 

.01 

1.01 

T 

T 

.51 

.52 

T 

T 

3.44 

BENTON                                           R 

.13 

.05 

.31 

.02 

1.09 

1.23 

.14 

2.97 

BEREA   COLLEGE 

.06 

.06 

.46 

.06 

.63 

.10 

.31 

,15 

.46 

.08 

.12 

2.49 

BEREA  COLLEGE                          R 

.05 

.26 

.19 

.04 

.02 

.62 

.09 

,28 

.06 

.03 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.11 

- 

BEREA   WATER   WORKS 

.35 

.18 

.01 

T 

.15 

.68 

.04 

.09 

.11 

.09 

.08 

.02 

1.80 

BOSTON   2    SW 

.12 

.38 

.02 

.42 

.07 

.27 

,01 

1.02 

.31 

.84 

3.46 

BOWLING   GREEN 

1.03 

.07 

.85 

.05 

.47 

,77 

.03 

1,75 

.36 

.08 

.11 

.07 

5.64 

BOWLING  GREEN    SDBSTA 

1.70 

.18 

.33 

.21 

.02 

.03 

2,10 

.88 

.02 

T 

5.47 

BOWLING   GREEN    WB  AP 

.11 

1.95 

.37 

.30 

.87 

,03 

.56 

.37 

1.48 

T 

.05 

6.09 

BOWLING  GREEN   WB  AP           R 

.09 

1.95 

.40 

.31 

.86 

.04 

.59 

.35 

1.52 

.06 

.04 

6.21 

BRENT   DAM   36 

.25 

T 

.13 

.01 

.12 

.13 

.11 

.77 

1.52 

BROWNSVILLE   LOCK   6 

.36 

.34 

.24 

.02 

.35 

.60 

.73 

.08 

2.72 

BURGIN   DIX   DAM 

.40 

T 

.24 

.03 

.28 

.10 

.60 

T 

.36 

2.01 

BURNS1DE 

.40 

.18 

T 

.11 

T 

.54 

T 

,11 

.19 

.15 

1.18 

.04 

T 

2.90 

CADIZ    LOCK   E 

1.33 

.20 

.03 

.86 

,82 

.03 

.04 

.25 

.42 

.10 

.08 

4.16 

CAMPBELLSVILLE 

.02 

.08 

.47 

.21 

.23 

.10 

.02 

.48 

.12 

.17 

1.90 

CARROLLTON  LOCK    1 

- 

.07 

- 

.51 

" 

CARROLLTON    LOCK    1                R 

.03 

.03 

.24 

,51 

.46 

1.27 

CENTRAL  CITY                            R 

.12 

.10 

.05 

,07 

.82 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CLINTON                                        R 

.21 

.02 

.02 

.24 

.22 

.20 

.17 

.22 

.02 

1.32 

COLLEGE   BILL    LOCK    11 

• 

1.26 

.31 

.35 

.06 

.45 

,06 

.19 

- 

- 

COLOKBIA 

1.04 

.08 

.18 

1.10 

T 

,65 

.13 

.08 

.45 

.55 

T 

.09 

4.35 

CONSTANTINE                               R 

, 

.41 

.42 

.32 

.05 

,34 

1.54 

CORBIN  CAA   AIRPORT 

.12 

.01 

.56 

.60 

.06 

.04 

1.84 

T 

T 

T 

T 

1.15 

,92 

.06 

.03 

.40 

5.79 

CCRBIN  WATER  WORKS 

COVINGTON   W   B   AIRPORT 

T 

.01 

.10 

T 

,26 

T 

.05 

,75 

.01 

1.18 

CTNTHIANA 

.17 

T 

,02 

T 

.02 

,20 

.24 

T 

.17 

.82 

DAK\'ILLE 

.50 

.01 

T 

.08 

.01 

,39 

.04 

,14 

.33 

T 

.18 

T 

1.56 

3,24 

DAVELLA                                        R 

.12 

.10 

.38 

.67 

,19 

.10 

,23 

.03 

,14 

,01 

.90 

.02 

2,89 

DELPBIA   1  K 

.07 

.39 

.23 

,06 

.23 

.03 

.07 

.77 

,58 

.03 

.01 

2,47 

DEMA 

.22 

.12 

.06 

.25 

,12 

.52 

.34 

,41 

.52 

2,56 

DUNDEE  BARRETTS   FORD  BR 

.42 

.07 

.30 

T 

,12 

T 

T 

,42 

.35 

.44 

2.12 

DONDEE  BARRETTS   FORD  BRR 

.06 

.31 

.06 

.12 

.04 

.39 

.33 

.45 

1.76 

DOKUOR 

'.46 

.04 

,02 

,49 

.16 

,98 

,06 

1.92 

1,01 

.65 

5.79 

OCKNVILLB 

EDDTVILLE    LOCK    F 

1.00 

.18 

.03 

.18 

,55 

.06 

.45 

.21 

1.30 

,08 

4,04 

EDMONTON 

.58 

.05 

.20 

,10 

,08 

,52 

,35 

.94 

,20 

.10 

3,12 

EDMONTON                                      B 

.06 

.27 

.15 

,01 

.46 

,02 

.34 

.93 

.20 

.01 

,10 

2,55 

ELIZABETBTOWN 

.28 

.03 

.20 

.89 

,10 

.80 

.05 

1,28 

T 

1.63 

,48 

5,74 

FALMOUTH 

.16 

.02 

.02 

.01 

.04 

2.06 

,25 

.08 

2,64 

FARMERS 

.56 

.02 

.01 

.32 

.46 

,64 

.08 

.17 

.40 

2,66 

FLEMINGSBURG 

.30 

.31 

.03 

.01 

T 

,05 

.06 

.57 

,22 

1,55 

FLEMINGSBURG   POST  OFF      R 

.29 

.10 

,09 

,10 

.57 

.22 

.03 

1,40 

FORD   LOCK    10 

.40 

.20 

T 

.06 

,14 

.06 

,02 

T 

.66 

T 

.90 

,05 

2,49 

FORDS   FERRY   DAM   50 

.84 

.01 

.03 

.31 

.18 

.04 

T 

.21 

T 

1,62 

FORDS   FERRY    DAM   50             R 

.01 

.29 

.19 

.02 

.03 

.20 

,74 

FRANKFORT   LOCK   4 

.09 

.03 

T 

T 

.06 

.31 

T 

T 

,47 

1.15 

,26 

2,37 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

.39 

T 

.89 

T 

_ 

,77 

.27 

T 

FRANKLIN   WATER   WORKS        R 

.06 

.77 

.18 

.24 

.80 

.29 

.06 

2,40 

FRENCHBURG 

GEORGETOWN    WATER  WORKS 

.13 

.11 

.08 

.03 

.06 

• 

.61 

.29 

.21 

T 

1.52 

CBST   LOCK   3 

.08 

T 

T 

T 

,01 

.02 

.02 

T 

2.03 

.18 

,04 

2,38 

GEST   LOCK   3                               R 

.05 

1.55 

.65 

.03 

2.28 

GLASGOW 

.26 

.20 

.08 

1.30 

1.00 

1.02 

3.86 

GRANT  DAU   38 

.15 

T 

T 

T 

.07 

.04 

.20 

.20 

,17 

.83 

GRAYSON 

.61 

T 

.02 

.02 

.65 

.37 

.29 

.06 

.20 

,43 

,78 

,25 

3,68 

(aEENSBURO 

.20 

.20 

.20 

T 

.50 

.20 

.60 

1,00 

T 

2,90 

GREENSBDRC   BIWAY    61    BR 

.21 

.14 

.20 

.08 

,48 

.74 

1,42 

3,27 

GREENUP  DAU   30 

.38 

.01 

.02 

.62 

.03 

.03 

T 

.22 

,03 

.02 

.02 

,08 

,32 

.03 

1,81 

GREENVILLE    2    W 

.30 

.50 

T 

.50 

T 

.70 

.38 

2.00 

.18 

.25 

4,81 

BALEYS   UILL                              R 

.17 

.22 

.13 

.38 

.94 

1.84 

BARLAN 

.52 

.82 

.66 

.40 

2,40 

HARTFORD   6   NTf 

.47 

.03 

T 

T 

.07 

T 

.11 

.34 

,36 

1.18 

,24 

.20 

3,00 

HAZARD                                          R 

.15 

.05 

.01 

.18 

.09 

.09 

.08 

,12 

.65 

.04 

.07 

1.53 

HAZARD  WATER  WORKS 

.26 

.10 

.09 

.22 

.10 

.12 

.23 

.12 

,59 

,06 

1.89 

HEIDELBERG   LOCK    14 

1.05 

.50 

.02 

.04 

.12 

.69 

T 

.01 

.15 

.01 

2.59 

HEIDELBERG    LOCK    J4             R 

.02 

.51 

.02 

.04 

.02 

.14 

.56 

.15 

.01 

.15 

.01 

1.63 

HENDERSON   4    SW 

.06 

T 

T 

.36 

.04 

.89 

.11 

,02 

.01 

.26 

1,75 

BERNDON                                        R 

.25 

.64 

.33 

.03 

.25 

1,36 

2,86 

HICKMAN   1   E 

1.00 

.  16 

.60 

.03 

.08 

1.10 

,15 

.05 

,11 

3.28 

BICKSVILLE 

1.87 

.16 

,52 

.18 

.55 

3.28 

BIGH  BRIDGE   LOCK   7 

.38 

.02 

.05 

.15 

.45 

,04 

.06 

.02 

1.17 

BINDUAN   SETTLEMENT   SCH 

.51 

.20 

.09 

,39 

,05 

.49 

.60 

1,67 

.18 

,35 

4.53 

HODGENTILLE   NAT   PARK        R 

.33 

.04 

• 

2.51 

.17 

.03 

,78 

.08 

,15 

.14 

4.23 

HOPKINSVILLE   2    E 

.  15 

.02 

.55 

.45 

.20 

.04 

,04 

1.45 

HTDEN 

- 

- 

T 

.21 

.81 

,57 

.35 

.21 

INEZ 

.30 

.11 

.09 

.14 

.05 

.40 

.01 

- 

- 

IBVINGTON 

.10 

T 

.03 

1.12 

.05 

.03 

.42 

.33 

T 

2.08 

JACKSON 

.05 

.03 

T 

.10 

,20 

,18 

T 

1.09 

1.65 

JENKINS 

JENKINS                                        R 

JEREMIAH 

.26 

.18 

.46 

.22 

.34 

.30 

.13 

.40 

.05 

.70 

3.04 

KIENE   2   N 

.13 

.04 

.37 

.21 

.08 

T 

,04 

.10 

.05 

.23 

.02 

1.27 

KEKTUCKY  DAM 

.99 

T 

.12 

.06 

.53 

.13 

.15 

.60 

.34 

2.92 

KENTUCKY  DAU                            R 

.10 

.05 

.53 

.12 

,17 

.61 

.36 

1.94 

LANCASTER    ICE    PLANT 

.23 

,32 

,23 

.65 

1.70 

3.13 

UUBA 

.12 

.04 

.30 

1,32 

.03 

,21 

.53 

1.70 

4.25 

LEITCBFIELD 

.25 

.35 

.65 

,22 

,04 

1,03 

^ 

1.20 

.44 

.38 

4.56 

LEXINGTON  WB  AIRPORT        R 

.03 

.04 

.13 

.04 

.01 

.07 

.03 

.11 

T 

.06 

T 

T 

1.31 

1.83 

LIBERTY 

.49 

.06 

.32 

.13 

.09 

.53 

,42 

.02 

.70 

.43 

.05 

3.24 

LIBERTY                                       H 

.03 

.05 

.09 

.24 

.14 

.54 

,40 

.04 

.72 

.47 

.05 

2.77 

LITTT^   HICKUAN   LOCK  8 

.57 

.15 

T 

.20 

T 

.39 

T 

,80 

1.44 

3.55 

LITTLE  HICKUAN  LOCK   8      R 

.10 

.14 

.03 

.16 

.30 

,78 

,02 

1.40 

LOCKPORT  LOCK   2 

.15 

.06 

T 

,04 

,14 

,05 

1.63 

.20 

2.27 

LOGLICK    1    S                         //R 

.04 

.19 

.05 

.02 

.02 

,13 

,24 

.65 

1.34 

LONDON   3   SW                              R 

.01 

.23 

1.09 

.05 

.10 

,03 

.08 

.39 

1.35 

.09 

.78 

4.20 

LOUISA 

.04 

.12 

,11 

,05 

.02 

.06 

.36 

.76 

.53 

2.05 

LOUISVILLE  BOWMAN   FLD      R 

.02 

_ 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

,03 

.24 

.91 

.69 

.15 

LOUISVILLE   WB  AP                  R 

.03 

T 

.22 

.74 

.48 

,21 

,02 

,17 

T 

T 

.29 

.70 

T 

.03 

2.89 

LOUISVILLE   UPPER  GAGE 

.37 

.15 

T 

.15 

.54 

.20 

T 

.21 

.27 

1.89 

LOUISVILLE   WB  CITY             R 

.07 

T 

.06 

.15 

.77 

.02 

T 

T 

.37 

.24 

1.68 

LOVBLACEVILLE 

.17 

.55 

.36 

.19 

,05 

1.32 

DAILY  PRECIPITATION 


KERTDCET 
,rULY   1951 


Table  3-Contiiiuod 


Day  of  Month 


LUCAS  R 

MADISONVILLE  1  SE 

MADISOHVILLE  1  SE       B 

HAMHOTB  CAVE  PARK 

MANCHESTER  4  SE 

MAYFIELD  SOBSTA 
MAYFIELD  2  S 
MAYSVILLE  DAM  33 
HAYSVILLE  DAM  33        R 
MC  KINNEYSBURG        //R 

MIDDLESBORO 

MIDDLESBORO  RR  STA      R 

MILLERSBURG  //R 

MILLERSTOWN 

MOItTICELLO 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE  B 

MOUNT  STERLING 

HUNFORDVILLE 

MUNFORDVILLE 

MURRAY 

OLIVE  HILL  1  NW 

OLHEY 

OHEONTA  DAM  35 

OWENSBORO 

OWENSBORO    DAM    46 

OITENSBORO    DAM    46 

PADUCAH   CAA    AIRPORT 

PADUCAH 

PADUCAB  SCS  NURSERY 

PAINTSVILLE 

PIKEVILLE 

PIKEVILLE 

PINEVILLE 

PRINCETON 

RAVENNA  LOCK  12 

RICHMOND  E  STATE  COL 

RUHSEY  LOCK  2  .65 

RUMSEY  LOCK  2 

RUSSELLVILLE  1-56 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 
SADIEVILLE  WATER  WORKS  R 
ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 
ST  MARY 
SALVISA  LOCK  6 

SALYERSVILLE  //R 

SC0TT3V I LLE 
SEBREE  WATER  WORKS 
SHAWNEE  STEAM  PLANT     R 
SHELBYVILLE  2  W 

SHEPHERDSVILLE 
SMITHFIELD  4  S  R 

SOMERSET  BIWAY  DEPT     R 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 

STEARNS  R 

SUMMER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SUBSTA 
TATHAM  SPRINGS  R 

TAYLORSVILLE 

TOMPKINSVIILE  R 

T0MPKIN3VILLE  TKL  OFF 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  49 

UNIONTOWN  DAM  49        R 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 
VANCE BURG 
VANCEBURG  DAM  32 

WAYNESBURG  6  E 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WE ST PORT 

WILLIAMSBURG 

WILLIAMSTOWN 

WILLOW  LOCK  13 

WOLF  CREEK  DAM 

WOLF  CREEK  DAM  R 

WOODBURY  LOCK  4 

WOODBURY  LOCK  4         R 


e     9 


12      13     14      15 


16      17      18 


1.00 

.02 
1.00 


1.31 
.12 


19      20     21222324     25     26     27     282930J1 


.10 
.06 


1.60 
.47 
.15 


1.83 

.04 


1.53 

1.70 

.03 

.02 


2.45 
.85 


.17 
2.02 


Fable  4  •  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
JULY  1951 


AOOISON    0AM    <>5 

BARBOURVILLE 

8EKEA    COLLEGE 

CO«BIN    CAA    AIRPORT 

DAVELLA 

FORDS    FERRY    0AM    5  0 

FRANKLIN    WATER    WORKS 

HEIDELBERG    LOCK    14 

LEXINGTON    MB    AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

L06LICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOU  I  SA 

HC  KINNEYSBURG 

MIDOLESBORO  RR  STA 

OLIVE  MILL  1  NW 

PIKEVILLE 

SAOIEVILLE  WATER  WORKS 

SALYERSVILLE 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

UNIONTOWN  DAM  49 

WOODBURY  LOCK  4 


CORBIN  CAA  AIRPORT 


AOOISON  DAM  45 

ADOLPHUS  I  N 

BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  MB  AP 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

CONSTANT  I NE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE    BARRETTS    FORD    BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

MALEYS  MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HERNDON 

HOOGENVILLE  NAT  PARK 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISA 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MAOISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33 

MIDOLESBORO  RR  STA 

MILLERSBURG 

HOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MUNFOROVILLE 

OWENSBORO  DAM  46 

PIKEVILLE 

SAOIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARY 

SOMERSET    HIWAY    DEPT 

STEARNS 

TATHAM    SPRINGS 

TOttPKlNSVILLE 

WOLF   CREEK    DAM 

WOODBURY    LOCK    4 


BARBOURVILLE 

BAXTER    HARLAN    WTR    WKS 

BEREA    COLLEGE 

CLINTON 

CONSTANT  I NE 

CORBIN    CAA    AIRPORT 

DAVELLA 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG    POST   OFF 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HOOGENVILLE  NAT  PARK 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

MAYSVILLE  DAM  33 

KIDOLESBORO  RR  STA 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

XIVE  HILL  1  NW 

PIKEVILLE 

SAOIEVILLE  WATER  WORKS 

SALYERSVILLE 


A.  M.  Hour  Ending 
4  I  S  I  6    7  I  8    9    10    11    12 


.01   .01: 

.01    .oi; 


p.  M.  Hour  Ending 


-1st- 


.02:  .06   .01 


.01 
■  01 


.02 

.01   .01 


.03   .01 
.01   .03 


-2d- 


-3d- 


•  16 
.01 

•  01 


.06 
.05   .01   .01 


.02 
.01 


.03 
.02 


.01 
.02 


.02 
.01 


.01 
.06 


.05 

.10 


-4th- 


.02 
.12 


.03 

.60   .03 


.09   .02 
.35 


.01   .02 
.28 

•  I'O 


•01   .01   .12 


.01 
.02   .01 


9    10   11 


•  22 

.02   .01 


•  01 

•  02 


•  27 


•  05 


•08   .02 

•  01 

.01 


.03        .13 
.01 

.01   .02 


.06        .08 


•  06 

•  02 

•  03 

•  03 

•  10 

•  04 


•  03 

•  01 

•  0« 

•  02 

•  06 

•  03 


.17 

•  38 

•  07 

•  01 
.26 
.09 


.06 

•  29 

•  17 


•  02 

•  03 


•  20 

•  04 


•  31 

•  19 


•  02 

•  41 

•  38 

•  27 

•  10 

•  06 

•  02 

•  04 

•  13 

•  03 

•  05 
1^09 

•  13 

•  4S 


•  09 
•01 


Sa«  raf«r«iic«  notes  follo*lDg  atatloa  ] 
-  127   - 


Table  4  -  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
JULY    1951 


SMITHFIELD  *  S 

SOMERSET  MI  WAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 

TOHPKINSVILLE 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BENTON 

CLINTON 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

KENTUCKY  DAM 

LONDON  3  SW 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLO 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

SMAWNEE  STEAM  PLANT 

TOHPKINSVILLE 


ADDISON  DAM  45 

ADOLPHUS  1  N 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

CONSTANTINE 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

FORDS  FERRY  DAM  5  0 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

HALEYS  MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HERNDON 

H0D6ENVILLE  NAT  PARK 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOGLICK  1  S 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MAOISONVILLE  1  SE 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NW 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

RUMSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 
UNIONTOWN  DAM  49 
WOODBURY  LOCK  4 


AOOISON  DAM  45 

ADOLPHUS  1  N 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORO  BR 

EDMONTON 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HERNDON 

HOOGENVILLE  NAT  PARK 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LOGLICK  1  S 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MAOISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33 

MUNFORDVILLE 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

RUMSEY  LOCK  2 

ST  MARY 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

STEARNS 


A.  M.  Hour  Ending 


01 

.02 

.01 

01 

.01 

.01 

01 

•  01 

•  01 

•  01 

.01 

•  05 

•  14 

.01 

•  01 

•  02 

•  01 

.01 

01 

.01 

.06 
.01 

.01 

11 

•  07 

.01 

.01 
.16 


.01       .01 

.05 

.02       .04      .01 
.01 


.01       .08 
.08 


.03      .04  1     .01 


.01 

.02       .01 

.12       .08  I     .05 
.07 

.08,     .14 


12 

.03 

01 

01 

.12 

01 

.01 

P.  M.  Hour  Ending 


-5th- 


.01       .07 
.03       .09 


I 

-8th- 


-9th- 


.01 
.29       .11 


.09       .01 

.01       .01 
.11       .10       .01 


.37  .09 
.10  .38 
.02       .07 


.02 

.11        .04 

.01       .05 


.04       .12 
.01       .02 


.01 
.03       .01 


-10th- 


.01  .01 

.02  1.80 

.01  .04 
.26 


.03       .05       .01 


.20    1.34 
.17       .06 


.09 

.04 


1.3 

1.3 
•  2 


See   reference   notes   tollowlng   St.tlon   Index. 
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ible  4  -  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
JULY    1951 


A.  M.  Hour  Eadinq 

P. 

M  Hour  Ending 

1 

Station 

1 

.2 

1 

2 

3 

4 

S    6 

7 

« 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

' 

9 

10 

11 

12 

OMPKINSVILLE 

.14   .01 

.01 

•75   .02 

.93 

NIONTOWN  0AM  1,9 

.02 

•  02 

.06 

.02 

.12 

OLF  CREEK  0AM 

.65;  .31 

.02 

.98 

OOOBURY  LOCK  * 

.01   .02 

•  01 

-11 

th- 

•  06 

•  02 

.01 

.13 

001  SON  0AM  *5 

.01 

•  01 

.01  •Ol 

.03 

•  06 

•  13 

DOLPHUS  1  N 

.01 

•  03 

.04 

ARBOURVILLE 

•  05 

.05   .09   .01 

•  20 

AXTER  HARLAN  WTR  WKS 

•  03 

•  01 

•  04 

ENTON 

.02 

•  02 

EREA  COLLEGE 

•  45 

.02 

•  01 

.12 

•  01 

.01 

•  62 

0WLIN6  GREEN  WB  AP 

•  01 

.01 

•  20 

.07 

•  02 

•  31 

ENTRAL  CITY 

.05 

•  01 

•  01 

•  07 

ORBIN  CAA  AIRPORT              6 

• 

* 

ft 

* 

*    1^83   • 

ft    •    • 

OMONTON 

.01 

•  01 

ORDS  FERRY  DAM  50 

•01   .01 

•  02 

ALEYS  HILL 

•  13 

•  13 

AZARO 

•  09 

•  09 

ERNOON 

.01 

.02 

•  03 

ODGENVILLE  NAT  PARK 

.05 

•  10 

•  01 

•  01           1 

•  17 

EXINGTON  WB  AIRPORT 

•  02 

•  04 

•  01 

•  07 

IBERTY 

.10   .04 

•  14 

ITTLE  HICKMAN  LOCK  S 

•  13 

.16 

.01 

•  30 

ONDON  3  SB 

.05 

.03 

•  01 

•  01 

•  10 

OUISVILLE  WB  AP 

.27 

.01 

.15 

.04 

.01 

•  48 

OUISVILLE  WB  CITY 

.20 

.05 

•  02 

.04 

•  10 

•  01 

•  35 

•  77 

UCAS 

.01 

•  01 

•  02 

ADISONVILLE  1  Se 

.18 

.05 

•  08 

•  31 

IDOLESBORO  RR  STA 

•  06 

•  06 

ILLERSBURG 

.OB 

.03 

.01 

•  12 

UNFORDVILLE 

.01 

•  26 

•  01 

•  28 

WENSSORO  OAM  46 

.14 

•  01 

•  01 

•  16 

UMSEY  LOCK  2 

•  30 

.01 

•  01 

•  32 

AOIEVILLE  WATER  WORKS 

.01   .01 

•  01 

.01 

•  04 

T  MARY 

.08 

•  96 

.95 

•  02 

•  01 

2<02 

HITHFIELD  4  S 

.22 

.06 

•  28 

WERSET  HI  WAY  DEPT 

.04 

•  05 

•  09 

T EARNS 

.34   .15 

•  02 

.13   .48   .02 

1<14 

ATHAM  SPRINGS 

.12 

.01   .02 

•  01 

.22 

•  51 

•  01 

•  90 

OMPKINSVILLE 

.01 

.03   .04 

.01 

.10 

•  14 

NIONTOWN  OAM  49 

•  02 

•09   •ll   .01 

•  23 

DLF  CREEK  DAM 

•  06 

.01 

•  07 

OOOBURY  LOCK  4 

.01 

.01 

.01 

.01 

-12 

th- 

.12 

•01 

.17 

OOLPHUS  1  N 

•  02 

.02 

•  01 

•  02 

•  07 

ENTON 

•18   .18 

•  53 

•  15 

.01 

•  01 

.02 

1>09 

EREA  COLLEGE 

.08 

.01 

•  09 

OWLING  GREEN  W8  AP 

•  34 

.52 

•  86 

3RBIN  CAA  AIRPORT             6 

•    .01 

OVINGTOH  WB  AIRPORT 

.01   .24 

.01 

•  26 

AVELLA 

•  17 

.02 

•  1« 

3M0NT0N 

* 

* 

*     • 

* 

•  33 

.12 

.01 

•  46 

DROS  FERRY  OAM  50 

•  01 

•  01 

.01 

•  03 

«ANKLIN  WATER  WORKS 

•  06 

•  02 

.11 

.04 

•  01 

•  24 

EST  LOCK  3 

•02   .01 

.02 

•  05 

»LEYS  MILL 

.09 

•  01 

.20 

.05 

.03 

•  38 

=10ELBER6  LOCK  14 

.12 

.01 

•  01 

•  14 

3D6ENVILLE  NAT  PARK 

•  03 

•  03 

ENTUCKY  OAM 

•  17 

•  17 

EXINGTON  WB  AIRPORT 

.03 

•  03 

IBERTY 

.51 

.01 

.02 

•  54 

JGLICK  1  S 

•  08 

•  OS 

•  13 

lUISA 

•  03 

.08 

•  11 

3UISVILLE  BOWMAN  FLO 

... 

- 

-    - 

-    — 

— 

— 

-    — 

* 

- 

3UISVILLE  WB  AP 

•  01 

•11  •og 

•  21 

JUISVILLE  WB  CITY 

•  02 

•  02 

JCAS 

.02 

.02 

.02 

•  06 

(YSVILLE  DAM  33 

.09   .02 

•  11 

»EMEAD  STATE  COLLEGE 

.03 

•  09 

.01 

•  01 

•  14 

JNFOROVILLE 

.01 

•  24 

.01 

•  26 

.IVE  HILL  1  NW 

.11 

•  01 

•  12 

<ENSBOR0  OAM  46 

•  01 

•  01 

•  02 

XOIEVILLE  WATER  WORKS 

•  01 

.14   .08 

.06 

•  29 

r  MARY 

.01 

•  01 

•  07 

.15 

•  24 

tLYERSVILLE 

•  19 

.01 

.32 

•  52 

JMERSET  HI  WAY  DEPT 

•01   .01 

.01 

•  01 

•  04 

TEARNS 

•  01 

.02   .01 

.01 

•  05 

ITHAM  SPRINGS 

•  02 

•  02 

JMPKINSVILLE 

.10 

•  03 

•  13 

(lONTOWN  DAM  49 

•  01 

•01 

•  02 

)LF  CREEK  OAM 

•  01 

.03 

•  01 

•  OS 

»D6URY  LOCK  4 

.01 

.01 

.09 

-13 

il- 

•  11 

>DISON  OAM  45 

.09   .02 

•  11 

VXTER  HARLAN  WTR  WKS 

.11 

.02 

•  13 

;rea  college 

•  27 

.01 

•  28 

IWLING  GREEN  WB  AP 

.01   .01 

•  02 

•  04 

INSTANT  I NE 

» 

*    * 

• 

» 

* 

» 

.32 

•  32 

IVELLA 

.02 

•  01 

.02 

.04   .01 

•  10 

(NDEE  BARRETTS  FORD  BR 

.12 

•  12 

jHONTON 

.01 

.01 

•  02 

.2AR0 

•  06 

.01 

•  09 

•!DELBERG  LOCK  14 

•  48 

.01 

.01   .06 

•  56 

iRNDON 

•  04 

.21 

•  29 

)06ENVILLE  NAT  PARK 

.73 

•  03 

•  02 

•  78 

iXINGTON  WB  AIRPORT 

•  07 

.04 

•  11 

IBERTY 

.14 

•  01 

.14   .11 

•  40 

TTLE  HICKMAN  LOCK  8 

.75 

.02 

.01 

•  78 

)GLICK  1  s 

.23 

•  01 

•  24 

INDON  3  SW 

.03 

•  03 

lUISA 

•  01 

.02   .02 

•  05 

lUISVILLE  WB  AP 

.01  I 

•  01 

•  02 

B  follovlng  Station  Index 
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Table  4  •  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCICr 
JULY    19SI 


MILLERSeURG 

MOREMEAD  STATE  COLLEGE 
OLIVE  HILL  1  NW 
OHENSBORO  0AM  46 
PADUCAH  CAA  AIRPORT 
RUMSEY  LOCK  2 
SADIEVILLE  WATER  WORKS 
ST  MARY 
SALYERSVILLE 
SHAWNEE  STEAM  PLANT 
SMITHFIELD  4  S 
TATHAM  SPRINGS 
WOODBURY  LOCK  4 


BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BEREA  COLLEGE 

CARROLLTON  LOCK  1 

OAVELLA 

HEIDELBERG  LOCK  14 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLO 

LOUISVILLE  WB  AP 

MIODLESBORO  RR  STA 

MILLERSBUR6 

OLIVE  HILL  1  NW 

SALYERSVILLE 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TOMPKINSVILLE 

MOLF  CREEK  DAM 


BARBOURVILLE 

BEREA  COLLEGE 

HEIDELBERG  LOCK  14 

MILLERS8URG 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

STEARNS 


BEREA  COLLEGE 
EDMONTON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
TOMPKINSVILLE 


FLEMINGSBURG  POST  OFF 
SHAWNEE  STEAM  PLANT 


BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

OAVELLA 

HAZARD 

LOUISA 

MIODLESBORO  RR  STA 

PIKEVILLE 

SALYERSVILLE 

WOLF  CREEK  DAM 


LIBERTY 

MIODLESBORO  RR  STA 
SOMERSET  HIWAY  DEPT 


A.  M.  Hour  Ending 


.01   tOZ 
<05 


P.  M.  Hour  Ending 


1    2    3 


.03   .Ol 
.24   .01 


-14th- 


.17   .03   .01 

•  01 


.01 
.IS   .02 


,ii      .01   .01 

.99   .96 


.01   .01 
.04   .06 


-15th- 


•  01 

•33   •Ol 


LONDON  3  SW 


MIODLESBORO  RR  STA 
WOLF  CREEK  DAM 


ADDISON  DAM  45 

AOOLPHUS  1  N 

BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BENTON 


.01   .01   .02 


-16th- 


-17th- 


-19th- 


.01   .38   •Ol 
•  22 


-20th- 


-2 


st- 


-22d- 


-23d- 


S««  reference  notes  folloving  Station  Index. 
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hie  4  -  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
JULY  195: 


A.  M.  Hour  Ending 

P. 

M  Hour  Ending 

1 

Station 

s 

1 

2          3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

JWLINS   6REEN    KB   AP 

.08 

•  01 

.01 

.34 

•  10 

.04 

.01 

•  59 

ENTRAL    CITY 

.41 

•  24 

.17 

.82 

LiNTON 

.20 

.20 

DNSTANTINE 

.02 

.01 

.02 

.05 

3R8IN    CAA    AIRPORT                                       6 

• 

• 

• 

tt 

« 

•  56 

* 

* 

• 

* 

•            .59 

3VINGT0N    WB    AIRPORT 

.03 

.01 

.01 

.05 

JNDEE    BARRETTS    FORD    BR 

•  01 

.03 

.04 

JMONTON 

.93 

.93 

.EMINGSBURG    POST   OFF 

•  09 

.01 

•  10 

RANKLIN    WATER    WORKS 

•  05 

.70 

•  04 

.01 

•  80 

■ST    LOCK    3 

.15 

1.40 

1^5S 

kZARD 

•  04 

.04 

•  03 

.01 

•  12 

30GENVILLe    NAT    PARK 

.10 

•  02 

.02 

.01 

•  IS 

SNTUCKY    OAH 

.61 

•  61 

IBERTY 

•  67 

.04 

•  01 

.72 

ITTLE    HICKMAN    LOCK    8 

.05 

.95 

•  30 

.09 

.01 

1.40 

3UISA 

.01 

•  02 

.02       .01 

•  06 

3UISVILLE    BOWMAN    FLO 

•  15 

.04 

.05 

•  24 

3UISVILLE    W8    AP 

•  01 

.05 

•  23 

•  29 

JCAS 

.31 

.21 

.05 

.01 

•  58 

»YSVILLE    DAM    33 

.08 

.01 

.01 

.01 

•  11 

:    KINNEYSBURG 

-           -           — 

- 

-          — 

-          - 

- 

- 

. 

100LES80RO    RR    STA 

.02 

.01 

.01 

.01 

•  OS 

ILLERSBURG 

• 

* 

• 

« 

* 

.18 

•  18 

DREHEAD   STATE    COLLEGE 

.06 

1.13 

.55 

.02 

1.76 

JNFORDVILLE 

.02 

.29 

•  06 

•  01 

.01 

•  39 

.IVE    HILL    1    NW 

.07 

.13 

•  05 

.10 

.01 

•  36 

ADUCAH    SCS    NURSERY 

.03 

•  03 

WIEVILLE    WATER    WORKS 

.22 

•  46 

.01 

.07 

•  76 

r    MARY 

.01 

•  01 

•  02 

HITHFIELD    *    S 

♦ 

» 

« 

* 

.79 

•  01 

.55 

1^3S 

TEARNS 

.43 

.01 

.01 

■ 

•  45 

IITHAM    SPRINGS 

.04 

.04 

3MPKINSVILLE 

.13 

.15 

•  28 

OLF   CREEK    DAM 

.10 

.07 

.18 

•  02 

•  37 

»OBURY    LOCK    1> 

.01 

.01 

•  02 

^       ' 

- 

-2A 

th- 

A. 

301  SON   DAM    45 

.01 

.01 

.14 

•  05 

•  21 

30LPHUS    1    N 

.01 

.01 

•  02 

kRBOURVILLE 

•  01 

.22 

.01 

.04 

.12 

.01 

.01 

•  03 

•  45 

3WLING    GREEN    WB    AP 

.01 

.06 

.01 

.22 

.04 

.01 

•  35 

kRROLLTON    LOCK    1 

.23 

.01 

•  03 

.05 

.17 

•  02 

•  SI 

ENTRAL    CITY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-           -            - 

-           -           - 

- 

ONSTANTINE 

.18 

•  10 

.04 

.01 

•  01 

•  3« 

QRBIN    CAA    AIRPORT                                    6 

* 

* 

*           • 

.05 

» 

* 

» 

* 

• 

.06 

♦ 

• 

* 

• 

♦           .81 

OVINGTON    WB    AIRPORT 

.03 

.47 

.01      .21 

.02 

.01 

•  75 

AVELLA 

.01 

•  11 

.02 

•  14 

JNDEE    BARRETTS    FORD    BR 

.20 

•  07 

.07 

.01 

•  02 

.02 

•  39 

DMONTON 

•  12 

.08 

•  20 

LEMINGSBURG   POST   OFF 

.52 

.03 

.01                   .01 

•  57 

RANKLIN    WATER    WORKS 

.02 

.02 

•  03 

.22 

•  29 

EST    LOCK    3 

.09 

.37 

.01 

.01 

.01 

.03 

.11 

.01 

.01 

•6S 

AZARD 

•  49 

.14 

.01 

.01 

•  63 

EIDELBER6    LOCK    1* 

.12 

•  01 

.02 

•  15 

ERNDON 

1^27 

•  08 

.01 

li36 

EXINGTON    WB    AIRPORT 

1^27 

•  01 

.03 

1.31 

IBERTY 

.07 

•  16 

.12 

•  08 

.02 

.01 

.01 

•  47 

3GL1CK    1    S 

•  59 

.05 

.01 

•  65 

DUISA 

•  32 

.02 

.01 

•  01 

•  3« 

OUISVILLE    BOWMAN    FLO 

.28 

•  53 

.08 

.02 

•  91 

OUISVILLE   W8    AP 

.50 

•  12 

.06 

.02 

•  70 

OUISVILLE    WB   CITY 

.02 

.17 

•  05 

.12 

.01 

.37 

JCAS 

•05      .07 

•  01 

.02 

.01 

.01 

•  17 

MJISONVILLE    1    SE 

1.85 

.14 

.03 

.04 

.01 

2.07 

AYSVILLE    DAM    33 

•01      .01 

.04      .01 

.02 

.01' 

•  01 

.01 

.12 

:   KINNEYSBURG 

.01 

.71       .03 

.01      .01 

.99 

.01 

.01 

.03 

•  01 

.01 

.01 

1.84 

lOOLESBORO    HR    STA 

.01 

.01 

.03 

.05 

•  10 

ILLERSBURG 

.61 

.01 

•  01 

.01 

.02 

•  6« 

3REHEAD    STATE    COLLEGE 

.01 

.01 

.21 

.16 

.05 

.01 

.02 

•47 

JNFORDVILLE 

.19 

.85 

.28 

.04 

.06 

.01 

.01 

1.44 

-IVE    HILL    1    NW 

1.68 

.09 

.05 

.01 

1>83 

<ENSB0RO    DAM    1,6 

•  27 

.02 

.06 

.01 

.01 

.37 

IKEVILLE 

1^19 

.07 

.22 

.02 

.01 

.19 

1.70 

JMSEY    LOCK    2 

.04 

1.85 

.55 

.01 

2.45 

»OIEVILLE    WATER    WORKS 

.01      .01 

.02 

.06 

•  04 

.01 

•  15 

T    MARY 

.03 

.30 

•  06 

.01 

•40 

•LYERSVILLE 

.01 

.08 

.01 

.10 

KITHFIELD    4    S 

.10 

•  49 

.14 

.05 

•  03 

•  81 

DMERSET   HIWAY   DEPT 

.01 

•  49 

.01 

•  51 

TEARNS 

.01 

•  22 

.32 

.03 

•  09 

•  14 

.04 

•as 

»THAM    SPRINGS 

.01 

.01 

•  11 

.17 

•  04 

.01 

.01 

.36 

3HPKINSVILLE 

.18 

•  08 

•  01 

.02 

•  29 

VIONTOWN    DAM    49 

•  05 

•  OS 

X.F    CREEK    DAM 

•  10 

•  10 

300BURY    LOCK   4 

-25 

th- 

.09 

•  10 

•  01 

.06 

.03 

•  29 

(RBOURVILLE 

.01 

.01 

•  01 

1.01      .01 

1.05 

HREA    COLLEGE 

... 

. 

-            - 

-           . 

. 

. 

- 

— 

> 

. 

. 

- 

. 

. 

- 

• 

>WLING   GREEN    WB    AP 

.01 

.01 

.01 

1.14 

.35 

1<52 

5RB1N   CAA    AIRPORT                                    6 

* 

• 

* 

• 

•           .06 

>VELLA 

.01 

•  01 

JCAS 

.58 

•  58 

U)IS0NV1LLE    1    SE 

.01 

.01 

.02 

JNFORDVILLE 

.01      .01 

•  02 

XERSET   MI  WAY    DEPT 

.01 

.03 

•  01 

•  OS 

'EARNS 

.02      .03 

.01 

•  02 

•  27 

.01 

.36 

JMPKINSVILLE 

.01 

.01 

•09      .01 

•  12 

XF    CREEK    DAM 

' 

•  01 

.03 

.04 

JOOeURY    LOCK    4 

.01      .01 

-26 

th- 

.02 

VRBOURVILLE 

.01      .02 

•03 

»LING   GREEN    WB   AP 

.01 

.01 

•  0« 

<0« 

See   refaresce   notes  following   Station   ladez 
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Table  4 -Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


A.  M.  Hour  Ending 


CORBIN  CAA  AIRPORT 
LUCAS 


AOOLPHUS  1  N 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

CLINTON 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

FORDS  FERRY  DAM  5  0 

FRANKLIN  WATER  MORKS 

HEIOfLBERG  LOCK  1* 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

KENTUCKY  DAM 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LUCAS 

MAOISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33 

MIODLESBORO  RR  STA 

OWENSBORO  DAM  <.6 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

RUMSEY  LOCK  2 

SHAMNEE  STEAM  PLANT 

UNIONTOWN  DAM  49 

WOODBURY  LOCK  4 


-27th- 


KENTUCKY 

JULY  1951 


P.  M.  Hour  Ending 


•  45 

•  18 


-28th- 


ADDISON  DAM  45 

ADOLPHUS  1  N 

BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

DAVELLA 

EDMONTON 

FLEMING5BURG  POST  OFF 

GE5T  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HAZARD 

LOUISA 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  we  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MC  KINNEYSBURG 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NW 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PIKEVILLE 

SOMERSET  HI  WAY  OEPT 

STEARNS 

TOMPKINSVILLE 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


.04   .35   .05 


.14   .01 
.02   .01 


.02   .01        .01 


.20   .01 
.03 


-29th- 


BOWLING  GREEN  WB  AP 

CLINTON 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FLEMINSSBURG  POST  OFF 

LIBERTY 

LOUISA 

MILLERSBURG 

ST  MARY 

SALYERSVILLE 

WOLF  CREEK  DAM 


.49   .01   .02 


BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

CLINTON 

HAZARD 


COVINGTON  WB  AIRPORT 
LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
LONDON  3  SW 


-30th- 


1st- 


tea  follovlDg  Station  Index 

-  132  - 


bleS 

DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
JULY  1951 

Day 

Ol  Month 

SlaUon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

HORACE 

MAX 
MIN 

79 
58 

80 
57 

85 

59 

87 
67 

78 
56 

83 
50 

86 
51 

87 
60 

84 
68 

86 
67 

86 
66 

85 
69 

84 
67 

87 
70 

87 
66 

89 
67 

90 
55 

91 
65 

90 
69 

84 
50 

90 
55 

90 
70 

92 
70 

85 

70 

85 
68 

91 
67 

92 

65 

88 
67 

88 
67 

90 
66 

92 
66 

86>3 
64.1 

LAND  0AM  29 

MAX 
MIN 

81 
66 

84 
60 

86 
62 

88 
71 

75 
61 

81 
50 

85 
56 

91 
56 

38 
60 

87 
68 

92 
65 

91 

70 

85 

70 

89 
69 

91 
59 

91 
68 

90 
68 

94 
69 

94 
70 

87 
54 

38 
50 

97 
54 

98 
71 

78 
71 

90 
65 

92 
61 

96 
62 

94 
69 

88 
66 

90 
66 

96 
67 

88.9 
64«4 

BOURVILLE 

MAX 
MIN 

91 
67 

84 
60 

83 
60 

83 
66 

82 
59 

81 
57 

87 

53 

86 

55 

87 
53 

88 
66 

89 
65 

92 
67 

91 
67 

91 
70 

91 
69 

92 

64 

93 
68 

95 
55 

94 
57 

91 
65 

92 

54 

95 
55 

92 
68 

90 
69 

92 
53 

93 
66 

93 
68 

93 
54 

90 
64 

92 

63 

92 
66 

89.5 
63.8 

DSTOWN  S  J  PREP  SCM 

MAX 

MIN 

eo 

63 

83 
59 

85 
61 

85 
69 

85 
56 

82 
49 

86 
51 

90 
59 

89 
69 

89 
66 

87 
66 

88 
68 

38 
67 

88 
58 

89 
64 

91 
58 

92 
66 

93 
66 

94 
67 

90 
70 

92 
56 

94 
59 

94 
70 

86 
66 

37 
65 

92 
67 

92 
66 

93 
68 

90 
67 

93 
55 

94 
63 

69.1 

64.3 

VER  DAM 

MAX 
MIN 

81 
59 

83 
61 

81 
64 

88 
68 

83 
56 

82 
50 

83 
50 

89 
54 

85 
62 

38 
68 

86 
56 

89 
71 

88 
75 

89 
72 

89 
67 

92 
68 

93 
66 

95 
56 

93 
59 

90 
67 

97 
64 

97 
74 

93 
71 

93 
67 

91 
68 

93 
69 

94 
68 

91 
67 

90 
68 

93 
67 

95 
66 

69.5 
65.4 

HAM 

MAX 
MIN 

82 
62 

80 
58 

82 

60 

85 
62 

85 
63 

74 
49 

80 

48 

87 

54 

88 
54 

91 
64 

92 
63 

83 
65 

89 
66 

91 
68 

90 
68 

91 
64 

91 
60 

91 
52 

96 
64 

92 
52 

84 
50 

90 
56 

94 
56 

95 
55 

94 
63 

89 
65 

92 
62 

90 
66 

89 
64 

89 
62 

90 
64 

68.4 
60.9 

EA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

80 
64 

84 

64 

81 
68 

86 

69 

78 
59 

82 
49 

86 

53 

87 
62 

89 
67 

38 
76 

85 
68 

90 
68 

89 
67 

38 
68 

91 
72 

91 
65 

93 
65 

93 
68 

89 
65 

89 
65 

89 
59 

92 
68 

94 
67 

94 
65 

96 
72 

87 
70 

94 
57 

94 
68 

88.6 
56.1 

LING  GREEN  MB  AP 

MAX 
MIN 

82 
64 

84 
64 

80 
67 

85 
68 

78 
60 

81 
56 

86 

55 

86 
63 

86 
69 

33 
68 

91 
66 

39 

71 

38 
70 

89 
69 

89 
68 

91 
69 

93 
69 

94 
69 

93 
71 

91 
68 

93 

65 

95 
73 

88 
70 

90 
71 

91 
69 

93 
69 

92 

71 

90 
69 

91 
71 

92 
69 

91 
56 

88.5 
57.3 

GIN  OIX  0AM 

MAX 

MIN 

79 
63 

84 
59 

84 
61 

85 
70 

82 
56 

84 
48 

87 
50 

87 
59 

89 
60 

89 
67 

85 
66 

86 
68 

87 
66 

87 
66 

90 
56 

92 
68 

92 
65 

94 
66 

93 

70 

92 
63 

92 
66 

95 
68 

95 
70 

90 
68 

90 
67 

94 
57 

96 
67 

94 
70 

93 
59 

94 
64 

96 
66 

89.6 
64.2 

PBELLSVILLE 

MAX 

MIN 

81 
62 

84 
60 

82 
63 

85 
69 

81 
55 

82 

47 

88 
52 

87 
59 

88 

64 

85 
64 

84 
64 

82 
65 

86 
67 

90 
67 

91 
56 

92 
64 

92 

71 

94 

91 
67 

88 
64 

91 
57 

96 
69 

92 
67 

88 
57 

89 
64 

92 
66 

94 
65 

89 
67 

90 
66 

93 
64 

93 
63 

88.4 
63.5 

ROLL TON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

81 
52 

82 
52 

85 
59 

86 
70 

82 
57 

82 
52 

88 
51 

88 
59 

88 

68 

88 
70 

90 
67 

39 
69 

87 
71 

85 
68 

91 
66 

93 
69 

95 
65 

95 
67 

92 
71 

88 
59 

90 
52 

93 
73 

96 
74 

80 
70 

89 
69 

96 
67 

96 
62 

89 
57 

90 
69 

93 
63 

93 

63 

89.0 
64.2 

SIN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 
60 

81 
60 

80 
60 

82 
70 

72 
58 

78 
53 

85 

49 

85 
54 

85 
52 

33 
66 

88 
62 

89 
64 

8B 
66 

88 
58 

88 
65 

90 
52 

91 
65 

93 
64 

88 
55 

86 

59 

89 

65 

92 
66 

89 
69 

88 
58 

90 
68 

91 
65 

91 
65 

83 
55 

86 
63 

90 
53 

90 
65 

86.4 
52.4 

INCTON  W  8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 
59 

82 
56 

87 
62 

84 
63 

74 
56 

84 
51 

89 
57 

87 
63 

86 
66 

86 
'1 

87 
67 

84 
70 

80 
63 

88 
69 

92 
65 

91 
65 

93 
66 

92 
57 

37 
55 

84 
56 

91 
59 

93 

74 

88 
72 

77 
67 

91 
63 

96 
57 

95 
67 

94 
69 

90 
66 

93 
65 

93 
66 

87.5 
64.4 

THIANA  ' 

MAX 
MIN 

82 
63 

82 
60 

89 
60 

90 
72 

86 
58 

81 

49 

91 
68 

89 
58 

90 
68 

87 
71 

92 
67 

91 
71 

89 
67 

84 
70 

94 
69 

94 
68 

95 
65 

98 
57 

95 
72 

93 
51 

93 
64 

94 
71 

97 
73 

86 
73 

91 

70 

95 
67 

97 
57 

94 
71 

92 
72 

94 
64 

97 
67 

91.0 
65.9 

VILLE 

MAX 
MIN 

76 
62 

80 
60 

82 
62 

80 
69 

86 

52 

74 
51 

81 
53 

86 

62 

86 
68 

87 
66 

85 
68 

82 
68 

87 
68 

86 
68 

87 
68 

89 
58 

89 
57 

93 
68 

92 
70 

92 
63 

87 
57 

69 
63 

94 
73 

92 
69 

88 
67 

89 
68 

96 
68 

94 
70 

86 

68 

88 
55 

92 
67 

86.9 
65.0 

MERS 

MAX 
MIN 

84 
64 

85 
57 

86 
58 

89 
68 

86 
57 

82 
48 

87 
48 

90 
52 

90 
56 

90 
65 

91 
62 

90 
65 

33 
65 

86 
68 

68 
56 

94 
66 

93 
66 

95 
65 

93 
67 

91 
59 

89 
50 

98 
62 

100 
66 

82 
71 

63 
67 

90 
61 

94 
56 

94 
66 

86 
61 

91 
63 

93 
63 

89.8 
51.7 

DS  FERRY  0AM  50 

MAX 
MIN 

82 
59 

82 
61 

85 
67 

87 
68 

83 
60 

80 

56 

88 
69 

89 
70 

86 
66 

87 
68 

91 
57 

87 
73 

84 
69 

86 
59 

88 
67 

90 
69 

93 
67 

92 
67 

90 
73 

90 
71 

93 
71 

94 
75 

92 

74 

90 
73 

89 
69 

93 
72 

92 

70 

91 
70 

90 
70 

91 
71 

95 
71 

88.7 
68.2 

NKFORT  LOCK.  4 

MAX 
MIN 

76 
63 

80 
59 

83 
59 

84 
60 

85 
59 

75 
50 

82 
51 

87 
51 

85 
67 

87 
71 

86 
66 

90 
66 

91 
67 

37 
67 

88 
59 

88 
66 

90 
54 

94 
64 

94 
66 

94 
67 

88 
54 

90 
55 

92 
71 

97 
70 

86 
69 

90 
69 

95 
69 

93 
69 

90 
69 

90 
67 

93 
65 

68.1 
63.9 

YSON 

MAX 
MIN 

83 
64 

88 
58 

87 
60 

87. 
68 

75 
58 

82 
47 

86 
50 

89 
54 

88 
55 

86 
54 

91 
62 

90 
67 

86 
66 

88 
67 

89 
68 

92 
65 

91 
65 

94 
65 

92 
65 

91 
52 

86 
49 

96 

71 

98 
68 

85 
66 

89 
62 

91 
58 

94 
58 

90 
65 

85 
61 

91 
61 

95 

63 

88.9 
61.0 

ENSBURG 

MAX 
MIN 

76 
65 

78 
63 

81 
65 

80 
68 

8S 
58 

72 

53 

80 
54 

85 
58 

86 
65 

86 
68 

85 
68 

88 
69 

89 
70 

85 
71 

85 
68 

88 
70 

90 
69 

69 
63 

92 

70 

90 
67 

86 
63 

93 
66 

94 
72 

90 
70 

85 
68 

88 
69 

91 
69 

90 
70 

87 
69 

87 
68 

90 
67 

86.2 
56.4 

ENVILLE  J  W 

MAX 

MIN 

80 
59 

83 
63 

80 
64 

86 
69 

80 
58 

83 
53 

86 
54 

89 
64 

85 
67 

86 
69 

38 
55 

89 

70 

87 
58 

88 
72 

89 
65 

89 
66 

92 
64 

92 
65 

90 
70 

90 
66 

94 
64 

94 

74 

92 
69 

90 
68 

90 
59 

92 
63 

92 

70 

91 
67 

90 
58 

92 
67 

93 
67 

88.4 
65.9 

LAN 

MAX 
MIN 

85 
58 

85 

54 

85 
49 

87 
61 

85 
62 

84 
60 

80 
57 

33 
52 

82 
49 

87 

54 

84 
52 

87 
56 

89 
62 

87 

57 

90 
62 

93 
65 

87 
57 

88 
54 

DELBERG  LOCK  14 

MAX 

MIN 

80 
66 

84 
60 

81 
61 

82 
68 

77 
58 

78 
50 

87 
49 

87 
55 

87 
55 

84 
66 

86 
64 

88 
66 

88 
67 

87 
70 

86 
70 

90 
68 

91 
69 

92 
66 

91 
57 

85 
62 

88 

53 

94 
65 

94 
69 

88 
70 

88 
69 

91 
67 

93 
53 

84 
67 

88 
66 

90 
63 

91 
65 

87.1 
63.7 

DERSON  4  SN 

MAX 
MIN 

81 
56 

83 
60 

84 
64 

86 
68 

81 
57 

79 

51 

86 

57 

88 
67 

82 
67 

84 
67 

89 
68 

88 

71 

84 
67 

88 
68 

89 
67 

90 
58 

94 
67 

93 
64 

93 
72 

89 
69 

93 
70 

93 
76 

96 
74 

91 
71 

91 
70 

93 
69 

93 
72 

91 
59 

90 
67 

93 
68 

94 
59 

88.7 
65.6 

KMAN  I  E 

MAX 
MIN 

78 
59 

78 
63 

80 
70 

84 
66 

86 

59 

76 
60 

78 
62 

89 
68 

88 
72 

92 
66 

85 
68 

90 
75 

89 
74 

85 
74 

89 
66 

89 
64 

90 
66 

92 

74 

92 

70 

92 
68 

94 
75 

95 

77 

97 
78 

86 

70 

92 
68 

90 
71 

95 

70 

94 
59 

92 
69 

93 
74 

95 
74 

88.5 
69.0 

OMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 
MIN 

78 
66 

79 

59 

84 
60 

82 
66 

83 
62 

70 

54 

81 
50 

87 
53 

86 

55 

86 
62 

89 
65 

88 
63 

89 
66 

87 
67 

89 
65 

90 
65 

90 
65 

92 
55 

90 
64 

65 
51 

86 
62 

95 
65 

94 
66 

90 
67 

89 
66 

90 
62 

92 
66 

80 
64 

37 
65 

90 
55 

86.7 
62.5 

KINSVILLE  2  E 

MAX 
MIN 

80 
61 

83 
65 

85 
68 

85 
60 

77 

57 

79 
60 

82 
57 

88 
60 

85 
62 

85 
67 

88 
67 

36 
70 

87 
69 

87 
72 

88 
67 

88 
70 

90 
67 

92 
69 

90 
72 

91 
68 

96 
69 

93 
73 

89 

71 

93 
69 

94 
68 

93 
71 

92 
56 

92 
58 

94 
57 

93 
66 

95 
57 

83.4 
66.5 

Z 

MAX 

MIN 

78 
62 

78 
60 

85 
58 

86 
66 

77 
59 

80 
52 

86 

51 

89 
56 

88 
55 

90 
63 

90 
64 

89 
65 

90 
66 

90 
70 

91 
57 

92 
66 

92 
67 

93 
66 

93 
68 

83 

58 

88 
51 

87 
69 

87 
58 

87.0 
62.0 

INGTON 

MAX 
MIN 

80 
59 

83 
50 

84 
62 

84 
69 

77 
55 

80 
51 

84 
54 

88 
65 

84 
71 

86 
67 

86 
67 

91 
70 

85 
59 

87 
70 

91 
58 

92 
68 

91 
67 

92 
68 

92 
71 

85 
55 

91 
61 

91 
75 

92 
74 

66 
69 

85 
67 

92 
66 

94 
66 

90 
68 

91 
69 

91 
66 

92 
66 

87.6 
55.9 

TCHFIELD 

MAX 
MIN 

80 
59 

83 
60 

79 
62 

87 
66 

79 
55 

80 

51 

86 
66 

88 
60 

86 
65 

33 
68 

88 
55 

89 
68 

34 
68 

88 
58 

90 
67 

91 
65 

91 
66 

92 
65 

91 
64 

86 
55 

91 
62 

92 

70 

90 
69 

88 
66 

88 
64 

92 
66 

93 
66 

90 
65 

90 
64 

91 
56 

92 
64 

87.7 
54.0 

IN6T0N  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

79 
63 

82 
61 

84 
63 

87 
64 

73 
56 

83 
51 

87 
54 

89 
63 

38 
66 

86 
68 

88 
58 

89 

68 

87 
67 

87 
68 

88 
67 

93 
68 

94 
67 

95 
59 

93 
70 

88 
64 

91 
61 

95 

73 

96 
72 

90 
69 

89 
70 

92 
69 

94 
69 

92 

70 

90 
66 

93 
67 

96 
68 

39.0 
65.8 

ISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

80 
61 

84 
61 

38 
62 

85 
64 

75 
56 

86 
53 

88 
56 

90 
64 

86 
69 

86 
69 

87 
67 

86 
70 

86 
71 

90 
72 

90 
70 

92 

71 

93 
69 

93 
70 

91 

73 

89 
64 

91 
59 

92 

75 

92 

70 

84 
70 

68 
69 

94 
70 

93 
66 

89 
70 

92 

71 

94 
69 

94 
67 

88.6 
56.8 

ISVILLE  W8  CITY 

MAX 
MIN 

80 
63 

81 
65 

84 
67 

84 
66 

72 
60 

84 
58 

85 
61 

87 
67 

84 

71 

86 
70 

86 
69 

87 
71 

65 
72 

86 
71 

89 
72 

89 
73 

93 
74 

92 

75 

90 
76 

85 
71 

89 
67 

91 
78 

92 

74 

62 

72 

38 
72 

91 
73 

91 

71 

85 
72 

89 
72 

91 
71 

93 
71 

86.8 
69.6 

SLACEVILLE 

MAX 
MIN 

80 
58 

82 

63 

83 

68 

87 
68 

83 

59 

75 
60 

88 
60 

89 
69 

90 
74 

86 
67 

89 
71 

88 

73 

84 
71 

38 
71 

89 
67 

90 
65 

91 
66 

92 
68 

92 
74 

92 
59 

94 
70 

95 

74 

90 
73 

91 
73 

92 
69 

96 
68 

90 
73 

91 
68 

91 
71 

93 
71 

93 
59 

83.8 
68.4 

ISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

81 
56 

84 
60 

82 
62 

87 
62 

84 
58 

80 
52 

86 
55 

89 
65 

87 
67 

86 
70 

89 
66 

38 
73 

86 
68 

87 
71 

92 

68 

89 
59 

92 
65 

92 
66 

91 
72 

91 
69 

95 

67 

95 
77 

93 

71 

90 
70 

89 
59 

93 
71 

92 
70 

91 
68 

91 
68 

93 
69 

95 
59 

89.0 
66.5 

*TH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

80 
60 

82 

56 

79 
60 

85 
66 

80 
56 

80 
45 

85 
47 

85 
57 

87 
65 

87 
66 

90 
62 

86 
65 

86 
64 

85 
67 

89 
62 

89 
62 

90 
62 

91 
61 

90 
54 

87 
51 

93 
57 

95 
69 

94 
67 

89 
68 

88 
66 

90 
56 

90 
55 

86 
59 

88 
57 

89 
65 

91 
51 

87.4 
51.9 

IMESTER  4  SE 

MAX 
MIN 

81 
66 

84 
60 

83 
62 

64 
68 

83 
60 

80 

5' 

87 
58 

87 
55 

88 
53 

90 
65 

88 
64 

90 
66 

90 
67 

91 
69 

90 
59 

91 
67 

91 
68 

94 
55 

91 
69 

85 
64 

90 
53 

95 
64 

94 
67 

89 
63 

89 
67 

92 

67 

92 
66 

83 
66 

89 
64 

91 

64 

92 
66 

88i5 
63.9 

=IELD  2  S 

MAX 
MIN 

80 
58 

81 

64 

80 
68 

86 
66 

84 
58 

76 

59 

86 
61 

88 
69 

90 
73 

85 
66 

39 
69 

83 
73 

89 

70 

88 
70 

87 
67 

89 
66 

93 
55 

93 
68 

92 
73 

92 
69 

94 
72 

95 
73 

92 

68 

91 
71 

92 
69 

95 
68 

89 
70 

91 
57 

90 
71 

92 
70 

94 
69 

88.7 
57.8 

3VILLE  DAM  33 

MAX 

MIN 

77 
63 

79 
57 

82 

57 

87 
62 

83 
61 

74 
50 

81 
50 

84 
55 

88 

57 

88 
68 

89 
66 

89 

70 

90 
64 

85 
66 

87 
67 

89 
66 

94 
64 

91 
55 

95 
70 

91 
62 

83 
62 

39 
64 

96 

71 

97 
69 

87 
66 

88 

61 

91 
61 

92 
61 

88 
64 

85 
54 

90 
65 

87.4 
62.5 

See  rafereoce  notes  follovlog  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
JULY  1951 


Table  5  -  ConBnued 


MIDOLESBORO 

MOUNT  STERLING 

MURRAY 

OWENSBORO 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PIKEVILLE 

PRINCETON 

RICHMOND  E  STATE  COL 

RUSSELLVILLE 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE  2  W 

SHEPHERDSVILLE 

SOMERSET  1  N 

SUMMER  SHADE 

VANCE BURG 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WILLIAMSBURG 
WILLIAMSTOWN 
WOLF  CREEK  DAM 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

HIN 


Day  Of  Month 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


57  60  62 

81  8*  87 

63  59  60 

81  82  81 

69  63  68 

81  84  82 

58  61  6<. 

81  83  8<. 

59  64  69 

72  85  88 

59  63  64 

82  87  84 
69  62  64 

84  84  33 

56  64  66 

78  78  82 


82   85 
64   62 


75  80 

61  60 

80  85 

63  64 

80  83  86 

57  56  59 

80  83  80 

55  62  63 

80  84  78 

63  61  65 

82  84  88 

64  58  62 


84   78   83 
70   63   56 


68  57  49 

88  81  78 

68  60  59 

87  84  83 

58  58  53 

87  74  76 

67  60  60 


69   51   61 


73   81 
66   60 


68   62   55 


59   57   49 


60   8*   73 
69   55   54 


69   57   52 


85   83   85 


87   80   82 
64   60   50 


57   61   63   59   62   55 


78   81   88 
61   50   52 


82   84 
55   57 


84   80   81 
71   56   54 


84   85   76 
67   60   54 


86 

87 

57 

60 

88 

89 

60 

65 

89 

92 

69 

76 

88 

85 

66 

72 

90 

85 

72 

73 

90 

92 

60 

72 

90 

89 

50 

52 

90 

87 

64 

66 

79   85   87 
51   51   53 


90 

88 

55 

68 

85 

87 

50 

70 

88 

85 

64 

66 

88 

87 

57 

67 

85  85  87 

51  51  59 

88  88  89 

51  59  55 

87  89  89 

53  55  64 


87   88   91 
55   64   67 


89   90 
67   67 


92   93 
68   71 


85   88   88 
70   66   72 


85   89   87 
58   72   73 


85   85   90 
58   67   73 


91   92   92 
68   70   69 


90   89 
66   59 


87   84   84 
57   67   68 


15  ;  16 


93 

92 

56 

72 

82 

87 

67 

69 

91 

91 

56 

71 

89  88  51  91 
'0  68  64  57 

87  89;  go  93 

66  66 1  55  (,5 

90  89  90  93 
71  67  68  67 

90  92  93  94 

69  59;  70  65 

87  88  91  92 

70  58  67  67 


67   63   57 


67   65   66 


85   90   91 
66   53   58 


67   67   70 


89 

89 

91 

89 

89 

54 

58 

55 

69 

55 

89 

90 

85 

85 

88 

59 

63 

59 

71 

69 

82 

87 

88 

88 

85 

54   57   53 


93   89   91 
65   65   58 


94   93   89 
69   52   57 


93   94   97 
72   69   70 


95   94 

66   73 


85 
70 

86 
67 

89 
69 

91 
67 

91 
72 

92 
71 

93 

70 

94 

70 

89 
69 

91 
55 

91 
67 

93 
55 

87 
58 

86 
67 

87 
68 

90 
66 

89   90   91   92 
72   66   58   58 


87   87   89 
66   69   56 


90   90   92   93 
70   55   67   67 


89   67   92   93 
69   65   65   54 


88   88 
69   66 


38   89 
69   64 


88   91 
69   69 


90   90   91 
66   68   66 


53   65   53 

93   94   95 
66   55   65 


92   93   93 


92  92  94 

71  70  71 

92  88  88 

69  65  57 

95  93  96 

71  58  68 


70  64  55 

92  92  95 
70  72  66 

91  39  85 

69  65  60 

93  91  94 
69  55  67 

93  92  93 

68  52  55 


93   89   90   96   95   97 
67   70   68   54   68   65 


85   85   90! 


91   91   93 


67   67   691  70   70   70 

90   90   89 1  90   93   94 
5S   72   58  1  68   68   68 


92   91   87 
65   69   70 


96   99   32 
69   72   69 


98   97 
71   72 


96   91   91 

77   73   74 


97  97 

74  74 

97  95  88 

57  72  69 

97  93  91 

71  70  70 

90  94  94 

69  72  70 

97  94  94 

74  72  71 


92   90   94 
66   64   62 


95   93   91 
70   54   55 


94   90   95 
57   56   58 


90   87 
72   59 


96   91   89 
68   65   60 


90   91 
62   70 


96   88 
73   71 


95   95 

70   70 


88  93 
67  58 

89  94 

58  68 

92  92 
70  69 

93  98 

69  70 

93  97 

59  70 

90  92 

70  70 


90 i  87   90   90   91 
58  I  67   62   64   55 


98  I  95 

69   64 


90   94   96 


90   84   91   93   90   91 
69   66   57   70   71   75 


96   88   92 
69   70   69 


99   94   94 
65   63   65 


90 

92 

70 

66 

92 

95 

70 

68 

89 

88 

57 

66 

92 

94 

69 

67 

84 

86 

65 

65 

92 

95 

68 

67 

90 

94 

69 

67 

90   92   92   95 
70   70   71   72 


93   94   97   94 
69   68   69   69 


92   92   94   93 
69   71   71   71 


92 

90 

69 

69 

90 

89 

69 

70 

93 

93 

62 

63 

71   67   64   66 


93   95   83 

73   74   70 


95   98   89 

57   59   70 


90   93 
59   65 


92   95   94 
65   65   65 


95   94   95 
65   60   60 


90   96   96 
67   66   68 


86   91   95 
66   68   71 


92 

71 


91 

92 

93 

68 

69 

67 

92 

92 

86 

67 

67 

67 

91 

92 

92 

69 

69 

65 

89 

94 

95 

67 

67 

65 

87 

S 

64 

9 

90 

.0 

64  .< 

90 

•  1 

58 

72   71  I  68. 


84   87   90 
66   66   66 


91   91 
67   65 


90 

65   64. 


93 

95 

89 

65 

62 

53 

93 

95 

90 

64 

66 

63 

92 

95 

90 

67 

57 

65 

92 

95 

88 

66 

70 

66 

89 

93 

89 

54 

54 

65 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

1 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■3  ^  1 

BDRGIN  DIX  DAH 
WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

.11 
3 

.20 
6 

.25 

25 

.17 

.20 
9 

.13 

11 

.11 
41 

.20 
16 

.27 
31 

.13 
1 

.23 
32 

.19 
0 

.25 
13 

.22 
2 

.26 
12 

.27 
12 

.30 
42 

.20 
11 

.25 
39 

.12 

1 

.09 

4 

.07 
2 

.17 
11 

.18 
2 

.18 
14 

.13 
0 

.18 
8 

.17 
0 

.14 
9 

.18 

1 

.19 
5 

.18 
0 

.23 
5 

.19 
0 

.23 
5 

.24 

2 

.25 
5 

.26 
8 

.23 
4 

.21 
8 

.18 
11 

.16 
6 

.20 

5 

.19 
0 

.14 

12 

.17 
6 

.24 
4 

.12 
1 

.19 
19 

.14 
1 

.22 
10 

.20 
0 

.26 

7 

.23 

4 

.18 
6 

.14 
3 

.19 
13 

.16 

1 

.17 
11 

.24 

1 

.24 
10 

5.! 

1 

6.! 

4: 
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STATION  INDEX 


Obser- 

S 

^_^ 

ffi 

vation 

Refer 

Station 

Ccninty 

& 

® 

1 

1 

time 

Obsei-ver 

to 

i 

1 

a 

3 

i 

S 

taUes 

)1S0N  DAM  i,5 

0031 

BRECKINRIDGE 

•, 

37  55 

86  34 

380 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  4 

JLPHUS  1  N 

ALLEN 

3 

36  39 

86  16 

600 

lOELL  M.  REARING 

EN 

0095 

FLOYD 

1 

37  35 

82  43 

650 

6A 

NANNIE  AUXIER 

HORAGE 

0155 

JEFFERSON 

7 

:<e  16 

85  33 

700 

C.  E.  BARRET 

2  3 

5 

HCAMP 

0246 

PIKE 

1 

37  16 

62  26 

uoo 

8A 

MARY  S.  RATLIFF 

MAUD   0AM  29 

0254 

BOYD 

7 

38  27 

82  36 

534 

&p 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3 

5   7 

IBOURVIl.LE 

0381 

KNOX 

2 

36  52 

83  53 

1000 

6P 

UNION  COLLEGE 

2  3  4 

5 

WSTOWN  S.  J. PREP  SCH 

0397 

NELSON 

8 

37  48 

65  28 

637 

6P 

6P 

ST.  JOSEPH  PREP  SCH 

2  3 

5 

TER  HARLAN  WATER  WKS 

0450 

HARLAN 

2 

36  51 

83  20 

MID 

CYRUS  S.  LAVSON 

3  4 

WEN  DAM 

0450 

OHIO 

3 

37  25 

86  52 

441 

6P 

6P 

E.  G.  YOUNG 

2  3 

5   7 

4HAM 

0595 

HARLAN 

2 

36  58 

82  57 

1530 

8A 

8A 

C.  C.  WHITEAKER 

2  3 

5   7 

TON 

0611 

MARSHALL 

9 

36  51 

86  21 

380 

MID 

WILLIAM  NELSON 

3  4 

EA  COLLEGE 

0619 

MADISON 

37  34 

84  16 

1070 

6P 

6P 

JAMES  A.  GROSSMAN 

2  3  4 

5 

EA  WATER  WOR^S 

0624 

MADISON 

1, 

37  34 

84  16 

1100 

7A 

MRS.  L.  B.  GAFFARD 

TON  2  S* 

087i. 

NELSON 

e 

37  46 

85  42 

430 

6A 

MRS..  PAULENE  COY 

(LING  GREEN 

0904 

WARREN 

3 

37  00 

86  26 

536 

7A 

JAMES  R.  EDWARDS 

tING  GREEN  SUBSTA 

0907 

WARREN 

3 

37  01 

86  26 

470 

7A 

TVA-639 

LING  GREEN  W6  AP 

0909 

WARREN 

3 

36  58 

86  2b 

535 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

5   7 

NT  DAM  36 

0979 

CAMPBELL 

7 

39  03 

64  25 

489 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JVmSVRLE  LOC».  6 

1046 

EDMONSON 

3 

37  12 

66  16 

410 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GIN  OIX  DAM 

1127 

MERCER 

i, 

37  46 

64  43 

770 

4P 

8A 

C.  W.  WILLIAMS 

2  3 

5  6 

INSIDE 

1156 

PULASKI 

2 

36  59 

84  37 

705 

7A 

SARAH  E.  LEWIS 

IZ  LOCK.  E 

1206 

TRIGG 

2 

87  58 

424 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PBELLSVlLLE 

1256 

TAY..OR 

3 

37  20 

85  21 

6P 

6P 

ALVA  MC  KINLEV 

2  3 

5 

ROLLTON  LOC<  1 

1345 

CARROLL 

* 

38  41 

85  U 

480 

6P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  4 

5 

TRAL  CITY 

1439 

MUHLENBUfiG 

3 

37  17 

87  07 

MID 

CLARK  BAILEY 

3  4 

NT  ON 

1631 

HICKMW 

6 

36  41 

89  00 

MID 

WOODSON  D.  FRANKLIN 

3  4 

LEGE  HILL  LOC<  11 

1704 

MADISON 

4 

37  47 

64  06 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UH81A 

1722 

ADAIR 

3 

37  06 

65  16 

729 

MRS.  HAZEL  B.PIC:<E7 

STANTINE 

1763 

BRECKINRIDGE 

3 

37  40 

86  14 

800 

MID 

MRS.GLENNIE  L.SHARP 

3  4 

BIN  CAA  AIRPORT 

1801 

WHITLEY 

2 

36  56 

84  oa 

1170 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  4 

5   7 

BIN  WATER  WORKS 

1806 

WHITLEY 

2 

84  06 

1070 

7A 

COHBIN  WATER  WORKS 

INGTON  WB  AIRPORT 

1855 

KENTON 

7 

39  04 

a*.  40 

669 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4 

5   7 

THIANA 

1998 

HARRISON 

5 

38  23 

84  18 

684 

7P 

7a 

MARSHALL  HILL 

2  3 

5 

VILLE 

2040  BOYLE 

* 

37  39 

84  46 

955 

7A 

7A 

R.  P.  COLDIRON 

2  3 

5   7 

ELLA 

2053  MARTIN 

J 

37  48 

82  32 

MID 

BERTHA  OE  LONG 

3  4 

PHI A  1  E 

2132  PERRY 

I, 

37  02 

63  07 

1780 

5P 

RALPH  R.  BEALL 

lA 

2139  KNOTT 

1 

37  25 

82  46 

850 

6A 

HATTIE  B.  BARNEY 

DEE  BAr<R£TTS  FORD  BR 

2  358IOKIO 

3 

37  33 

66  43 

430 

J.  L.  HUFF 

MOR 

2366 

MUHLENBERG 

3 

3  7  05 

87  00 

610 

7A 

N.  D.  GIVENS 

NVILLE 

2374 

CASEY 

3 

37  13 

84  58 

eA 

LINNIE  D.  TARTER 

YVILLE  LOCK  F 

2445 

LYON 

2 

88  05 

420 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ION  TON 

2469 

METCALFE 

3 

37  00 

85  37 

7A 

JOHN  E .  MORAN 

3  4 

ZASETHTOWN 

HARDIN 

3 

37  42 

85  52 

ROBERT  E.  SETTLE 

MOUTH 

2775 

PENDLETON 

5 

38  40 

64  20 

600 

8A 

JESSIE  OLDHAM 

MERS 

/Til 

ROWAN 

5 

38  09 

83  33 

668 

6P 

7A 

MRS.  C.C.  STAMPER 

2  3 

5   7 

MINGSBUP'3 

2  303 

FLEMING 

5 

38  25 

83  43 

870 

BYRON  F.  FLEMING 

HING58URG  P.  0. 

2906 

rLEMlNG 

6 

38  25 

83  44 

750 

MID 

MAURICE  0. CARPENTER 

3  4 

D  lock:  10 

2953 

MADISON 

84  15 

593 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OS  fERRY  DAM  50 

2961 

CRITTENDEN 

7 

37  28 

08  06 

356 

6P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  4 

5   7 

NKFORT  LOCK.  4 

3026 

FRANKLIN 

4 

38  13 

84  52 

504 

6A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3 

5   7 

HKLIN  WATER  WORKS 

3036 

SIMPSON 

3 

36  43 

66  34 

691 

7A 

HERMAN  D.  NEAL 

3  4 

NCHBURG 

3052 

MENIFEE 

5 

37  57 

83  39 

930 

FRENCHBURG  SCHOOL 

RGETOWN  WATER  WORKS 

3194 

SCOTT 

It 

38  12 

84  33 

880 

BA 

JOE  W.  ATKINS 

T  LOCK  3 

3203 

HENRY 

* 

38  25 

64  53 

490 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  4 

seow 

3241 

BARREN 

3 

37  00 

65  55 

760 

7A 

EMILY  M.  BEAN 

NT  DAN  38 

3358 

eOONE 

3B  59 

64  49 

506 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

YSON 

339J 

CARTER 

7 

38  19 

62  57 

589 

5P 

7A 

SHIRLEY  I.  STATEN 

2  3 

5 

ENSBURG 

GREEN 

37  16 

85  30 

581 

7A 

7A 

MRS.  MELL  M.  LINGLE 

2  3 

5 

ENS6URG  MIWAY  61  BR 

3435 

GREEN 

3 

37  15 

65  30 

581 

7A 

L.  KENNETH  STOTTS 

ENUP  DAM  30 

3443 

GREENUP 

7 

38  37 

82  51 

540 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ENVILLE  2  W 

3451 

MUHLENBERG 

3 

37  12 

87  12 

519 

5P 

5F 

C.  «.  LOVELL 

2  3 

£ 

EYS  MILL 

3539 

CHRISTIAN 

37  03 

87  20 

740 

MID 

CLEATUS  E.  BRINKLEY 

LAN 

3622 

HAPLAN 

2 

36  50 

83  19 

1200 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WHLN 

2  3 

5 

TFORD  6  NW 

3652 

OHIO 

3 

37  32 

86  54 

8A 

DAVID  K.  CARSON 

ARD 

3709 

PERRY 

,, 

37  15 

83  12 

869 

MID 

H.  A.  BAILEY 

3  4 

ARD  WATER  WORKS 

3714 

PERRY 

37  15 

83  11 

840 

BURCHELL  MUNCY 

DELBERG  LOC<  14 

3741 

LEE 

4 

37  33 

S3  46 

663 

5P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  4 

5   7 

DERSON  4  SW 

3762 

HENDERSON 

37  47 

87  37 

382 

FRANK  STREET 

5 

NDON 

3798 

CHRISTIAN 

2 

36  44 

67  34 

MID 

C.  W.  KEATTS 

3  4 

KMAN  1  E 

3816 

FULTON 

6 

36  34 

69  10 

7A 

7A 

MRS.  NELL  S.  CALVIN 

2  3 

5 

K5VILLE 

3821 

GRAVES 

9 

36  46 

88  30 

440 

7A 

TVA-679 

H  BRIDGE  LOCK  7 

3837 

JESSAMINE 

4 

37  49 

84  43 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DHAN  SETTLEMENT  SCH 

82  59 

1080 

ELIZABETH  WATTS 

2  3 

5   7 

GENVILLE  NAT  PARK 

3929 

LARUE 

3 

37  32 

65  44 

MID 

ERNEST  L.  WRIGHT 

3  4 

KINSVILLE  2  E 

3994 

CHRISTIAN 

2 

36  52 

67  27 

524 

7P 

8A 

MRS.  W.  K.  MORRIS 

2  3 

5   7 

EN 

4093 

LESLIE 

4 

37  10 

83  22 
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6P 

MRS.  FOREST  CAMPBELl 

Z 

4134 

MARTIN 

1 

37  52 

82  32 

638 

UNITED  FUEL  GAS  CO 

2  3 

5 
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4165 

BRECKINRIDGE 

3 

37  53 

86  17 

646 

7P 
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FLOYD  G.  ROBBINS 

2  3 

5   7 

KSON 

4196 

BREATHITT 

* 

37  33 

63  23 

698 

7A 

6UF0RD  F.  &ARNES 

RINS 

4236 

LETCHER 

1 

37  12 

82  36 

7A 

AMELIA  COi-LINS 

3  4 
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4255 

LETCHER 

4 

37  10 

82  56 

1150 

7A 

MRS.  SUSAN  F.  I  SON 

tE  2  N 

4369 

JESSAMINE 

4 

37  58 

84  38 

960 

7A 

MARION  W.  MAHIN 

TUCK,Y  DAM 

LIVINGSTON 

9 

37  01 

88  16 
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7A 

TVA-379 

ZASTER  ICE  PLANT 

4620 

GARRARD 

4 

37  37 

84  35 
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BA 

KENTUCKY  UTIL  CO 
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4642 

MARTIN 

1 

37  45 

82  26 

8A 
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3 
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635 

6P 

8A 

GEORGE  D.  LITSEY 

2  3 

5 

INGT0.\  WB  AIRPORT 

4746 

FAYETTE 

38  02 

979 

MID 

MID 

U.S.  W&ATHER  BUREAU 

2  3  4 

5    7 

ERTY 
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LOCKPORT  LOCK  2 

4857 

HENRY 

^ 

38  26 

84  58 

465 

&A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

LOGLICK  1  S 

4862 

CLARK 

4 

37  51 

84  02 

MID 

MRS.  H.  BURGHER 

3 

4 

LONDON  3  SW 

4893 

LAUREL 

2 

37  06 

84  08 

1250 

MID 

U.S.  FOREST  SERVICE 

LOUISA 

4943 

LAWRENCE 

1 

38  07 

82  37 

58h 

BA 

JULIUS  M.  RANKIN 

4 

LOUISVILLE  BOWMAN  FIELD 

4951 

JEFFERSON 

7 

36  13 

85  40 
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4 

LOUISVILLE  WB  AP 

4954 

JEFFERSON 

7 

38  U 

85  44 
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MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

4  5    7 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4955 

JEFFERSON 

38  17 

85  48 

403 
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LOUISVILLE  WB  CITY 

4956 

JEFFERSON 

7 

38  15 

85  46 

457 

MID 

M1D;u.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

4  5 
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4967 

BALLARD 

6 

36  58 

86  50 

370 

6P 

6P 

BLAINE  MALONE 

2  3 

5 

LUCAS 

5002 

BARREN 

3 

36  53 

66  02 
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MIO 

CECIL  H.  BRITT 

4 

'WDISONVILLE  1  SE 

5067 

HOPKINS 

3 

37  19 

87  29 
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5P 

7A 

J.  W.  MC  COY 

2  3 

4  5 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

5097 
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3 

37  U 

86  06 

600 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3 

5   7 

MANCHESTER  4  SE 
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37  06 

83  43 

850 

6P 

7A 

NORA  S.  WHITE 

2  3 

5 

MAYFIELD  SUBSTATION 

5230 

GRAVES 

6 

36  44 

68  39 

364 

7A 

TVA-6A 

MAYFIELO  2  S 

5232 

GRAVES 

6 

36  42 

66  38 

354 

5P 

5P 

MRS.  JOE  PAYNE 

2  3 

5 

MAYSVILLE  DAM  33 

5243 

MASON 

7 

36  38 

63  42 

524 

6A 

6A 
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2  3 

4  5    7 

MC  KINNEYS8URG 

5301 

PENDLETON 

5 

38  36 

64  16 
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MID 

AMANDA  A.  AULICK 

4 

M1DDLES60R0 

5389 

BELL 

2 

36  37 

63  43 

1126 

5P 

MIO 

HUGH  ALLEN 

5   7 

MIDDLESBORO  RR  STA 

5394 

BELL 

2 

36  37 

83  43 

1130 

MID 

5NEED  C.  FRIAR 

4 

MIDWAY 

5407 

WOODFORD 

4 

38  09 

64  41 

SA 

CITY  OF  MIDWAY 

MILLERSBURG 

5430 

BOURBON 

5 

38  18 

84  09 
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U 

MILLERSTOWN 
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7A 
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2 

36  50 
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7A 
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MID 

H.  C.  MAGGAN 

MOUNT  STERLING 

5640 
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5 
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5P 

5P 

FRED  CARTMILL 

2  3 

5 

MUNFORDVILLE 

5684 

HART 

3 

37  16 

85  53 

600 

7a] HUBERT  E.  HODGES 

i, 

MURRAY 

5694 

CALLOWAY 

9 

36  36 

88  20 

6P 

MURRAY  WATER  SYSTEM 

2  3 
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OLIVE  HILL  1  NW 

6012 

CARTER 

7 

38  16 
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MID 

LOTTA  ORA  HOOPER 

4 
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6020 

HOPKINS 

7 

37  13 
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eA 

ART  D.  WILLIAMS 
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OWNESBORO 

6091 

DAVIESS 

7 

37  46 

67  09 
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6P 
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7 

37  47 

67  06 

404 
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4 

PADUCAH 

6115 

MC  CRACK EN 

37  06 

6A 

WESTERN  P.  LACKEY 

2  3 

5 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

6110 

MC  CRACKEN 

7 

37  04 

68  46 
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MID 
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2  3 

4  5   7 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

6117 

MC  CHACKEN 

7 

37  04 

68  35 

MID 

SOIL  CONS  SERVICE 

'* 

PAINTSVILLE 

6136 

JOHNSON 

1 

37  49 

62  46 

620 

7A 

JESSE  FAIRCHILO 

PIKEVILLE 

6353 

PIKE 

1 

37  29 

82  31 

666 

5P 

8P 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

4  5   7 

PINEVILLE 

6364 

BELL 

36  45 

63  42 

999 

F.  PART  IN 

PRINCETON 

6575 

CALDWELL 

2 

37  06 

67  53 

529 

5P 

5P 

ALTON  M.  rlARVlLL 

2  3 

5 

RAVENNA  LOCK  12 

6679 

ESTILL 

'• 

37  40 

63  57 

631 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RICHMOND  E  STATE  COL 

6805 

MADISON 

(, 

37  44 

84  18 

1000 

8A 

8A 

THOMAS  C.  HERNDON 

2  3 

RUMSEY  LOCK  2 

7039 

MC  LEAN 

3 

37  32 

87  16 
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6A 
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4 

RUSSELLVILLE 

7049 

LOGAN 

3 

36  51 

86  53 

590 

6P 

7A 

WM.  B.  PORTER 

2  3 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

7054 

LOGAN 

3 

36  50 

66  54 

576 

7A 

TVft-663 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

7074 

SCOTT 

* 

38  23 

64  32 

890 

MID 

RICHARD  E.  2EVSING 

* 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

7091 

HARDIN 

s 

37  42 

85  59 
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7A 

7A 

SISTER  M.  MELITINA 

2  3 

5   7 

ST  MARY 

7096 

MARION 

6 

37  35 

65  21 

730 

MID 

ST  MARY  COLLEGE 

4 

SALV15A  LOCK  6 

7121 
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it 

37  56 

84  49 
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7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SALYERSVILLE 

7129 

MAGOFFIN 

5 

37  45 

63  04 

900 

MID 

STANLEY  GARDNER 

SCOTTSVILLE 

7215 

ALLEN 

3 

36  45 

66  12 

770 

5P 

5P 

mOBLE  ALLEN 

2  3 

5    7 

SESREE  WATER  WORKS 

7234 

WEBSTER 

3 

37  36 

87  32 

360 

5P 

5E6BEE  WATER  WORKS 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

7311 

MC  CRACK EN 

37  09 

355 

MID 

TVA-709 

SHEL6YVILLE  2  W 

7324 

SHELBY 

8 

36  13 

65  16 

825 

6P 

6P 

WILLA  S.  A.  RATTA 

2  3 

SHEPHEROSVILLE 

7334 

BULLITT 

38  00 

65  44 

7A 

ALBERT  C.  MC  DANIEL 

2  3 

SMITHFIELO  4  S 

7473 

SHELBY 

B 

36  20 

85  16 

862 

MID 

F.  W.  SIMPSON 

'• 

SOMERSET  HIWAY  OEPT 

7507 

PULASKI 

2 

37  07 

84  35 

673 

MIO 

ROSCOE  PIERCE 

it 

SOMERSET  1  N 

7510 

PULASKI 

2 

37  09 

84  37 

1050 

6P 

6P 

RADIO  STA  WSFC 

2  3 

SPRINGFIELD 

7604 

WASHINGTON 

8 

37  41 

66  14 

738 

aA 

WM.  H.  COATLEV 

STEARNS 

7677 

MC  CREARY 

2 

36  42 

64  29 

1420 

MID 

MRS.  WILLIE  LEE  HEEIf   3 

4 

SUMMER  SHADE 

7800 

METCALFE 

3 

36  53 

65  43 

6P 

6P 

CHAS.  H.  MC  MURTREY 

2  3 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

7605 

METCALFE 

3 

36  53 

65  40 

7A 

TVA-684 

TATHAM  SPRINGS 

WASHINGTON 

8 

37  52 

65  09 

MID 

R.  C.  DEDMAN- 

TAYLORSVILLE 

7948 

SPENCER 

6 

36  02 

65  21 

489 

7A 

MRS.  KATHRYN  C  .CARR 

TOMPKINSVILLE 

6060 

MONROE 

3 

36  42 

85  41 

899 

MID 

JAMES  T.  PHILPOTT 

TOMPKINSVILLE  TEL  OFF 

8065 

MONROE 

3 

36  42 

85  41 

899 

7A 

MRS.  ALICE  H.  HALE 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

6144 

TRIGG 

9 

36  45 

88  05 

350 

7A 

TVA-6eO 

TYRONE  LOCK  5 

6179 

ANDERSON 

38  02 

64  51 

524 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UNIONTOWN  DAM  49 

6197 

UNION 

7 

37  46 

67  57 

357 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

4 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

8246 

MADISON 

37  51 

84  26 

571 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VANBUREN 

825C 

ANDERSON 

8 

37  58 

85  10 

550 

7A 

MRS.  BRADLEY  LOVE 

VANCEBURG 

6254 

LEWIS 

-, 

38  36 

83  19 

520 

5P 

5P 

CITY  OF  VANCEBURG 

2  3 

5 

VANCEBURG  DAM  32 

8259 

LEWIS 

7 

38  38 

83  21 

525 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WAYNES6URG  6  E 

8486 

LINCOLN 

2 

37  22 

84  34 

1215 

FRANK  HOECK 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

6551 

MORGAN 

63  15 

7A 

7A 

JOHN  W.  TURNER 

2  3 

5 

WESTPORT 

6567 

OLDHAM 

7 

3B  29 

65  29 

475 

7A 

GEORGE  T.  JOHNSTON 

WILLIAMSBURG 

6706 

WHITLEY 

2 

36  44 

64  10 

939 

.6P 

7A 

CHARLES  B.  WEST 

2  3 

5 

WILLIAMSTOWN 

GRANT 

5 

38  38 

64  34 

MISS  N.  8.  SIMPSON 

2  3 

5    7 

WILLOW  LOCK  13 

6724 

LEE 

, 

83  50 

646 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOLF  CREEK  DAM 

6807 

RUSSELL 

2 

36  53 

85  06 

610 

8A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3 

4  5  6  7 

WOODBURY  LOCK  4 

6624 

BUTLER 

37  11 

86  38 

504 

CORPS  OF  ENGINEERS 
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of   this   bulletin, 
received  too   late  to  be   Included   In  this   Isaue. 
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REFERENCE  NOTES 
^e  four  dlgi.  Identlflcatioa  numbers  In  the  ind«  number  coluBn  of  the  Station  Index  .re  assigned  on  .  state  basis.   There  ,ill  be  no  duplication  of  nu.b, 
Figures  and  letters  following  the  station' n..e,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  .iles  and  direction  fro.  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  tUne. 

Delayed  data  and  corrections  wUl  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 
Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  .onths  .ill  be  carried  in  the  June  i 
Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  .issing 

^i-^i^f^L^^Tii-"i^^^  ^:^^  tr;be*sSn5nru?h:^-Burr?^^rj:n  ^^^^^  ^^■^r:s:t  -ii-\  J^otiin-fo^tsng 

Table  6. 

Sleet  and  hall  were  included  in  snowfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Amounts  in  Table  4  are  from  recording  gages.   Traces  are  not  shown. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  m  Tables  3,  5.  G,  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   See  the  Station  Index  for  observation  time. 

snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  P.H.  E.S.T. 

-  NO  record  in  Tables  3,  4,  6.  7.  and  the  Station  Index.   No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry,   when  hourly  precipitation  is  missing  or  accumulated 
for  several  days,  only  the  first  and  last  days  are  shown  in  Table  4. 


+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  Included  in  following  measiire 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield, 

6  Station  not  equipped  with  recording  gage. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  ever,  10  inches  of  new  snowfall. 

of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value 


ot ,  time  distribution  unkno 


See  Table  4  for  6-hourly  measured  amounts. 


othei 


data  in  Table  3  are  from  non-recording  gages. 


Dally  values  and  monthly  total  from  recording  gage.   All 
Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
Includes  total  for  previous  month. 

»^,   .  ..  .nn„.i.   »l  50  n.r  vear    (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   checks  and  money  orders  should  be  made 
15  cents  per  copy,  monthly  andannual.   »l-50_per_,ear^__lYearly  sunsc  p  ^^^^^  ^^  ^^^^   ^^  ^^^   Superintendent  of  Documents,  Government 


Subscription  Price:   15  cents  per  copy 

payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.   Remittances 

Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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W.R.P.C. ,  Chattanooga,  Tenn. 
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KENTUCKY   -   AUGUST    1951 

0.    K.    Anderson,    Section  Director  -  Louisville 

WEATHER  SUMMARY 

Temperatures  averaged  slightly  above  normal  and  precipitation  again  was  below  normal  during 
the  month  of  August.  According  to  the  Bureau  of  Agricultural  Economics,  crop  prospects  de- 
cltneSrather  sharply  during  the  month.  Severe  drought  conditions  developed  xn  northern  and 
noSLastern  counties.  Many  farmers  found  it  necessary  to  haul  water  for  livestock  and 
supplemental  feeding  prevailed  in  the  more  serious  drought  counties  to  offset  poor  pastures. 
However,  showers  late  in  the  month  were  expected  to  improve  growing  conditions  of  most  crops, 
especially  pastures  and   late  hays. 

The  month  opened  up  rather  warm,  but  a  cool  Canadian  air  mass  overspreading  the  State  i 
middle  of  the  first  week  brought  temperatures  way  down.  On  the  morning  of  the  5th  mi 
temperatures  were  near  record  lows.  This  period  of  cool  weather  was  of  short  duration  f 
was  followed  by  a  week  of  warm  temperatures;  on  the  7th,  maximum  temperatures  in  some 
In  western  counties  reached  the  100  degree  mark.  The  third  week  of  the  month  saw  a  r 
to  the  seasonal  level  with  warm  days  and  cool  nights.  The  balance  of  the  month  saw  a 
nating  periods  of  warm  and  cool  weather  with  the  month  ending  rather  warm.  It  was  o 
last  two  days  of  the  month  that  most  stations  recorded  their  maximum  temperature  fo 
period  OnYy  the  western  division  showed  a  plus  departure  from  the  mean  temperature. 
llln  temperature  for  the  State  for  the  month  was  76.0°  which  is  0.2°  above  normal, 
monthly  mean  temperatures  ranged  from  80.0°  at  Mayfield  2  S  to  72.4°  at  Grayson  The 
est  temperature  for  the  month  was  103°  at  Mayfield  2  S  and  Owensboro,  both  on  the  31st. 
lowest   temperature   for  the  month  was  39°    at  Grayson  on  the   25th. 

Rainfall  was  extremely  irregular;    adjacent   locations  receiving  widely  varying  amount s .    Showers 
occSSng  on  18  daTs  durinfthe'month  were  mostly  local   in   character.      There  -re  only  three 
periods  when  rainfall  was  general  throughout  the  State  and  these  were  on  the   8-9*^'^"^^;°^ 
27-29th.      The  droughty  conditions  prevailing  in  the  northern   and  southeastern    counties   during 
July   were   aggravated.      However,    these   areas   did   receive  some  beneficial   rains  toward  the 
close   of   the  month.      Great    discrepancies    in   rainfall   amounts  were  recorded  in  the  State, 
simearfas   received   less  than  an   inch  and,   over   a   limited   area,    t^^/J^^f  .^^^^f^^^  ^lo 
inches        The  average  precipitation   for   the  State  was  3.17   inches  which  is  0.54   inch  beloj 
normal.      The    tota!    amounts    recorded   at    the   various   stations  ranged  from  7.37   inches  a 
FleSingsburg  Post    Office,    Fleming  County   to   0.68    inch  at   Hicksville,   Graves  County.      Th 
heavielt    rainfall    in   any   one    day   was   4.76    inches   at   Flemingsburg  Post   Office  reported  or 
the  27th. 

Crop  prospects  declined  sharply  during  the  month.  The  outlook  for  good  tobacco  yields 
darkened  somewhat  due  to  continued  dry  weather.  Considerable  acreage  of  the  i^ature^ 
yellowed  crop  was  housed  prior  to  the  beneficial  rams  at  the  end  of  the  month.  Since  th 
showers  in  late  August,  tobacco  formerly  yellowed  by  drought  "greened  up"  in  the  top  an< 
Sgln  to  make  quick^gro;th.  Corn  suffered  from  the  hot  dry  weather  especially  in  northen 
and  northeastern  counties.  Indicated  yields  per  acre  '^f^  ^^^'^ff  ^/  »°°*^^^f°-  ^^^te 
of  hay  was  seriously  handicapped  by  the  dry  weather.  Late  cuttings  of  alfalfa  amounte 
mainly  to  "clippings",  and  lespedeza  turned  brown  and  some  acreage  grazed  because  of  shor1 
S^s?ures  Showers  at  the  end  of  the  month  helped  much  of  the  lespedeza  crop  to  recover 
Thl  dry  weather  also  had  a  detrimental  effect  on  the  soybean  crop.  Although  the  shower, 
in  the  latter  part  of  the  month  were  expected  to  improve  growing  conditions  of  most  x;rops 
many  row  crops  will  not  be  able  to    recuperate   fully   from  the  dry  weather  damage. 

Wind  and  electrical  storms  during  the  month  were  responsible  for  considerable  crop  an, 
property  damage  and  also  resulted  in  several  fatalities.  These  storms  accounted  for  ove 
$100,000  crop  and  property  damage,    six   fatalities,    and  several    injuries.    ~  W.S. 
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In  addition  to  the  cllmatologlcal  data  from  some  8,000  leather  Bureau  and 
cooperative  weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  frm  Hydro- 
climatic  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  in  the  Hydrologic 
Bulletin  Series.  The  Hydrocllmatlc  Network  is  a  nationwide  net  of  rain  gages— 
mostly  of  the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation 
It  was  established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department 
of  the  Army,  to  supplemeht  existing  precipitation  stations  in  order  to  Provide 
records  of  rainfall  Intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood 
control  and  related  works  by  the  Corps  of  Engineers.  This  Network,  now  number- 
ing about  2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has  been  main- 
tained by  the  Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  tne 
Weather  Bureau  by  the  Corps  of  Engineers.  These  transfers  averaged  about 
$250,000  per  year  between  1940  and  1944,  and  nearly  $375,000  since  that  date. 
For  the  years  1940-42,  the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000 
per  year  to  provide  data  required  in  its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of 
Reclamation  has  transferred  about   $25,000  per   year   to  meet    the    increasing   neeas 


of   their   program   In   the  Western   States. 

Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  HydrocllBat 
Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologic  Bulletins  which  .e 
issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United  State 
but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  internal  requirements  ol  i 
Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for  public  aissemi 
tlon  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating  agencies  an" 
certain  public  repositories.  A  list  of  locations  where  reference  copies  oi  i 
Hydrologic  Bulletin  Series  are  available  for  inspection  may  be  obtained  uP 
application   to   Chief,    U.S.    Weather   Bureau,    Washington   25,    D.    C. 

Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  '""'J""*  J^J°^ 
the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and  indlviauj 
as    listed   in   the  Station   Index. 
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SUPPLEMENTAL    DATA 


KENTUCKY 
AUGUST  1951 


Wind  direction 

Wind         speed 
m.  p.  h. 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 
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COMPARATIVE  DATA 


Temperature 
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Data  for  the  period  be^aning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  vlth  unweighted  values  published 
In  this   table  for  earlier  years. 


See  reference  notes  following  Station   Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Table  2 


WESTERN  DIVISION 

BEAVER  DAM 
FORDS  FERRY  DAM  50 
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ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE  2  W 

SHEPHERDSVILLE 

SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
WILLIAMSTOWN 
WOLF  CREEK  DAM 

DIVISION 

EASTERN    DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

CYNTHIANA 

FARMERS 

GRAYSON 

HARLAN 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 
INEZ 

MANCHESTER  4  SE 
MAYSVILLE  DAM  33 
MIDDLESBORO 

MOUNT  STERLING 

PIKEVILLE 

RICHMOND  E  STATE  COL 

VANCE BURG 

WEST  LIBERTY  WATER  WORKS 

WILLIAMSBURG 

DIVISION 

STATE 


76 

3M 

78 

2 

76 

8 

76 

8 

76 

0 

78 

7 

78 

8 

77 

1 

78.0 
78.0 


75 

0 

75 

5 

76 

1 

75 

0 

76 

5 

77 

1 

77 

7 

75 

.7 

75 

.5 

77 

.5 

76 

.8 

75.1 
75.8 


75.7 
73.8 


73 

9 

74 

8 

72 

5 

75 

3 

75 

9 

76 

0 

74 

0 

74 

3 

77 

0 

74 

.5 

76 

.0 

98 
100 
100 

100 
100 
99 
103 
102 

103 
100 
100 
100 
100 


2.9 
0.8 


1.0 
1.8 


98 
95 


Temperature 


96 
100 


31 

30+ 

30+ 


7+ 
30+ 
30+ 

31 


100 
95 


56 
55 
50 
57 


49 
51 


51 
54 


48 
49 


23+ 
23+ 


23+ 
24+ 
24 
5+ 


24 

25 

5 

24+ 

25 

24+ 

25 
25 

5+ 
24+ 
24 


5+ 
24 


24+ 
25 


No.  o!  days 


Precipitation 


3 

39 

2 

02 

2 

10 

1 

73 

1 

58 

3 

70 

75 

2 

04 

1 

.14 

3 

.15 

2.75 

1.60 
1.28 
3.82 
1.78 
4.70 


.10 
1.06 


1.64 
2.00 


3.33 
2.77 
6.41 


1.66 
2.31 


4.70 
3.08 
5.64 


2.26 

3.44 
2.16 


3.28 
6.26 
5.38 


1.74 
.61 

1.82 

1.22 

.47 


.80 
1.53 
1.80 

.75 
1.34 

1.23 
1.40 


.62 
1.55 


1.71 

1.30 

.83 

.64 

.51 

.82 

.55 

1.38 

1.38 

1.90 

1.63 
.52 

1.18 
.89 
.99 

1.89 
1.10 
1.74 
1.21 


.57 
1.99 

1.23 

1.55 

.58 


1.14 
1.40 


1.66 
.91 


1.87 
.86 


.56 
2.00 


1.19 
.67 


2.00 
1.50 


Snow,  Sleet,  Hail 


5^ 


I  s 


No.  of  dayi 


10 

13 


See  reference  notea  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Tables 


Station 

Day  of  Month 
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2.75 
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.35 
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.82 
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.05 

1.60 
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.35 

.05 

.06 

1.07 

.03 

1.56 
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.16 

.25 

1.19 

1.27 

2.87 
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1.07 
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OLLEGE   BILL  LOCK    11 

1.05 

3.36 

.54 

.13 

.26 
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OHIUBIA 
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.78 
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1.01 

1.75 

.20 
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.50 

« 

.40 

.90 

ORBIN  CAA  AIBPORT 

.20 

.02 

.26 

.16 

.14 

.18 
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OVINGTON  V  B  AIRPORT      R 
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T 
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.03 

.12 
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.01 
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.55 

.01 
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.20 

1.28 
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T 
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1.87 

.61 

1.55 
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)AHVILLE 

.80 

.58 
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1.38 
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.08 

.31 
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3.82 

AVELLA                                        R 

- 
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.08 

.02 
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2.20 
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>ELPH1A    1    E 

.03 

.15 

.01 

.02 

.14 

.30 
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.04 

.01 

.28 

.03 

.30 

1.30 

2.62 

EBA 

.18 

.23 

.25 

.19 

.32 
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2.07 
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T 

.70 

.28 
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.05 
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1.61 
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.27 
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.01 

1.58 
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.10 
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1.20 

.04 

.61 

1.21 

3.16 
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1.82 

1.39 

3.36 

6.57 

DOTTILLE   LOCK  F 

.80 

1.37 

.40 

.15 

T 

3.35 

.50 

6.57 

DBOrrON 

.93 

.63 

.39 

1.22 

.63 

.11 

3.91 

DKONTON                                      R 

.92 

.69 

.37 

.70 

1.09 

.11 

3.88 

LIZABETBTOWK 

.60 

.60 

.37 

.12 

.20 

.29 

.90 

3.08 

ALROirra 

.28 

T 

.12 

.02 

.11 

.22 

.08 

.78 

.36 

1.97 

ARKERS 

.21 

.01 

.10 

.03 

.04 

.32 

.78 

.73 

.86 

3.08 

LEBINGSBDRG 

.45 

.03 

1.66 

.10 

.16 

2.64 

2.12 

7.16 

'LEMINGSBURG   POST  OFF      R 

.43 

.10 

1.72 

.19 

.02 

.13 

4.76 

.02 

7.37 

OHD  LOCK    10 

T 

1.08 

.50 

T 

1.59 

1.26 

.02 

.23 

.63 

T 

5.31 

OROS   FERRY   DAU   50 

.03 

T 

.30 

T 

T 

1.53 

.27 

2.13 

ORDS  FERRT   DAU    50             R 

.02 

.02 

.31 

1.49 

.27 

.02 

2.13 

RAHKFORT  LOCK   4 

.06 

.03 

.09 

.10 

T 

.07 

1.38 

.05 

1.78 

RAMKLIN   WATER   WORKS 

.20 

.15 

.48 

T 

. 

1.75 

.82 

3.40 

RAN-KLIN    WATER  WORKS        R 

.17 

.68 

.11 

.38 

1.09 

1.18 

3.61 

-RENCBBURG 

EORGETOWN   WATER  WORKS 

.25 

• 

.79 

.68 

1.06 

T 

2.78 

,EST  LOCK   3 

T 

.07 

.09 

.10 

.85 

.83 

.01 

1.95 

JEST  LOCK  3                              R 

.07 

.06 

.07 

.05 

1.57 

.03 

.05 

1.90 

5US00W 

1.60 

.84 

.43 

.04 

2.91 

aAlIT   DAU   38 

.04 

.18 

.08 

.05 

.05 

.05 

.44 

T 

.89 

-.RAYSON 

.02 

.12 

.31 

.41 

.27 

.16 

T 

3.00 

1.31 

.04 

5.64 

-.REENSBORG 

.50 

.15 

T 

.60 

1.90 

.70 

.45 

.40 

4.70 

SEENSBUBG   BIWAY  61   BR 

.45 

.22 

.43 

.67 

.42 

2.19 

iREEKUP  DAB   30 

T 

.03 

.04 

.81 

.18 

.03 

.05 

.14 

.02 

.15 

1.34 

.02 

T 

2.81 

mSERVILLE   2   W 

.30 

.02 

.02 

1.25 

1.80 

3.39 

ULEYS  BILL                              R 

.07 

1.29 

.02 

.75 

.56 

.97 

3.66 

URLAN 

LARTFOBD  6   NW 

.02 

.10 

1.65 

1.07 

.15 

.65 

.11 

.02 

3.77 

UZARO                                          R 

.06 

.83 

.04 

.19 

1.90 

.03 

1.22 

.16 

.17 

.44 

5.04 

lAZARD  WATER  WORKS 

.14 

.01 

.86 

.06 

.19 

1.62 

.06 

.98 

.04 

.33 

.04 

4.33 

lEIDELBERG   LOCK    14 

.55 

.07 

.46 

.49 

.74 

.26 

.86 

3.43 

lEIDELBERG   LOCK    14             R 

.57 

.08 

.46 

.49 

.16 

.09 

.93 

.12 

3.50 

IENDEB30N   4    SW 

T 

.72 

.51 

.75 

.04 

T 

2.02 

lERHDON                                       R 

.38 

.40 

.35 

.85 

.84 

2.82 

HCEMAN    1    E 

.70 

.06 

1.34 

2.10 

IICKSYILLE 

.68 

.68 

IIGB  BRIDGE   LOCK   7 

.20 

.29 

.08 

.40 

.02 

.11 

1.02 

.66 

.02 

2.80 

IIKDUAN   SETTLEBENT   SCB 

.10 

.38 

.09 

.56 

.36 

.24 

.12 

.28 

.28 

.  16 

2.57 

lODOENVILLE   NAT  PABK        R 

.22 

.19 

.78 

.93 

.15 

.37 

1.20 

3.84 

lOPSINSVILLE    2   E 

.05 

.05 

T 

T 

.05 

1.23 

.35 

1.73 

TDEN 

.61 

.28 

T 

1.69 

2.58 

NEZ 

.30 

.19 

.22 

.13 

1.51 

.06 

2.00 

1.07 

5.48 

IRYINOTON 

.23 

T 

.03 

1.03 

1.22 

.96 

1.63 

5.10 

lACKSON 

I8KKINS                                       R 

.03 

.18 

.10 

.15 

.10 

.74 

.01 

.40 

.03 

.35 

1.23 

.01 

.03 

3.36 

'EREUIAB 

.18 

.27 

.49 

.11 

.70 

.04 

.10 

.12 

.30 

2   31 

:eebe  2  N 

.01 

.02 

.10 

.01 

.05 

.01 

.01 

T 

.35 

.77 

.03 

T 

1.36 

SNTUCKY  DAU 

:e«TOCKY  DAU                            R 

ANCASTEB    ICE    PLANT 

.43 

.48 

.44 
1.03 

1.42 
1.31 

.14 

.92 

.03 

.05 
.02 

.74 

3.85 

3.81 

.77 

.78 

6.54 
6.39 
3.29 

AIIBA 
-EITCBFIELD 

.18 

.28 
.08 

.56 

.38 
.03 

.52 

.86 

.12 
.38 

.22 

1.15 
.35 

1.27 
.10 

.51 

4.62 
2.37 

JIIBGT01I  WB  AIRPORT        E 

.51 

.28 

.01 

.01 

1.18 

T 

.03 

.95 

T 

.01 

2.98 

IBERTY 

.33 

.40 

1.73 

.60 

.40 

1.40 

.22 

5.08 

I BERTY                                       B 

.37 

.05 

2.10 

.56 

.38 

.05 

1.29 

.08 

.20 

5.08 

'TTLE  BICKUAN    LOCK   8 

.22 

.17 

.08 

.62 

!24 
.49 

.47 

liso 

1.68 

ITTLE  BICKUAN    LOCK   8      B 

.22 

.16 

.07 

.54 

.07 

.13 

VlPORT  LOCK  2 

OCLICK   1    s                         //R 
ailDOS  3   S»                              R 
.00  ISA                                         R 
OniSVILLE  BOWUAN   FLD      R 

.02 
1.66 
.45 
.15 
.25 

.14 
.12 

.01 

.45 

.74 
.49 

.13 
1.02 

.06 
.87 

.10 
.15 

.02 

.02 
.40 
.10 

.40 
.02 

.20 
.85 

.67 
.80 
.23 
3.91 
.84 

1.13 
.48 
.05 

.02 
.77 

.02 

1.05 
.02 

.07 

2.50 
4.73 
1.68 
6.30 
3.67 

ODISTILLE   WB  AP                  B 
ODISVILLE  UPPEB  GAGE 
OTISVILLE   WB  CITY             fi 
OVBUCEVILLE 

T 

T 
.01 

.01 

T 

.14 

.45 

T 

.55 

1.09 

.31 
.22 

.23 

T 

• 

T 
.02 

.89 

.60 
.99 

T 
.38 

T 

.87 
.05 
.89 

.92 

2.66 
3.28 
2.68 

OCAS                                       a 

.04 

1.40 

.14 

1.58 

2.51 

.70 

.07 

1.45 

4.73 

-x;;j^<j>vi;s!SU 


Table  3— Continued 


liADISOHVILLB    1   SE 
UADISOMVILLE    1    SE 
ItAHHOTB  CAVE   PARK 
MANCHESTER   4    3E 
HATFIELD    SUBSTA 

MATTIELD  2  S 

BAYSVILLE  DAM  33 

MAYSVILLE  DAM  33 

MC  KIHNEYSBOHG        / 

HIDDLESBORO 

HIDDLESBOHO  RH  STA 

MIDWAY 

HILLERSBURG  f 

MILLERSTOWN 

MONT I CELLO 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE  R 
MOUNT  STERLIHG 
MUMFORDVILLE 
MtlNFORDVILLE  R 

MURRAY 

OLIVE  BILL  1  NW         B 

OLHEY 

OKEOMTA  DAM  35 

OVENSBORO 

OWENSBORO  DAM  46 

0WEH3BOR0  DAM  46        R 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAB 

PADUCAH  SCS  NURSERY     R 

PAIHTSVILLE 

PIKEVILLE 

PIKEVILLE  « 

PINEVILLE 

PRINCETON 

RAVENNA  LOCK  12 

RICHMOND  E  STATE  COL 

RUMSEY  LOCK  2 

RUHSEY  LOCK  2  R 

RUSSELLVILLE 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

SADIEVILLE  WATER  WORKS  R 
ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 
ST  MARY  ^ 

SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE  //R 

SC0TT3VILLE 
SEBREE  WATER  WORKS 
SHAWNEE  STEAM  PLANT     R 
SHELBTVILLE  2  W 
SHEPHERDSVILLE 

SHITHPIELD  4  S  R 

SOMERSET  HIWAY  DEPT     R 

SOMERSET  1  N 

SPRINGFIELD 

STEARNS  R 

SUUHER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SUBSTA 
TATHAM  SPRINGS  R 

TAYLORSVILLE 
TOMPKIHSVILLE  R 

TOMPKINSVILLE  TEL  OFF 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
UNIOHTOWN  DAM  49 
UHIONTOWN  DAM  49        R 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VAHBOREN 
VANCEBDRG 
VANCEBURG  DAM  32 
WAYNE3BDRG  6  E 

WEST  LIBERTY  WATER  WK3 

WESTPOBT 

WILLIAMSBURG 

WILLIAMSTOWN 

WILLOW  LOCK  13 

WOLF  CREEK  DAM 
WOLF  CREEK  DAM  B 

WOODBURY  LOCK  4 
WOODBURY  LOCK  4  B 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


I         2 


10 


15 


16 


17 


20 


23     24     2526     27     28     29     30! 


.37 
.52 


.45 
1.60 


.28 
.53 


2.54 
.33 
.25 

.37 

.03 


.05 
2.42 


1.29 

.10 

1.32 


.26 
1.25 

.37 
.63 
.20 


1.79 
.43 


3.70 
3.69 
5.43 
2.28 


1.55 
1.21 
2.32 


.02 
2.02 


.45 

.86 
.70 


3.14 

2.sa 

2.73 
2.S2 
2.04 


2.74 
1.17 
1.14 
1.12 

1.20 
3.15 
3.17 
3.50 
5.99 


3.38 
1.31 
1.21 
2.66 
2.65 

2.61 
3.31 
3.20 
1.62 
4.01 

3.55 
1.83 
4.34 
3.28 


5. 27 
2.53 
2.51 
3.16 
2.50 

3.33 
3.35 
3.27 
2.74 

4.8! 


.47 
.56 
1.25 

2.49 

>    1.41 

1.03 


2.81 
3.8- 
6.2- 


'«iSi[SJi^Miei»v 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
AUGUST  1951 


A.  M.  Hour  Ending 


12  3  4  5  6  7  8 


10        11         12 


P.  M.  Hour  Ending 


1  2  3  4  S  6  7 


9         10        11 


-1st- 


KX.PNUS    1    N 

irsourville 

ixter  harlan  wtr  uks 

:rea  coclege 

ihling  green  hb  ap 

rrollton  lock  1 

;ntr*l  city 

ma  IN  CAA  airport 

IVINSTON    WB    airport 

VELLA 

NOEE    BARRETTS    FORD   BR 

EMINGSBURG    POST    OFF 

ANKLIN    HATER    WORKS 

2AR0 

IDELBERG    LOCK    1« 

RNDON 

OGENVILLE    NAT    PARK 

XINGTON   HB    AIRPORT 

BERTY 

TTLE    HICKMAN    LOCK    B 

GLICK    1    S 

NOON    3    SH 

UISA 

UISVILLE    BOHMAN   FLD 

YSVILLE   OAK    33 

DOLESBOKO   RR    STA 

LLERSBURG 

REHEAD  STATE  COLLEGE 

NFOROVILLE 

IVE  HILL  1  NH 

DIEVILLE  HATER  HORKS 

LYERSVILLE 

ITHFIELD  *  S 

MERSET    HI  HAY    OePT 

EARNS 

THAN    SPRINGS 

HPKINSVILLE 

IF   CREEK    DAM 

OOeURY   LOCK    t. 


•  11    1>14      •«« 
.01       tO* 


3IS0N   OAH    hi 

>EA   COLLEGE 

«B1N   CAA   AIRPORT 

)G£NVILLE    NAT    PARK 

«TUCKY    DAM 

tINGTON   HB   AIRPORT 

TTLE   HICKMAN    LOCK    8 

SLICK    1    S 

WON    3    SH 

JISVILLE   HB   CITY 

SEHEAO   STATE    COLLEGE 

rvE   HILL    1    NH 

;e»ille 

«SEY    LOCK    2 

)IEVILLE    HATER    HOHKS 

NARY 

.YERSVILLE 
lERSET   HI HAY    OEPT 
^RNS 
»KINSVILLE 

ONTOHN    DAM    49 
.F    CREEK    DAM 


tBOURVILLE 

TER   HARLAN    HTR   HKS 

BIN    CAA    AIRPORT 

IH6T0N    HB    AIRPORT 

"INGSBURG   POST   OFF 

ARB 

OELBERG   LOCK    1* 

IN6T0N   HB   AIRPORT 

ISA 

SVILLE   DAM    33 

LcRSBURG 

EHEAO   STATE    COLLEGE 

VE   HILL    1    NH 

EVILLE 

YERSVILLE 

ARMS 


•  10 

.01       .34 


.01 
.24 


-2d- 


-3d- 


HTON 

Ji   FERRY 


-PHUS  1  N 
90URVILLE 
lER  HARLAN   HTR   HKS 


.03       .01 
.13 


-6th- 


01 

.01 

01 

.01 

08 

.02 

-7th- 


-8th- 


•01        .03 
.01      .01 


.03       .11       .01 


toe   refereni 


IB    folio 
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lag  Station  Index, 


1.32 
•  IS 


•  37 

•  10 


l^SS 
•  16 


•  22 

•  02 
.2S 

•  02 

•  33 

•  87 


•  S3 

•  08 


1^3S 
•  02 


•  03 


Table  4  -  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
AUGUST    1951 


BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  KB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  KB  AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  MATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  1« 

HERNDON 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISA 

LOUISVILLE  KB  AP 

LUCAS 

MAYSVILLE  DAM  33 

MIOOLESBORO  RR  STA 

MILLERSBUR6 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NW 

OWENSBORO  0AM  1.6 

PAOUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARY 

SALYERSVILLE 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  OEPT 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


ACDISON    DAM   tti 

AOOLPHUS    1    N 

BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1 

CONSTANT I NE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FORDS  FERRY  DAM  60 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HERNDON 

H006ENVILLE  NAT  PARK 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISA 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLO 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MAOISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33 

MIOOLESBORO  RR  STA 

MILLERSBURG 

MOSEHEAD  STATE  COLLEGE 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NW 

OWENSBORO  DAM  46 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

ST  MARY 

SALYERSVILLE 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM    SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN  DAM  49 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


AOOLPHUS  1  N 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

DAVELLA 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  B 

LOGLICK  1  S 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLO 

LUCAS 


A.  M.  Hour  Ending 


.03      .03      .03 


.01      .01 
.01      .01 


.01       .03       .01 


.01      .32      .S3 


P.  M.  Hour  Ending 


.91       .01 
•  01 

.38      .13 

.05       .02 

.01       .02       .01 


.9i 
1.72 


-9th- 


•07       .44 
.01 


1.19      .34 

.32 

.01       .16       .01 


.32      .01      .01 


.01       .29      .01 


.98      .01 

•04      .01       .13 


.01 

.12       .02 

.19 

•  •  .32 

•02      .03 


.30 


.02  .01 
.06  .01 
.04      .65       .01 


.79      .24       .01 


.69       .14      .01 


.05       .04      .01 

.02       .06 

.01 


.01       .03 

.41       .08 


.1' 
2.5 
1.0' 


.01 
.01 


.05      .01 
.01      .01 


.26       .38 
.12 


.02       .52       .01 


•  49 


.68       .08 

.42       .03 

.13       .38       .04 


.03 


.04      .02 

.13       .06 
•27      .14      .06 


.27 

.04      .01  .01 

.02      .01  .01 

.60  .40 


.01       .01  .01 

.31  .41 

.26  .06 

*  • 

•  03 


2>4 
.3 
•2 


.63      .01      .01 


.01 
•  01 


-10th- 


.02 

.37       .15       .01 

.38      .09      .01 
.01 


s  follovlDg  Station  Index. 
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D0LE5B0R0    RR    STA 

LLERSeURG 

IREMEAD    STATE    COLLEGE 

,IVE    HILL     1    NW 

KEVILLE 

[OIEVILLE    WATER    WORKS 

,THAM    SPRINGS 

MPKINSVILLE 


OLPMUS    1    N 
1R8OURVILLE 
REA    COLLEGE 
INTON 

«BIN    CAA    AIRPORT 
IVINGTON    we    AIRPORT 
VELLA 
iHONTON 

EMINGSBUR6   POST   OFF 
ST    LOCK    3 
LEYS    MILL 
ZARO 

OGENVILLE    NAT    PARK 
BERTV 
iGLICK    1    S 
NDON    3    SW 
lUISA 

lUISVILLE    WB    AP 
lUISVILLE    WB    CITY 
YSVILLE    DAM    33 
LLERSBURG 

IREHEAD    STATE    COLLEGE 
NFORDVILLE 
;V£    HILL     1    NW 
OUCAH    CAA    AIRPORT 
OUCAH    SCS    NURSERY 
KEVILLE 
OIEVILLE    WATER    WORKS 

MARY 
LYERSVILLE 
lAWNEE    STEAM   PLANT 
ITHFIELD   *    S 
•lERSET    HIWAY    DEPT 
EARNS 

«.F   CREEK    0AM 
O06URY    LOCK    <> 


R80URVILLE 

REA    COLLEGE 

«BIN    CAA    AIRPORT 

ZARO 

lOELB^RG   LOCK    l^ 

BERTY 

lUISA 

MARY 
ILF   CREEK    DAM 


l«TER    HARLAN    WTR    WKS 
IVINGTON    WB    AIRPORT 
I  YSVILLE    0AM    33 


tRBOURVILLE 
IDOLESBORO    RR    STA 
H.F    CREEK    0AM 


IRBOURVILLE 

UTER    HARLAN    WTR    WKS 

-VELLA 

IDOLESBORO    RR    STA 

rEARNS 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
AUGUST  1951 


'MTON 

ILEYS   MILL 
I  BERTY 


IL 


A.  M.  Hour  Endtnq 

*        *     !    "SO 
.01      .Ol 

.01 


•01       .09    1.17 

•  01  •'•9 

.0« 


P.  M.  Hour  Ending 


th- 


.18       .18 
•17      .33 


•IS    1>2S       .04 


.83       .08 
.01 


•15       •IS 

1.08      .01 

■42       .01 


-12th- 


•01       .OS       .6« 


-14th- 


-15th- 


-16th- 


-17th- 


-18th- 


-20th- 


.03      .08 
.03 


.89      .01 
.01 


1.29 

1«90 

•  93 


•  31 

•  22 

•  03 
.07 

•  02 
1^4S 

•  07 


•  OS 

•  03 


•  37 
1^79 

•  43 


.02 
1^64 


•  38 

•  02 

•  09 


•  01 

•  30 

•  17 


•  16 

•  06 


•  02 

•  OS 


3e«   refereDCe   i 


'log   Station  Index. 
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HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUC<Y 
AUGUST    1951 


COVIN&TON    we   AIRPORT 

HAZARD 

KENTUCKY  0AM 

MIOOLESBORO  RR  STA 

PIKEVILLE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

UNIONTOWN  0AM  «9 


BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CENTRAL  CITY 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

6£ST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HEIDELBERG  LOCK  14 
HODGENVILLE  NAT  PARK 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
LOGLICK  1  S 
LOUISVILLE  BOWMAN  FLO 
LOUISVILLE  WB  CITY 
MADISONVILLE  1  SE 
MAYSVILLE  DAM  33 
MILLERSBURG 

MOREMEAO  STATE  COLLEGE 
OLIVE  HILL  1  NW 
RUMSEY  LOCK  2 
SAOIEVILLE  WATER  WORKS 
SMITMFIELB  *  S 


AOOISON  DAM  45 

AOOLPHUS  1  N 

BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

CONSTANT  I NE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRAWXIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISA 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  0AM  33 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NW 

OWENSBOfiO  OAH  46 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PAOUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

SAOIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARY 

SALYERSVILLE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HI  WAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN  DAM  49 

WOLF  CREEK  DAM 

WOOOeURY  LOCK  4 


AOOLPHUS  1  N 

BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 


A.  M.  Hour  Ending 


•14   .02 


.02 


.22   .01   .01 

.01 

•  01 

•14   .02 


.01 
.02 


•  04 
.03   .06 

.47   .72   .71 

.03   .61   .06 


.01 
•  05 


01 

.15 

.15 

01 

.01 

.07 

.16 

05 

.21 

.14 

.06 

.36 

.42 

.26 

23 

.09 

.06 

.02 

.08 

07 

.08 

.32 

•  06 

.01 

22 

.10 

.25 

•  07 

.06 

.01 

21 

.56 

•  25 

•  06 

.03 

03 

.02 

•  OS 

•  22 

.10 

» 

» 

• 

« 

02 

•  04 

•  16 

.01 

.04 

•  10 

.22 

.05 

.02 

•  02 

.01 

.30 

.20 

.20 

.20 

.03 

.16 

.16 

01 

.02 

•  02 

•  04 

.03 

P.  M.  Hour  Ending 


-21st- 


-26tli- 


.02 
.10 


-27th- 


3  follovlDg  Station  Index 

146   - 


•  01 

•01      •Ol 


-28th- 


03 

•  01 

01 

• 

01 

01 

02 

05 

•  01 

.01 

06 

.11 

02 

03 

.01 

25 

.03 

.01 

•37       .01 


02 

.03 

01 

•  01 

01 

.01 

04 

.07 

06 

.02 

.13       .01 
.01 


•  01 
1.22 

•  02 


.06       .07 
.11       .05 


•21      .11      .29 


.38       .10       .09 
.86       .04 


.10       .40      .25 


.04       .01 
.08 


li^aBsasaesseiS: 


Table  4  -  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
AUGUST  1951 


A.  M.  Hour  Ending 

p.  M.  Hour  Ending 

^ 

Station 

1 

iS 

J_l 

2 

3 

4    i    s        e        7        8    1 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

BOHLING    GREEN    WB    AP 

«15{     .27      .09 

.07 

•  13 

.04 

•  01 

.06 

•  01 

•  S3 

CENTRAL    CITY 

.01 

.01 

.46 

.20 

.11       .09'      ^09       .06 

.06 

.04 

.11 

•  01 

1.27 

CORSIN    CAA    AIRPORT                                       6 

• 

.02 

* 

* 

•            »           ♦            .86 

»           • 

> 

• 

• 

.03 

COVINGTON    KB    AIRPORT 

.01 

1 

.01 

DAVELLA 

•  01 

.09 

•  01 

1 

.03 

.01 

.15 

DUNDEE    BARRETTS    FORD    BR 

.01 

.01 

.03!      .01 

.01 

1 

.07 

EDMONTON 

.10 

.10 

.13 

.06 

.01       .01       .12       .40 

.09       .06 

•  04 

j 

•  01 

1.09 

FLEMINGSBURG    POST    OFF 

.01 

.01 

1 

•  02 

FORDS    FERRY    DAM    50 

.01 

.01 

.01                    .06 

.051     .05 

.04 

.04 

•  27 

FRANKLIN    WATER    WORKS 

.01 

.01 

.01 

.18;     .14       .05 

.19 

.43 

.10 

.01 

•  01 

.01 

.01 

•  01 

.01 

1^18 

6EST    LOCK    3 

.01 

.01 

•  01 

•  03 

HALEYS    MILL 

.01       .03       .28 

•  15 

.11 

.06 

.10 

•  16 

.04 

•01       ^02 

•  97 

HAZARD 

.05 

.07 

.05 

•  17 

HEIDELBERG    LOCK     1* 

.02 

.07 

•  01 

•  01 

.01 

•  12 

HERNDON 

.01 

.01 

.01      •oil     •lO      ^33 

•18       ^19 

•  84 

KENTUCKY    DAM 

.76 

.20 

.80    1.00 

.50       .40 

•  12 

.02 

.01 

3^81 

LIBERTY 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

•  08 

LONDON    3    SW 

.03 

.01 

.04 

.19 

.09      .12 

•  48 

LOUISVILLE    BOWMAN    FLD 

•  02 

.02 

.01 

1 

•  05 

LUCAS 

• 

• 

* 

» 

•            •            *         1.15 

»      1     * 

* 

* 

• 

.30 

le45 

MADISONVILLE    1     SE 

.01 

.13    1.26       .04       .08 

.04>     ^07 

.16 

.06^ 

•  18 

.01 

•  01 

2eOS 

MAYSVILLE    DAM    33 

.01 

1 

.01 

MIDOLES80R0    RR    STA 

.01 

.01 

.02 

.01       •Ol'      •IZ       ^04 

•  03 

•  25 

MILLERSBURG 

•  02'                   .01 

.01 

.04 

HUNFORDVILLE 

.11 

.04 

,     .05       .01 

•  03 

.01 

•  25 

OLIVE    HILL     1    NW 

.01 

.01 

•  03 

•  05 

PADUCAH    CAA    AIRPORT                                     6 

» 

• 

♦ 

»            • 

1^31       ♦ 

• 

# 

* 

» 

■  24 

PADUCAH    SCS    NURSERY 

.24 

.10 

•30       ^49 

•86       ^21 

.08 

.01 

•01       .01 

.01 

2.32 

PIKEVILLE 

.01 

•  05 

.05 

.04 

•  03 

•  01 

•  19 

RUMSEY    LOCK    2 

•  01 

•  01 

•  01 

.02 

.01 

.01 

•  01 

•  08 

SADIEVILLE    WATER    WORKS 

.01 

.01 

•  02 

ST    MARY 

.01 

.01 

.01 

•  03 

SALYERSVILLE 

.02 

.03 

•  05 

SHAWNEE    STEAM    PLANT 

.09 

•01               |1^50       .10 

•  39 

•  07 

.03 

•  01 

2^20 

SOMERSET    HI  WAY    DEPT 

.06 

.03 

.19 

.05 

.13      .03i     .01 

•  50 

STEARNS 

•  01 

.02 

.01 

.24       .18       .01       .13 

•  02 

.01 

.02 

•  65 

TATHAM    SPRINGS 

.01 

.01 

i 

•  02 

TOMPKINSVILLE 

.01 

.10 

.01 

.01 

.04       .031                   .09 

•  20 

•  09 

.08 

.Oil 

•  01 

•  68 

UNIONTOWN    DAM    1.9 

• 

•01'     •Ol 

.01 

•  01 

.01 

•  05 

WOLF    CREEK    DAM 

.06 

.11 

.22 

.35 

.04       .19i      .17       ^07 

•  14- 

•  03 

.01 

.02 

1>41 

WOODBURY    LOCK    * 

.07 

•  03 

.12 

•04       ^12       ^16 

•  17 

•  06 

.05 

-29 

th- 

•  01 

•01       ^02 

•  86 

ADO I  SON    DAM    45 

.01 

.02       ^02       .03       .17 

•  11 

•  23 

.01 

.14 

•  68 

.06 

•  01 

1^49 

CARROLLTON    LOCK    1 

.01 

•  01 

.01 

•  03 

CONSTANT  I NE 

» 

« 

*            • 

«            • 

• 

* 

* 

* 

« 

* 

• 

•  40 

•  40 

CORBIN    CAA    AIRPORT                                       6 

• 

• 

* 

* 

* 

.01 

COVINGTON    WB    AIRPORT 

•  01 

.01 

DUNDEE    BARRETTS    FORD    BR 

.01 

.01 

EDMONTON 

•  04 

.02 

.03 

•  01 

•  01 

.11 

FORDS    FERRY    DAM    50 

.01 

.01 

•  02 

GEST    LOCK    3 

.05 

.05 

H0D6ENVILLE    NAT    PARK 

•  52 

.07       .10 

•  09 

.04 

.05 

.12 

•  16 

.05 

1.20 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

.Olj 

.01 

LIBERTY 

.03 

•  07 

.04 

.01 

.01 

•  02 

•  01 

•  01 

•  20 

LOUISVILLE    BOWMAN    FLD 

.Oil      .08       .11 

•  20 

.05 

.11 

.14 

•  04 

•  01 

•  02 

•  77 

LOUISVILLE    WB    AP 

.01 

.09      .14 

•  19 

.10 

.12 

•  11 

•  08 

•  01 

•  02 

•  87 

LOUISVILLE    WB    CITY 

.02 

.10       .18 

•  IS 

.07 

.14 

•  14 

•  04 

•  01 

•  01 

•  S9 

MUNFORDVILLE 

» 

♦ 

* 

* 

* 

* 

•  19 

.19 

OWENSBORO    DAM    1,6 

•01       •Ol 

•  02 

PADUCAH    SCS    NURSERY 

.01 

.01 

•  02 

ST    MARY 

.04        .11 

•071      .05 

.01 

•  02 

•  05 

•  03 

•  38 

SMITHFIELD    4    S 

.01 

.04 

.04 

.01 

•  01 

•  04 

•  01 

.16 

STEARNS 

.01 

.03 

.05 

.11 

.11 

.31 

TATHAM    SPRINGS 

•  01 

.03 

.01 

•  03 

•  03 

•  01 

.12 

WOLF    CREEK    DAM 

•  22 

.01 

. 

.01 

-3C 

th- 

.02 

•  01 

•  01 

•  2S 

COVINGTON    WB    AIRPORT 

.20 

.20 

LOUISA 

.81 

.20      .03      .01 

1.05 

LOUISVILLE    BOWMAN    FLD 

.02 

•  02 

ST   MARY 

.01 

.01 

-3: 

.st- 

•  02 

BAR80URVILLE 

.07 

.01 

.02 

.10 

BAXTER    HARLAN    WTR   WKS 

•  91 

•  02 

.01 

.32 

•  13 

.01 

1.40 

HAZARD 

•  34 

.09 

.01 

•  44 

LOUISA 

.06       .01 

.07 

MC   KINNEYSBURG 

- 

- 

- 

- 

-           - 

-           - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-           _           - 

-           .           - 

-            -            - 

- 

HIDOLESBOftO    RR    STA 

.06 

.01 

•02      •Ol 

.10 

OLIVE    HILL    1    NW 

•  13 

•OX      .01 

- 

-           -           - 

-          -           - 

-           -           - 

- 

PIKEVILLE 

.03 

•  03 

SALYERSVILLE 

•  40)      ^35       ^03 

•  02 

.80 

S«e  reference  n 

Dtea   followlBg 

station  Index. 

i— 

' 

-    1 

17    - 

DAILY  TEMPERATURES 


K.ENTUCKY 
AUGUST    X951 


ANCHORAGE 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

BURGIN  OU  DAM 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

C0R8IN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

CYNTHIANA 


FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK  4 

GRAYSON 

GREENSBUR6 

GREENVILLE  2  W 

HARLAN 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  »  SW 

HICKMAN  1  E 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE  2  E 
INEZ 

IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  WB  CITY 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  »  SE 
MAYFIELD  2  S 
MAYSVILLE  DAM  33 


Day  Oi  Month 


96   93   91 
69   38   63 


91   92   91 
66   66   68 


93   91   91 
71   65   68 


89   91   91 
73   67   66 


92   92   91 
64   64   68 


87   91   87 
70   62   68 


91   90   89 
71   70   67 


96   93   92 
69   62   70 


90   92   88 
67   64   67 


84   90   84 
65   66   65 


91   91   90 
72   68   67 


92   85   90 
70   63   68 


96   90   90 
64   55   62 


88   90   90 
73   66   69 


93   90   91 
65   61   61 


92   90   89 
69   70   69 


90   89   89 
70   66   66 


88   89   85 
63   64   68 


89   92   92 
72   64   68 


95   94   94 
74   64   66 


92   85   90 
65   64   67 


90   91   92 
70   68   57 


95   94   86 
68   57   65 


88   89   90 
75   68   67 


88   89   88 
70   65   65 


88   92   89 
69   63   69 


93   92   90 
71   65   71 


90   90   89 
74   70   73 


90   92   92 
72   67   68 


91   90   91 
72   68   68 


90   90   88 
70   69   66 


84   92   85 
66   66   67 


83   84 

60   53 


85   82 
61   51 


88   87 
63   52 


87   85 
62   53 


84   85 
63   53 


84   82 
60   49 


83   85 
62   49 


87   87 
62   57 


85   86 
60   51 


84   86 
64   54 


81   85 
56   50 


82   84 
61   49 


87   83 
63   53 


80   82 
59   47 


84   85 
62   59 


89   82 
62   53 


79   83 
58   46 


85   84 
63   54 


83   85 
62   54 


92   92   90 


93 
67 

94 
72 

93 
59 

92 
67 

94 

70 

89 
69 

92 
68 

95 
72 

93 
65 

92 
65 

94 
72 

91 

71 

94 
67 

94 
68 

89 
67 

92 
65 

95 
67 

90 
66 

88 
68 

91 
66 

94 
67 

91 
66 

96 

67 

92 
62 

93 
67 

91 
59 

95 
52 

94 
65 

94 

71 

89 

70 

93 

68 

91 
69 

11   12   13   14  15  ;  16  ;  17  i  IB 


86   87   89 
65   55 


91   S9 
57   66 


89   90 
66   65 


37   88 
58   67 


85   87 
66   67 


90   85 
67   55 


70   70   68 


90   87 
67   66 


88   87 
52   64 


95   94   93 
70   67   69 


94   87   85 
65   56   56 


85   85   90 
57   55   58 


95   90   90 
64   55   6  5 


94   81   85 


88   84   92 


84   83   70 
51   53   53 


84   82   88 
51   55   59 


50   53   58 


52   54   66 


63   50   59 


87   88   93 
53   59   59 


88   86   92 


63   49   59 


64   50   58 

86   87   95 
54   60  -64 


92   91   90 
62   61   66 


95   91 

71   69 


93   92 
67   64 


95   98 
56   66 


75   91 
62   67 


92   89 
65   65 


94   93 

73   71 


94   93 
68   58 


94   94 
72   68 


94   94 
75   72 


98   98 

71   72 


97   94 
73   74 


96   94 
73   71 


93   91 
58   69 


101  100 
73   71 


91   91  I  86 
64   64 ,  67 


92   94   91 
64   53  ,  68 


22   23  I  24  I  25  I  26  :  27 


1 
28  ;  29 


93   92 
53   54 


91   92   86 
54   61   59 


9*   89 
62   66 


94   88   86 
62   61  !  67 


89   87  ,  9S 
62   65   62 


92   91 
51   62 


92   91 
63   64  , 


93   93 
62   53 


92   90   86 

61   51  I  56 


70   58   59  1 
87   87   85 


65   59   59  I 


68   58   59 


82   70   88 
50   61   65 


89   89 
64   62 


90   88   90 
68   67   58 


89   85 
68   68 


91   85 
66   65 


86   88 
70   72 


90   84 
54   66 


70   70   69 


86   89 
66   56 


54   67   68 


67   68   68 


92   95   98 
68   56   65 


91   87   92 
63   67   65 


91   90   91 
70   70   68 


89   91   84 
56   67   68 


87   89   89 
67   68   58 


88   88   88 
66   65   55 


90   85   85 
68   59   68 


58   58   68 


70   72   71 


71   70   68 


89   87   90 
69   57   69 


70  66  66 

90  92  87 

64  67  65 

93  91  90 

70  68  57 

89  87  85 

67  57  69 


95   93 
63   63 


91   89 
61   62 


94   94 
68   66 


92   92 
55   65 


89   92 
64   66 


93   95 
60   58 


89   95 
63   63 


93   93 
58   57 


88   90 
55   55 


90   89   88 
68   59   57 


88   85   81 


83   85   85 
56   59   60 


70   60   58 


90   87   84 


52   55   55 


85   84   86 
70   51   65 


94   91   88 
64   59   59 


90   84   87 
51   51   53 


90   84   83 
57   60   50 


96   90  I  88 
50   60   66 


90   91 
62   60 


53   64   65   69 


95   95   90 
67   55  ]  68 


89   92 
62   63 


97   91  :  89 
53   64  ,  54 


92   91  j  90 
62   52  ':    54 


91  I  87 
64   69 


93   90 
62   62 


83   82 

59   58 


85 

89- 

56 

57 

88 

93 

60 

57 

89 

92 

58 

55 

86 

93 

66 

56 

90 

96 

58 

57 

78 

80 

56 

54 

88 

92 

58 

56 

90 

92 

61 

60 

89 

94 

56 

56 

89 

93 

67 

55 

88 

92 

54 

56 

88 

93 

54- 

53 

85 

89 

56 

60 

87 

92 

56 

52 

86 

88 

60 

58 

88 

92 

55 

52 

88 

95 

64 

64 

91 

89 

56 

56 

86 

92 

54 

52 

84 

86 

51 

60 

90 

97 

59 

67 

84   82   84   85 
70  I  64   52   52 


90   85   85   82 


87   85   87 


90   85   86 
55   55   47 


87  I  84   83   88 
70  !  59   54   60 


93  I  88   85   84 
57   62   51   48 


85   85   85   85 
68  I  61   53   46 


86   84   87 
62   56   52 


87   88   87 


75  :  -80 
57  i  68 


77   94   95  '  86.4 
67   67   71  ;  62.5 


86  89 

48  50 

91  89 

45  52 

90  93 
50  60 

93  97 

60  60 

85  88 

46  50 

89  91 

50  61 

91  95 
54  64 


83  I    80   83   91   90 
68   56   65   69  i 


66   53   57   58  j 


84   83   97   97 
67   67   68   72 


78   90   99 


79   79   83   94 
65   69   60   61 


76   80   95   94 
66   61   65   73 


77   81   97   98 
70   71   72   73 


91   93   88 
59   54   50  I  47   56   67 


86   85   87  \ 


85   85   86 
55   56   49 


82   81   83 


83   84   83 


91  93 

50  50 

87  92 
45  57 

88  86   82 
47  56   67 


60   64   54 


64  :  67   54 


91  ]  85   86   84 
57  I  60   66   51 


88   33   82 


82   82   87 
62   61   57 


57  I  56  66  49 

88  I  87  86  82 

62  j  52  53  41 

91  I  86  84  83 

63  57  50 


83   S3   88 


93  1  89 
57  I  67 


95   95   91 
64   56   67 

91   93   90 


93   96   92 


88  I  85 
62  1  68 


92   93  I  90 
53   52  !  63 


90  I  91 
54  '  53 


89   90 
50   62 


88   86 
51   59 


90   89 
56   65 


86  88 

57  60 

84  84 

56  59 

86  83 
59  50 

84  90 

61  62 

S3  85 

66  68 

88  89 

66  68 

87  88 

67  51 

89  64 
55  50 

86  84 

61  69 

91  88 

50  66 


65   89 

58   55 


90   94 
67   59 


84   87 
57   65 


91   97 
59   61 


86   91 
59   53 


88  92 

58  67 

89  93 

59  58 

90  92 
59  61 

88  90 

64  67 

92  93 

63  61 

90  96 

50  69 

87  90 
58  55 

88  92 

57  53 

94  96 

62  64 

84  84 

55  56 


87   91 
47   59 


85   90 
61   61 


66   90 

43   49 


86  88 

48  60 

85  90 
39  42 

86  90 
50  52 

92  94 

64  51 


88   82   97   98 
57   66   67   71 


79   96   98  I 


82   80   95 


82   82   92 
69   65   70 


88. 

3 

61. 

9 

89  < 

5 

62 

0 

90 

1 

62 

6 

88 

9 

63 

6 

86 

9 

59 

.7 

87 

.7 

52 

•  3 

89 

•  1 

65 

.2 

90 

.5 

62 

.5 

98 

89 

0 

74 

52 

6 

90 

85 

0 

70 

60 

7 

98 

85 

6 

74 

63 

•  1 

80   82   92   98  I  86.2 
70   65   68   73   63.1 


73   80   78   95 
67   66   68   74 


62   83   92   89 


84   93   97   99 


86.9 
63.9 


89.2 
67.1 


94   75 
60   68' 


34   79   96-   88.7 
67   67   59  I  61.2 


58  I  63  52  62  65 

78  78  76  93 

70  70  69  70 

78  87  98  98 

70  59  70  78 


82   86 

47  i  45 


84   83   36 
58  I  57   55   60 


90   95   84 
59   62   70 


90  I  88 
62  !  62 


92   90 
69  I  64 


86  ;  37 
59   60 


85   88 
60   60 


85   87  i  83   94   90 


85   88   85 


71  I  55   57   64 


86  I  84 
68  :  55 

86  I  86 

67  I  59 
I 

86   83 

68  I  58 

84   80 

69  65 

84   83 
69  i  63 

92  I  84 
72  j  58 

86  I  83 

57  50 

92  j  85 

58  62 


44   47   61 


83  90  76 

47  65  53 

86  93  82 

63  62  70 

90  93  82 


87 

5 

67 

3 

86 

9 

54 

1 

89 

2 

64 

•  3 

53   52  ]  51   51   65 
87   92   93 


54   64   55 


64   64   69 


78  79 
57  64 

79  90 

67  71 

30  93 

68  70 

75  79 

65  63 

64  94 
70  69 

30  85 

68  66 

80  73 

68  70 

78  73 

65  66 

82  79 

69  65 

83  76 
59  69 


90  90 

67  70 

100  100 

71  70 

99  100 

63  54 

81  92 

63  65  ; 

100  99 

73  71 

92  90 

64  67 

94  95 

71  73 

97  93  j 

53  70 

94  97 

70  74 

97  98 

70  75  1 


85.4 

61.4 

89.6 

53.9 

92.0 
63.9 

86.8 
60.5 

91.6 
55.7 

86.9 

60.9 

87.6 
64.5 


90 

73 

81 

76 

96 

97 

67 

69 

69 

70 

70 

77 

96 

89 

91 

98 

100 

100 

63 

72 

70 

73 

72 

70 

96 

79 

78 

91 

99 

99 

61 

69 

69 

70 

70 

70 

88.9 
I  66.2  I 

86.9  J 
68.4 

91.5 
66.1 

90.1 
64.1 


49   51   7  0 


86  :  39 
47  '  44 


90  I  36   84   91  I  96  98  92 

63  68  70 

87  i  86   81   79   79  84  87 

58  I  54   51   48   48  52  69 


77   79 
70   69 


67   82 
67   64 


91  100 
71   74 


73   82 
65   56 


95   96 

71   71 


93   91 
66   68 


101  103 
73   70 


81   89 
65   69 


88.0  . 
61.5  ' 

93.2  , 

66.7  ' 

84.8  , 

50.1  I 
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KENTUCKY 
AUGUST  1951 

Day 

Of  MontU 

a 

Slolion 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

« 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

MIOOLESBORO 

MAX 
MIN 

90 
57 

91 
68 

69 
58 

85 

65 

87 
52 

84 
51 

94 
71 

90 
68 

93 
57 

90 
55 

90 
69 

87 
68 

89 

57 

91 
64 

91 
66 

90 
64 

87 
63 

84 
59 

86 
59 

90 

57 

91 

56 

84 
65 

84 

54 

85 

51 

88 

49 

86 

54 

82 

64 

79 
66 

81 
56 

92 
66 

86 

70 

37.6 
62.9 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

95 
69 

91 

61 

90 
69 

85 
61 

84 
52 

83 
62 

93 
66 

94 
66 

94 
67 

89 
55 

93 
58 

68 
65 

91 
56 

94 
52 

94 
62 

92 

67 

86 

58 

89 
59 

89 
59 

92 

55 

93 
56 

90 

57 

86 

55 

86 
60 

89 
51 

91 
52 

90 
51 

92 
63 

95 
59 

93 
62 

100 
59 

90.5 
61.2 

MURRAY 

MAX 
MIN 

94 
71 

94 
69 

94 
69 

90 
56 

66 
50 

95 
60 

102 
74 

101 
72 

95 
73 

95 
72 

92 

70 

92 
68 

94 
64 

95 
64 

91 
53 

91 
66 

90 

58 

88 
65 

92 

51 

96 

61 

91 
59 

86 
66 

86 

54 

90 
54 

94 
50 

98 
56 

90 
71 

89 
72 

99 

75 

101 
72 

101 
72 

93.3 
66.6 

OWENSBORO 

MAX 
MIN 

92 

73 

93 
68 

94 
58 

90 
59 

90 
59 

90 
70 

95 
73 

95 
73 

65 
69 

91 
58 

86 
66 

92 
70 

94 
63 

95 
62 

88 
59 

86 
69 

87 
56 

90 
60 

93 

59 

95 
59 

89 
71 

87 
59 

89 
57 

92 
67 

93 
57 

97 
62 

78 
72 

80 
59 

90 
71 

102 
72 

103 
71 

91.1 
55.6 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

91 
72 

92 
66 

91 
71 

86 
52 

68 
60 

91 
65 

100 

74 

98 
74 

92 
73 

91 
70 

91 
70 

90 
70 

93 
55 

97 
55 

85 
58 

88 
55 

87 
59 

88 
67 

92 

64 

93 
64 

63 

56 

83 
59 

63 
55 

89 
56 

93 
56 

95 
66 

61 
72 

89 
68 

98 
74 

99 

75 

99 

72 

90.9 
67.0 

PAOUCAH 

MAX 
MIN 

94 
71 

90 
68 

91 
69 

91 
54 

37 
62 

87 
62 

94 
64 

97 

71 

95 
73 

89 
71 

91 
70 

91 
69 

90 
64 

94 
64 

93 
66 

85 
68 

85 
60 

88 
50 

87 
62 

92 
62 

97 
53 

85 

53 

63 
59 

85 
55 

90 
55 

92 
66 

89 
67 

82 

73 

87 
69 

97 
73 

100 
71 

90.3 
65.7 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

85 
71 

89 
68 

86 

70 

83 
55 

86 

54 

71 
55 

94 
59 

93 
70 

94 
68 

91 
58 

90 
71 

83 
72 

91 
68 

95 
57 

94 
57 

92 
68 

87 
65 

89 
63 

90 
61 

91 
50 

92 

64 

87 
55 

85 
56 

86 
52 

90 
60 

84 
52 

74 
56 

81 
68 

84 
66 

95 
67 

91 
67 

87.8 
64.1 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

94 
71 

93 
66 

92 

55 

89 
62 

90 
55 

92 

57 

100 
71 

95 

71 

96 
71 

90 
67 

92 
67 

95 
68 

95 
62 

95 
62 

89 
60 

88 
66 

90 
55 

88 
59 

95 

60 

97 
59 

88 
69 

88 
51 

68 
57 

93 

63 

95 
69 

96 
62 

87 
52 

83 
63 

87 
59 

100 
69 

100 
59 

92.4 
63.5 

RICHMOND  E  STATE  COL 

MAX 
MIN 

93 
70 

86 
62 

88 
57 

87 
62 

80 
54 

67 
54 

85 
59 

92 
66 

92 
68 

89 
56 

88 
67 

88 
66 

84 
54 

87 
62 

90 
63 

91 
69 

86 

59 

84 
50 

64 
56 

88 
56 

91 

56 

83 

60 

83 

57 

81 
51 

81 
49 

65 

55 

90 
65 

73 
67 

79 
63 

78 
65 

92 

74 

86.0 
62.0 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

93 

70 

93 
69 

90 
55 

87 
60 

88 
53 

93 
51 

100 
74 

98 

71 

96 

70 

90 
70 

91 
70 

90 
67 

92 
64 

94 
51 

92 
52 

87 
68 

88 
57 

88 
53 

92 

59 

97 
63 

96 
68 

90 
58 

87 
52 

81 

53 

89 
60 

92 
53 

87 
69 

31 
70 

91 
70 

99 

71 

99 

79 

91.3 
66.6 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 
MIN 

92 

71 

86 
57 

88 
58 

90 
65 

61 
55 

67 

88 
68 

92 

66 

92 

67 

68 
57 

88 
67 

85 
69 

85 
62 

92 
62 

91 
62 

89 
66 

85 
56 

84 
60 

85 
56 

87 
56 

96 
61 

65 
56 

91 
56 

84 
55 

85 
55 

93 
60 

93 
71 

83 
67 

SO 
69 

79 
69 

96 
71 

87.7 
53.2 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

94 
76 

93 

69 

89 
65 

88 
55 

89 

54 

92 
61 

98 
73 

95 
72 

92 
69 

91 
69 

91 
69 

89 
66 

90 
54 

92 
62 

92 
65 

88 
69 

88 
56 

85 
62 

89 
59 

95 

56 

90 
66 

66 
64 

86 
62 

88 

54 

92 

52 

95 
56 

84 
71 

78 
57 

62 
58 

97 
70 

97 

71 

90.1 
54.8 

SHELBYVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

93 

74 

95 
69 

93 
66 

69 
62 

91 
51 

85 
51 

86 
71 

96 

67 

95 
66 

91 
56 

68 
66 

90 
56 

94 
53 

95 
64 

93 
63 

88 
63 

67 
57 

90 
58 

90 
56 

94 

56 

88 

72 

87 
56 

89 

55 

91 

50 

94 
49 

96 

59 

87 
67 

82 

70 

80 
65 

97 
68 

98 
72 

90.7 
62.9 

SHEPHERDSVILLE 

MAX 
MIN 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

88 
66 

39 
67 

85 
65 

82 
54 

83 
60 

86 
56 

94 
71 

90 
66 

90 
67 

88 
67 

89 
67 

89 
69 

88 
56 

91 
61 

90 
53 

89 
69 

64 
58 

84 
56 

85 

58 

92 

55 

88 
65 

84 
65 

84 
57 

86 
54 

89 
58 

89 
60 

65 
65 

76 
66 

60 
66 

94 
59 

93 
73 

87.2 
63.6 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

93 
65 

93 
56 

92 

66 

88 
52 

91 
54 

93 
52 

98 

71 

93 
69 

92 
65 

90 
56 

91 
66 

88 
65 

90 
63 

94 
60 

93 
62 

86 
56 

87 
59 

85 
60 

91 
56 

95 

55 

90 
53 

85 
55 

85 
56 

87 
51 

91 

63 

94 
62 

83 
68 

77 
65 

60 
68 

96 

70 

97 
70 

89.9 
62.5 

VANCEBURS 

MAX 
MIN 

95 

70 

91 

55 

68 
64 

85 
52 

80 

53 

71 
50 

92 
55 

95 
54 

95 
59 

90 
67 

89 

55 

87 
63 

89 
55 

92 
53 

94 
53 

91 
67 

87 
60 

85 
61 

86 
63 

89 

57 

88 
58 

87 
57 

82 
53 

82 
50 

85 

48 

83 
54 

61 
60 

82 
62 

86 
65 

92 
51 

96 
70 

87.6 
61.1 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

MAX 
MIN 

i 

WILLIAMSBURG 

MAX 
MIN 

90 
67 

92 
69 

88 
68 

67 
64 

90 
53 

86 

54 

96 
75 

93 
69 

95 
67 

92 
59 

90 
69 

89 
67 

91 
67 

93 
65 

92 
67 

90 
62 

90 
62 

86 

61 

92 
60 

98 
56 

94 

63 

88 
65 

88 
52 

90 
51 

94 
54 

91 
59 

88 
70 

72 
65 

81 
67 

94 
69 

92 

71 

j  90.1 
63.8 

WILLIAMSTOWN 

MAX 
MIN 

90 
70 

95 
50 

88 
68 

85 
51 

60 
53 

80 
61 

88 
56 

95 
70 

91 
68 

90 
68 

89 
67 

83 

69 

89 
65 

91 
70 

91 
58 

91 

70 

62 
60 

84 
62 

64 
50 

90 
63 

88 

74 

81 
56 

60 
56 

60 
53 

84 
64 

89 
62 

89 
63 

80 
59 

79 
64 

90 
68 

96 

75 

1  86.9 
64.4 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

94 
64 

90 
67 

92 
68 

90 
64 

68 

55 

92 
63 

94 
72 

99 
69 

94 
57 

96 
68 

93 
58 

90 
66 

90 
55 

93 
55 

96 

65 

95 
67 

91 
51 

89 
62 

87 
62 

92 
59 

98 
62 

93 
55 

88 
54 

88 

53 

90 
54 

95 
52 

96 
68 

38 

70 

78 
70 

81 

72 

100 
74 

91.5 
64.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

station 

hi 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BURGIN  DIX  DAM 

EVAP 

.25 

.20 

.20 

.25 

.20 

.11 

.21 

.21 

.18 

.19 

.09 

.12 

.20 

.30 

.10 

.22 

.18 

.16 

.21 

.21 

.17 

.22 

.19 

.24 

.19 

.17 

.04 

.05 

.13 

.03 

BS.39 

WIND 

6 

2 

2 

9 

2 

3 

4 

12 

6 

• 

* 

* 

12 

1 

8 

13 

6 

1 

6 

3 

13 

4 

2 

2 

0 

1 

1 

2 

0 

1 

122 

WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 

.26 

.12 

.17 

.16 

.25 

.20 

.12 

.23 

.16 

.18 

.17 

.27 

.17 

.17 

.22 

.23 

.17 

. 

.30 

.20 

.20 

.17 

.23 

'.17 

.19 

.19 

.14 

. 

.06 

.02 

.16 

BS.46 

WIND 

15 

8 

10 

9 

25 

10 

20 

23 

20 

12 

7 

13 

11 

9 

8 

18 

11 

* 

14 

8 

6 

17 

19 

H 

8 

9 

12 

16 

5 

1 

3 

358 
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STATION  INDEX 


Statio 


County 


ADDISON  DAM  *5 
ADOLPHUS  1  N 
ALLEN 
ANCHORAGE 
ASMCAMP 

ASHLAND  DAM  29 

BARBQURVILLE 

BARDSTOWN  S.  J. PREP  SCH  ( 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS  i 

■  bEAVEN  DAM 

SENHAM 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BEfiEA  WATER  WORKS 

BOSTON  2  SW 

BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  WB  AP 
BRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 

BURGIN  DIX  DAM 
BURNS IDE 
CADIZ  LOCK  E 
CAMP6ELLSVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

COLLEGE  MILL  LOCK  11 

COLLWBIA 

CONSTANT INE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 
COfiSIN  WATER  WORKS 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYNTHIANA 
DANVILLE 

OAVELLA 
DELPHI A  1  E 

DEMA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

DUNMOR 

DUNNVILLE 
EDOYVILLE  LOCK  F 
EDMONTON 
ELiZABETHTOWN 
FALMOUTH 

FARMERS 
FLEBINGSBURG 
FLEMINGSBURG  P.  C 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK  4 
FRANKLIN  WATER  WORKS 
FRENCHBURG 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 
GEST  LOCK  3 

GLASGOW 
GRANT  0AM  38 
GRAYSON 
GREENSBURG 
GREENSBURG  MIWAY  I 

GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2  W 
MAlEYS  MILL 
HARLAN 
HARTFORD  6  NW 

HAZARD 

HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  It 

HENDERSON  4  SW 

HERNDON 

HICKMAN  1  E 

HICKSVILLE 
HIGH  BRIDGE  LOCK  7 
HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 
HODGENVILLE  NAT  PARK 

MOPKINSVILLE  2  E 
HYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 

JACKSON 

JENKINS 
JEREMIAH 
KEENE  2  N 
KENTUCKY  DAM 
LANCASTER  ICE  PLANT 

LAURA 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 


0OA3 
0095 
0155 


BRECKINRIDGE 

ALLEN 
FLOYD 
lEFFERSON 


0904 
0907 
0909 
097B 


1345 


.  BOYD 
KNOX 
'  NELSON 
)  HARLAN 
)  OHIO 

.  HARLAN 

MARSHALL 
I  MADISON 
DISON 
^   NELSON 

WARREN 

WARREN 

WARREN 

CAMPBELL 

EDMONSON 

MERCER 

PULASKI 

TRIGG 

TAYLOR 

CARROLL 


1601 


HITLEY 


I  BOYLE 

MARTIN 

PERRY 
KNOTT 
OHIO 
MUHLENBERG 

.  CASEY 

I  LYON 
I  METCALFE 
)  HARDIN 
i  PENDLETON 


2791 
2903 
2908 
2953 


3052 
3194 
3203 

3241 
3358 
3391 
3430 
3435 


FLEMING 
FLEMING 
MADISON 

TENDEN 

FRANKLIN 
SIMPSON 
MENIFEE 
SCOTT 

HENRY 

BARREN 
BOONE 
CARTER 
GREEN 
GREEN 


3443  GREENUP 
3451  MUHLENBERG 
3539  CHRISTIAN 


3B16 
3821 
3B37 
3899 
3929 

3994 

4134 
4165 
4196 

4236 
4255 
4369 


38  27 

36  52 

,  37  48 

■  36  51 

.  37  25 

36  58 

I  36  51 

.  37  34 

.  37  34 

1  37  46 


1439  MUHLENBURG 

HICKMAN 
1704  MADISON 
1722  ADAIR 
1763  BRECKINRIDGE 


2  36  56 
2  36  57 

7  39  04 
5  38  23 


62  43 
65  33 
82  26 

B2  36 

63  53 
85  26 


Obsei- 
▼ation 
time 


65  42 

66  26 

86  26 
66  26 
64  25 

66  16 

64  43 

64  37 

67  58 

65  21 
85  11 

87  07 


1170 
64  06  1070 
64  40 


82  32 

83  07 
62  46 
86  43 


38  09 
36  25 
36  25 


3  37  00 
7  36  59 

7  38  19 
3  37  16 
3  37  15 

7  36  37 
3  37  12 
3  37  03 

2  36  SO 

3  37  32 


FULTON 
GRAVES 

ESSAMINE 
KNOTT 
LARUE 

CHRISTIAN 

LESLIE 

MARTIN 

BRECKINRIDGE 

BREATHITT 

.ETCHER 
LETCHER 
JESSAMINE 
IVINGSTON 

GARRARD 

MARTIN 
GRAYSON 
ETTE 
CASEY 
JESSAMINE 


36  52 
.  37  10 

37  52 
.  37  53 

33 

37  12 

.  37  10 

■  37  56 

<   37  01 

.  37  37 
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65  37 

420 

85  52 

84  20 

600 

83  33 

666 

83  43 

870 

83  44 

750 

84  15 

593 

88  06 

356 

84  52 

504 

86  34 

691 

83  39 

930 

880 

84  53 

490 

85  55 

760 

84  49 

506 

82  57 

589 

85  30 

581 

85  30 

581 

82  51 

540 

67  12 

519 

87  20 

740 

83  19 

1200 

86  54 

83  12 

869 

83  11 

640 

63  46 

663 

87  37 

362 

67  34 

69  10 

66  30 

440 

64  43 

82  59 

1060 

85  44 

87  27 

524 

83  22 

650 

82  32 

66  17 

646 

63  23 

696 

CORPS  OF  ENGINEERS 
IDELL  M.  DEARING 
NANNIE  AUXIER 

E.  BARRET 
MARY  S.  RATLIFF 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ION  COLLEGE 

.  JOSEPH  PREP  SCH 
CYRUS  S.  LAYSON 
E.  G.  YOUNG 

C.  C.  WHITEAKER 

lAM  NELSON 
JAMES  A.  GROSSMAN 

L.  e.  6AFFARD 
MRS.  PAULENE  COY 

JAMES  R.  EDWARDS 
TVA-639 

WEATHER  BUREAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

.  WILLIAMS 
SARAH  E.  LEWIS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ALVA  MC  KINLEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

CLARK  BAILEY 
WOODSON  0.  FRANKLIN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  HAZEL  B. PICKET' 
MRS.GLENNIE  L.SHARP 

CIVIL  AERO.  ADM. 
CORBIN  WATER  WORKS 

WEATHER  BUREAU 
MARSHALL  HILL 
.  COLD  I  RON 

BERTHA  DE  LONG 
RALPH  R.  BEALL 
HATTIE  B.  BARNEY 

L.  HUFF 

D.  GIVE>IS 

NNIE  D.  TARTER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  E.  MORAN 
ROBERT  E.  SETTLE 
JESSIE  OLDHAM 

C-C.  STAMPER 
BYRON  F.  FLEMING 
MAURICE  0. CARPENTER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
HERMAN  0.  NEAL 
FRENCHBURG  SCHOOL 
JOE  W.  ATKINS 
CORPS  OF  ENGINEERS 


6A  CORPS  OF  ENGINEERS 
7A  SHIRLEY  1.  STATEN 
7A  MRS.  MELL  M.  LINGLE 
KENNETH  STOTTS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

.  LOVELL 
CLEATUS  E.  BRINKLEY 
RADIO  STATION  WHLN 

D  K.  CARSON 

.  BAILEY 
BURCHELL  MUNCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FRANK  STREET 

.  KEATTS 

MRS.  NELL  S.  CALVIN 

-679 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ELIZABETH  WATTS 
ERNEST  L.  WRIGHT 

MRS.  W.  K.  MORRIS 

MRS.  FOREST  CAMPBELL 

UNITED  FUEL  GAS  CO 

FLOYD  G.  ROBBINS 

BUFORD  F.  BARNES 

.lA  COLLINS 
MRS.  SUSAN  F.  ISDN 
MARION  W.  MAHIN 
TVA-379 
KENTUCKY  UTIL  CO 

JAMES  A.  FIELD 
GEORGE  0.  LITSEY 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
PALLIA  L.  HANKLA 
CORPS  OF  ENGINEERS 
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5  7 

5  7 

5 

5  7 


Station 


LOCKPORT  LOCK  2 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISA 

LOUISVILLE  BOWMAN  FIELD 

LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
LOUISVILLE  WB  CITY 
LOVELACEVILLE 
LUCAS 

HADISONVILLE  1  S£ 
lOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 
MAYFIELD  SUBSTATION 
lELD  2  S 

MAYSVILLE  DAM  33 
ic  kinneysburg 
IIDDLESBORO 
I1DDLES80R0  RR  STA 
IIDWAY 

IILLERSBURG 
MILL ERST OWN 
MONTKELLO 
MOHEHEAD  STATE  COLLEGE 

MOUNT  STERLING 

MUNFORDVILLE 

MURRAY 

OLIVE  HILL  1  NW 

OLNEY 

ONEONTA  DAM  35 


INTSVILLE 
PIKEVILLE 
INEVILLE 
RINCETON 

LOCK  12 


RICHMOND  E  STATE  COL 
RUMSEY  LOCK  2 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  SUBSTA 
SAOIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 
ST  SWRY 

SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE 
SCOTTSVILLE 

SE8REE  WATER  WORKS 
SHAWNEE  STEAM  PLANT 
SHELBYVILLE  2  W 
SHEPHERDSVILLE 


SMIl 


lELD  ' 


County 


HENRY 
CLARK 

LAUREL 

LAWRENCE 

JEFFERSON 

JEFFERSON 
JEFFERSON 

JEFFERSON 

BALLARD 

&ARREN 


5067  HOPKINS 


SOMERSET  HIWAY  DEPT 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 
STEARNS 

SUMMER  SHADE 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

TATHAM  SPRINGS 
tAYLORSVlLLE 
TOMPKINSVILLE 
TOMPKINSVILLE  TEL  OFF 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  49 

LLEY  view  LOCK  9 

N8UREN 

VANCEBURG 
VANCEBURG  DAM  32 

NESBURG  6  E 

T  LIBERTY  WATER  WKS 
WESTPORT 

WILLIAMSBURG 
i^ILLIAMSTOWN 
HlLLOtl    LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


EDMONSON 
CLAY 
GRAVES 
GRAVES 

MASON 

PENDLETON 

BELL 

BELL 

WOODFORD 

BOURBON 

GRAYSON 

WAYNE 

ROWAN 

MONTGOMERY 

HART 

CALLOWAY 

CARTER 

HOPKINS 

CAMPBELL 

I  ESS 

I  ESS 
MC  CRACKEN 
MC  CRACKEN 
MC  CRACKEN 

JOHNSON 

PIKE 

BELL 

CALDWELL 

ESTILL 

MADISON 
MC  LEAN 
LOGAN 
LOGAN 
SCOTT 

HARDIN 
MARION 
MERCER 

MAGOFFIN 
ALLEN 

WEBSTER 
MC  CRACKEN 

SHELBY 
BULLITT 

SHELBY 


7507  PULASKI 
7510  PULASKI 
7604  WASHINGTON 

CREARY 
7600  METCALFE 


METCALFE 

WASHINGTON 

SPENCER 

MONROE 

MONROE 

TRIGG 

NDERSON 
UNION 
MADISON 
ANDERSON 

LEWIS 
LEWIS 

LINCOLN 
MORGAN 

OLDHAM 

WHITLEY 


38  26 

37  51 
37  06 


Obser- 
vation 


37  32 
36  51 
36  50 
36  23 


36  45 

37  36 

37  09 
36  13 
36  00 

38  20 


84  58 
64  02 

84  06 
62  37 

85  40 

85  44 


87  29 
86  06 
63  43 
68  39 
86   38 

63  42 
84  16 
83  43 
63   43 


65  53 
86  20 
63  11 
67  47 
84  16 

67  09 

67  08 
88  37 


37  ' 


38  38 
37  22 

37  55 

38  29 


Observer 


Refer 
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84  35 

84  3 

85  1' 
84  29 


84  34 

83  IS 

85  29 

64  10 

84  34 
83  50 

65  08 

86  36 


CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS.  H.  BURGHER 
U.S.  FOREST  SERVICE 
JULIUS  M.  RANKIN 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
BLAINE  MALONE 
CECIL  H.  BRITT 

J.  W.  MC  COY 
5P  NATIONAL  PARK  SVC 
7A  NORA  S.  WHITE 
7A  TVA-5A 
5P  MRS.  JOE  PAYNE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
AMANDA  A.  AULICK 
HUGH  ALLEN 
SNEEO  C.  FRIAR 
OF  MIDWAY 

RICHARD  S.MC  DANIEL 
MRS.  0.  M.  LAWLER 

E.  0.  COOPER 
H.  C.  HAGGAN 
FRED  CARTMILL 

HUBERT  E.  HODGES 
MURRAY  WATER  SYSTEI 
LOTTA  ORA  HOOPER 
ART  D.  WILLIAMS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

VIRGIL  P.  CLARK 
CORPS  OF  ENGINEERS 

WESTERN  P.  LACKEY 
CIVIL  AERO.  ADM. 
SOIL  CONS  SERVICE 

JESSE  FAIRCHILD 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

F.  PARTIN 
ALTON  M.  HARVILL 
CORPS  OF  ENGINEERS 

THOMAS  C.  HERNDON 

I  CORPS  OF  ENGINEERS 

B.  PORTER 

.  RICHARD  E.  ZEYSING 

SISTER  M.  MELITINA 
I  ST  MARY  COLLEGE 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 
■  STANLEY  GARDNER 
'  NOBLE  ALLEN 

'  SEBPEE  WATER  WORKS 

>  TVA-709 

I    WILLA    S.     A.     RATTA 
L    ALBERT    C.    MC    DANIEL 
I    F.    W.     SIMPSON 

)  ROSCOE   PIERCE 

>  RADIO  STA  WSFC 

I  WM.  H.  COATLEY 

)  MRS.  WILLIE  LEE  REEI ' 

>  CHAS.    H.    MC    MURTREY 

I    TVA-684 

)    R.    C.     DEDMAN 

k    MRS.     KATHRYN   C .CARR 

)    JAMES    T.     PHILPOTT 

\   MRS.    ALICE   M.    HALE 

i.  TVA-6e0 
\  CORPS  OF  ENGINEERS 
^  CORPS  OF  ENGINEERS 
\  CORPS  OF  ENGINEERS 
\    MRS.    BRADLEY    LOVE 

P  CITY  OF  VANCEBURG 
A  CORPS  OF  ENGINEERS 
\  FRANK  HOECK 
«  JOHN  W.  TURNER 
A   GEORGE   T.    JOHNSTON 

A  CHARLES  B.  WEST 
A  MISS  N.  B.  SIMPSON 
A  CORPS  OF  ENGINEERS 
A  CORPS  OF  ENGINEERS 
A   CORPS   OF   ENGINEERS 


6-MISSISSIPPI , 


-OHIOi      8-SALT,       9-TENNESSEE 
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REFERENCE  NOTES 
The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  colxmn  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.   There  will  be  no  duplication  of  nuabers  within  a  state. 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  In  the  Station  Index  are  In  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  Jiine  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   temperature  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  In  inches,  and  wind  movement  in  miles.   Degree 

days  are  based  on  a  dally  average  of  65°F.   Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following 

Table  6. 

Sleet  and  hall  were  Included  Id  snowfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Amounts  In  Table  4  are  from  recording  gages.   Traces  are  not  shown. 

Amounts  In  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  In  Tables  3,  5,  6,  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow   on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  P.M.  E.S.T. 

-   No  record  In  Tables  3,  4,  6,  7,  and  the  Station  Index.   No  record  In  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry.   When  hourly  precipitation  is  missing  or  accumulated 
for  several  days,  only  the  first  and  last  days  are  shown  In  Table  4. 

+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

6  Station  not  equipped  with  recording  gage.   See  Table  4  for  6-hourly  measured  amounts. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  oj  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  1  to  9  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value 
for  a  full  month. 

R  Dally  values  and  monthly  total  from  recording  gage.   All  other  data  in  Table  3  are  from  non-recording  gages. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price:   15  cents  per  copy,  monthly  and  annual:   $1.50  per  year.   (Yearly  siibscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should  be  made 
payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.   Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government 
Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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KENTUCKY    -    SEPTEMBER   1951 
0.    K.    Anderson,    Section  Director   -  Louisville 
WEATHER   SUMMARY 
^T      *•        ««Hi4-ion«  over  Kentucky   during  the  month  of  September  were   noteworthy  mostly 

for  very  short  periods  daily  "«^»  ""'^^^"^^^hf  ^^erage  temperature  was  more  than 
f?°he?oi'the  seaslnai  leve!  and  raiSfa!l  ^as  more  than^ne  iLh  above  the  m«n  for 
the  period  ^rmersmadrUci  Progress  with  their  work  and  much  orop  progress  was 
reported. 

The  month  started  off  unusually  warm  with  all  f^f^j^^^P^;;^.^^? iJ^frepoS^f  re^Sl 
perature   either   on   the   first    or   second   of   the    month^  ^^   P^  ^    ^^^^  ^^^ 

ings  on  the  first  of  100  ^^^^^J'^J^g^^^VoL  The  southward  movement  of  a  cooler 
been   exceeded   but    once   this    1^^*/^/  temperatures.      Weekly   aver- 

air  mass   on  the  2nd   orougnt   an  enu    u  ^elow   normal  with   daily  means    generally 

the  morning  of  the  29th,  a  lew  s*^^^^J^ j"  J*^.  ^,^  cj^son  The  mean  temperature  for 
fxost.      This   was   the Jir-\/77o\°/,//°^^^^^^^^^  ranged 

frL'yS^^'rt  p'ikeville  to  64.  r  at'  Grayson!' 'The  highest  temperature  for  the  month 
wari03°  at  St  John  Bethlehem  Academy  on  the  1st.  The  lowest  temperature  for  the 
month  was   30°    at   Grayson  on  the   29th. 

Rainfall  of  varying  intensities  was  -P°f^f  „^-/  -^raUyTeU^isTr^iSuJed"  be- 
half  of   the   days    during  the   month        """l"!^ Znli^ld  ±n  thl  extreme  northeast  while 

ever,    there  »»%-,  ''-"=l«-/„,^^%\\\eTL,\e    t^^^^  generally   light 

the    extreme   southeast    received   "^^"er    large    lot        2i.t-25th        It   was  during  these 

with   the  exception  of   the  two   P«"°<^ ' /"''-'^^^''.^"''s^ate   and  ;ost    stations  reported 

two  periods  "f,,"^"  ;4Mir/,?i'  this  Tnth  s™'-'^'  '"^''^=*^<'  *""  "'""^"^  'T 
their   heaviest    falls.      The   ramtaii    ^'^^^ J^"";"  t,.       averaee   orecipitat ion   for   the 

ditions   that   had  existed  the  previous   two  months.      The   aver^^^  recorded 

inches   at   Edmonton  on  the   22nd. 

Oood  progress   was   mad      i      both   crop   -d   .e     -.^f  activity .^^.armers^were  busy , 

iLftn^Xpe"   JSrfa"T"seeXg^^'    Tobacco   ^^^^1^^^.^^,^^^"^°^^  IftSf   nj  o5 
the   northern   counties  where   it   had   been  hurt    earlier  by  the   ^^^^ht        By  ^^^ 

the   month,    harvest    was    generally    drawing   to    a   close  over  most   ot   the  .^^^^^ 

a.x,ut    10  P"eent   Of   the   crop   still    in  tf^J-l^;„/-J,Se  'improvement   during  Sep- 
on  early   cut    tobacco.       Corn ,    likewise  ,s.ii«    e  underway  on  the   early  plantec 

tember.      Hand  shucking   and  "mechanical   picking  were  well   ^^^erway  .    damage, 

acreage.      Most   all   of  the  crop  was   matured  s^/f^f^ently   to   be   iree  .^ 

Pasture    condition   was    below    normal  ^^^   considerably  under   that    a^  ^g^^^^^  ^^^ 

Tspe-^l^  :h\^t-dr  to'^l^ug^^^ 

^hfs  ':::^r.:r^.i'iis^^^^^^^^^  -  --  --•  -  -^ 
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In  addition  to  the  cllmato logical  data  from  some  6 ,000  Tfeather  Bureau  and 
cooDcrat lie  weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  fraj  Hydro- 
climatic  Nelwork  Stations  which  were  formerly  reproduced  in  the  Hydrologic 
^lletin  Serils  The  Hydroclimatic  Network  is  a  nationwide  net  of  rain  gages- 
^t!v  of  the  Recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation 
T^was  estlbTished  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department 
of  the  Army  to  supplement  existing  precipitation  stations  in  order  to  provide 
records  of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the  planning  o.  flood 
control   and   related  works  by  the  Corps  of   Engineers.      This   Network,    °°«   °"^^"- 

lor  the  years   1940-42,    the  Department   of  Agriculture  t""^^^"^^/'°°"'^„*"°i  „? 
rec^rtU\L-t^\''iftrred"rr.V,Soi^%r-^elvro''mfet"h^ 


of  their   program  in  the  Western   States. 


Bydrologic  Bulletin  Series   are   available    '"^i"^?*"^"?  V   C 
application   to   Chief,    U.S.    Weather   Bureau,   Washington   25,    u.    L. 

Many  other   records  published   in   this  ,'^"«"»  ^%-  ^^:^,'Sfes';':ii'indiviSS* 
the  cooperation  of   various   public    offices,    private   agencies,    an 
as    listed  lo  the  Station   Index. 
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Wind  direction 

Wind         speed 
m.  p.  h. 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 
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11 

0 

Percent  of 
possible 

lei 

EXINGTON    WB    AP 
OUiSVILLE    WB    AP 

s 

SE 

15 

16 

8.6 
6.8 

30 

s 

21 

79 

84 

8S 

ao 

52 
54 

62 
63 

2 
3 

4 
2 

2 
3 

2 

1 

1 
1 

0 
0 

11 
10 

73 

4.3 
4.9 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 


72.1 
67.0 
69.5 
68.5 
69.6 

71.7 
73.4 
68.6 
72.8 
73.4 

68.7 
74.6 
68.1 
67.3 
69.1 


67.7 
71.8 
74.3 


101 
100 
105 
103 

105 
102 
98 
97 
100 


95 
95 
102 
101 


37 
27 


27 
35 
33 

29 


35 
30 


Precipitatio 


1.23 
2.71 
1.89 
2.68 
3.24 

2.71 
1 .  ".0 
3.77 
0.21 


4.36 

1.66 
2.25 
3.57 
4.01 
0.91 

2.58 
2.61 
6.15 


3.00 
1.03 

2.51 
4.41 
3.71 


Year 

Temperature 

PrecipitatioD 

o 

2 
< 

■5 

-a 

1 

.3 

0 

f 
< 

l3 
>  § 

11 

"B  s 

d  ^ 
Zq 

1912 
1913 

1914 
1915 
1916 

1917 
1918 
1919 
19  20 
1921 

1922 
1923 
1924 
1925 
1926 

1927 
1928 
1929 
1930 
1931 

1932 
1933 
1934 

71.0 
69.6 
67.8 
70.7 
67.2 

67.7 
62.8 

103 

106 

97 

99 

98 

98 
'92 
102 
96 
99 

103 
94 
97 

110 

33 
29 
36 
32 
32 

34 
30 
40 
38 

45 

39 
30 
35 
45 
40 

30 
24 

2.80 
2.49 
2.96 
3.32 
3.48 

2.56 
2.94 
1.69 
3.30 
5.37 

2.22 
2.87 
4.49 
2.83 
3.78 

2.87 
0.81 
4.69 
2.46 
2.74 

3.66 
5.03 
4.82 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

10 
7 
9 
6 
7 

6 
5 
8 
4 
9 

13 
5 
8 

10 
9 

6 
3 
11 
8 
5 

8 
9 
10 

71.5 
70.8 
75.5 

72.7 
69.8 
65.3 
77.2 
73.5 

72.2 
65.5 
69.5 
72.6 
75.1 

69.5 
74.3 
69.2 

98 

103 
99 
97 
101 
103 

103 
98 
95 

35 
38 
36 

34 
40 
39 

Year 

Temperature 

Precipitation 

1 

i 
< 

1 

1 

1 

.3 

E 
< 

II 

li 

■So 

i3 

1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

1950 
1951 

PERIOD 

68.3 
74.4 
67.8 
70.3 
74.5 

66.7 
73.1 
67.5 
66.4 
68.8 

72.5 
68.4 
70.1 
69.5 
64.5 

67,2 
67.8 

70.2 

99 
101 

98 
101 
105 

100 
99 
96 

104 
96 

101 
95 

103 
98 
91 

31 
41 
29 
37 
39 

24 

2.75 
3.57 
1.84 
3.52 
1.26 

1.97 
1.16 
3.24 
2.58 
3.88 

3.44 
2.52 
3.04 
2.09 
1.84 

5.01 
4.  31 

2.93 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

T 

T 

5 
7 
5 
8 
3 

3 

34 
36 
33 
38 

43 
36 
33 
36 

30 

33 

30 

5 
8 
8 
9 

9 
5 

7 
6 
7 

92 
103 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
in  this  table  for  earlier  years. 


See  leierence  notes  following  Station  Index. 
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WESTERN  DIVISION 

BEAVER  DAM 
FORDS  FERRY  DAM  50 
GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  it   SW 
HICKMAN  1  E 

HOPKINSVILLE  2  E 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAYFIELD  2  S 
MURRAY 

OWENSBORO 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PRINCETON 

RUSSELLVILLE 

DIVISION 

CENTRAL  DIVISION 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

BURGIN  DIX  DAM 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WS  AIRPORT 
DANVILLE 

FRANKFORT  LOCK  4 
GREENSBURG 

IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  WB  CITY 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE  2  W 

SOMERSET  1  N 

SUMMER  SHADE 
WILLIAMSTOWN 
WOLF  CREEK  DAM 


EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

CYNTHIANA 

FARMERS 

GRAYSON 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

INEZ 

MANCHESTER  4  SE 
MAY5VILLE  DAM  33 
MIDDLE5B0RO 
MOUNT  STERLING 

PIKEVILLE 

RICHMOND  E  STATE  COL 

VANCEBURG 

WEST  LIBERTY  WATER  WORKS 

WILLIAMSBURG 

DIVISION 


68.9 
67.  5M 


68. 
68. 


68.2 
67.8 
68.9 


67.6 
65.9 


66.9 
67.4 


67. 

1 

66. 

4 

67 

3 

66 

7 

64 

1 

66 

3 

66 

7M 

68 

2 

68 

9 

65 

2 

66 

4 

67 

2 

70 

3 

67 

0 

67 

.1 

70 

.2 

67 

.5 

67 

.8 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
SEPTEMBER    1951 


Temperatuie 


S.S 

o  o 


3.8 

3.4 


2.8 
3.0 


4.9 
3.7 
2.6 


4.6 
2.4 


4.3 
1.5 
1.6 


39 
38 


29 
29 

29+ 


No.  of  days 


II 


3.91 
4.12 


3.77 
3.83 


3.63 
5.50 

5.59 
6.54 
3.60 


.69 
.53 


2 

09 

3 

27 

3 

25 

4 

57 

4 

39 

5 

20 

5 

24 

2 

50 

3 

72 

3 

21 

7 

09 

4 

.70 

1 

.96 

3 

.03 

4 

.30 

0.8 
o  o 


1.97 
.39 


3.66 
■  .73 


1.78 
2.63 


2.74 

3.34 

.53 

.37 

.31 


.33 


Precipitation 


2.02 
1.75 


73  1.43 
1.66 
2.15 


1.54 

1.69 

.83 

.60 

1  .68 

1.04 


2.05 

1.76 
1.65 
1.68 
1.58 
1.34 

1.33 


1.73 
1.90 

2.32 

1  .48 
1.35 


1.08 
1.65 
3.01 
1.43 
2.64 

.62 
1.23 
1.36 
1.08 
1.38 

1.52 
1.14 
1.01 
1.60 
.91 

1.77 
.71 
.80 
.82 

1.23 


Snow,  Sleet,  Hail 


No.  of  days 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Fable  3 

SEPTEMBER    1951 

Station 

Day  oi  month 

1 

1 

Ti 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

tS 

ADDISON    DAU    45 

T 

.0! 

.52 

.23 

1.57 

.45 

.47 

l.OC 

.95 

5.21 

ADDISON   DAU  45                       R 

.03 

.06 

.01 

.50 

1.82 

.16 

.73 

1.77 

.1! 

5.26 

ADOLPHUS    1    N 

.20 

.74 

.46 

1.35 

1.90 

.59 

.05 

.0! 

T 

5.31 

ADOLPHUS   IN                            R 

.17 

.02 

.75 

.45 

3.26 

.35 

.27 

.0! 

.01 

5.33 

*LLEN 

.59 

.23 

1.08 

.55 

1.85 

.26 

.90 

.24 

5.70 

ANCHORAGE 

.24 

.36 

1.54 

.75 

.24 

.09 

3.19 

ASHCAHP 

.97 

.70 

.47 

1.35 

.05 

.24 

.56 

.47 

4.83 

ASHLAND   DAU    29 

.07 

.02 

,12 

.22 

1.08 

.35 

.06 

.03 

1.95 

BARBOUBVIIXE 

1.65 

.14 

.02 

.09 

.41 

.69 

.33 

.75 

.01 

.0! 

4.14 

BARBOURVILLE                               R 

1.70 

08 

.02 

.99 

.08 

.30 

.60 

.03 

.11 

3.91 

BARDSTOWN    S    J    PREP   SCB 

T 

.14 

35 

1.04 

.07 

1.69 

.97 

.17 

4.43 

BAXTER    HARLAN   WTR   WKS      R 

.78 

1.55 

.08 

1.61 

.35 

.53 

.80 

.07 

.25 

.04 

6.03 

lEAVER    DAM 

.01 

.03 

.45 

1.77 

.16 

.87 

1.12 

.37 

4.78 

lENHAU 

1.90 

1.45 

.30 

.11 

3.01 

.10 

.27 

.38 

.06 

.04 

.02 

7.64 

BENTON                                               R 

.09 

.94 

.15 

1.34 

.30 

.19 

I.IS 

.10 

4.30 

BEREA    COLLEGE 

.55 

.01 

.37 

.61 

.51 

.04 

1.43 

.82 

.15 

.06 

4.57 

BEREA    COLLEGE                            R 

.53 

.04 

.33 

.58 

.48 

.70 
.88 

1.46 

.64 

.17 

.07 

4.50 

B5REA    WATER    WORKS 

.05 

.56 

.73 

.64 

.66 

.92 

.09 

4.35 

30ST0N    2    SW 

.18 

.16 

.29 

.17 

.03 

.30 

.47 

.52 

.43 

.Of 

3.49 

BOWLING   GREEN 

.15 

.47 

.30 

.03 

1.35 

.67 

.57 

T 

1.58 

.0! 

T 

5.17 

BOWLING  GREEN  SDBSTA 

.30 

.50 

.58 

1.50 

.56 

.55 

1.27 

.02 

5.28 

BOWLING  GREEN  WB   AP 

T 

.06 

.70 

T 

.23 

.83 

.22 

.77 

.75 

.24 

T 

3.77 

BOWLING   GREEN   WB   AP            R 

.06 

.68 

.06 

.26 

.63 

.22 

■it         --I 

.75 

.27 

3.87 

BRENT    DAM    36 

T 

.07 

1.16 

T 

1.34 

.23 

.55 

.05 

.01 

3.41 

BROWNSVILLE    LOCK    6 

aURDINE                                             R 

. 

_ 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

. 

- 

- 

.13 

.88 

.09 

.04 

- 

lURGIN    DIX  DAU 

.09 

.26 

.29 

.52 

.56 

.54 

.60 

.53 

.07 

.25 

.10 

3. 83 

(URNS  IDE 

T 

1.13 

1.13 

.66 

.21 

1.32 

.83 

.20 

.06 

5.54 

CADIZ    LOCK   E 

.11 

.15 

.67 

.03 

1.71 

.11 

1.36 

.17 

.06 

1.05 

.02 

5.44 

:AKPBELLSVtLLE 

.57 

.29 

.46 

1.68 

.96 

.20 

.16 

.02 

4.34 

rARROLLTON    LOCK    1 

.26 

. 

.26 

1.04 

.11 

.15 

.08 

.05 

- 

:arrollton  lock  i           r 

.20 

.06 

.10 

1.27 

.04 

.18 

.10 

.05 

2.00 

CENTRAL  CITY                            R 

.05 

.10 

.45 

.03 

.10 

.45 

* 

1.26 

2.44 

:linton                            r 

.11 

.59 

.63 

.93 

.29 

.47 

.60 

.10 

3.72 

:0LLEGE    HILL    LOCK    11 

.36 

.46 

.73 

1.14 

.94 

.05 

.14 

.10 

3.92 

:OLUi(BlA 

.55 

.79 

.60 

1.45 

1.80 

1.65 

T 

.10 

T 

6.94 

:ONSTANTINE                                  R 

.15 

* 

1.65 

• 

.24 

.18 

2.22 

:ORBIN    CAA    AIRPORT 

.20 

.05 

2.64 

.78 

T 

1.42 

.01 

.72 

.03 

.67 

.01 

.17 

T 

6.70 

:ov;ngton  w  b  airport    r 

T 

.19 

.09 

.53 

.78 

.59 

.02 

.01 

T 

T 

T 

2.21 

:UMBERLAND   FALLS    ST   PK 

:ynthiana 

.03 

.28 

.58 

.42 

.62 

.10 

.04 

T 

.02 

2.09 

DANV I LLE 

.06 

.37 

.45 

.53 

.59 

.82 

.72 

.80 

.09 

.12 

.09 

4.64 

davella                             r 

.12 

.94 

.71 

.41 

1.35 

.31 

.04 

.25 

.04 

.48 

4.65 

JELPfilA    I    E 

.62 

.04 

.01 

1.48 

.01 

.07 

2.30 

.16 

.46 

.02 

.46 

5.63 

DBHA 

.33 

1.64 

1.42 

.30 

.13 

1.64 

.10 

5.56 

DUNDEE    BARRETTS    FORD   BR 

.18 

.15 

.05 

.60 

1.25 

.45 

.50 

.70 

.65 

1.12 

.05 

5.70 

DUNDEE    BARRETTS    FORD   BRR 

.19 

.12 

.03 

.65 

.04 

1.65 

.04 

1.16 

1.14 

.64 

.02 

5.68 

DUNMOR 

.85 

.21 

.29 

1.12 

.40 

.30 

.60 

.20 

1.44 

.02 

5.43 

DUNNVILLE 

2.00 

.90 

1.00 

1.00 

.55 

5.45 

EDDYVILLE    LOCK    F 

.03 

T 

.60 

1.77 

T 

.52 

.04 

.10 

1.29 

T 

4.35 

EDMONTON 

.58 

.72 

.10 

.28 

1.56 

2.12 

.86 

.15 

6.37 

EDMONTON                                          R 

.52 

.05 

.72 

.31 

.15 

3.55 

.75 

.10 

.16 

6.31 

elizabethtown 

T 

.30 

.13 

.30 

.55 

.60 

.40 

.55 

.26 

T 

3.11 

ELKHORN   CITY 

_ 

_ 

_ 

„ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

T 

.19 

.71 

.07 

.04 

— 

FALMCITTH 

.63 

.24 

1.90 

.32 

.32 

.06 

T 

T 

.13 

3.60 

FARMERS 

.40 

.23 

.38 

1.23 

.10 

.36 

.05 

.20 

.03 

.25 

.04 

3.27 

FLEMINGSBURG 

.06 

.32 

.98 

.15 

1.03 

.06 

.05 

2.65 

FLEMINGSBURG    POST    OFF      R 

.04 

.36 

1.00 

1.15 

.10 

.05 

2.70 

FORD    LOCK    10 

.19 

.32 

.57 

.46 

.26 

.75 

T 

.70 

.01 

.08 

3.34 

FORDS    FERRY    DAM    50 

.05 

.52 

.05 

1.86 

.08 

.35 

.11 

.43 

1.34 

.01 

4.80 

FORDS    FERRY    DAM    50              R 

.02 

.52 

1.26 

.69 

.32 

.13 

1.43 

.30 

4.67 

FRANKFORT    LOCK    4 

T 

.11 

.33 

1.37 

.54 

.52 

.17 

.21 

.04 

.34 

3.63 

FRANKLIN    WATER   WORKS 

.32 

.41 

T 

.42[ 

.50 

1.17 

.52 

T 

3.34 

FRANKLIN    WATER   1T0RKS         R 

.32 

.03 

.45 

.43 

1 

.10 

1.59 

.59 

.06 

.04 

3.61 

FREEBURN 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.17 

.48 

" 

FRENCHBURG 

_ 

. 

_ 

. 

.78 

.02 

.40 

.01 

.07 

.01 

- 

GEORGETOWN    WATER   WORKS 

.16 

.09 

.19 

^65 

.71 

• 

.84       .04 

T 

.18 

2.86 

3EST    LOCK    3 

.42 

.84 

.04 

1.75 

.20 

.80 

.  Os!      .  02 

.03 

.14 

4.32 

JEST    LOCK    3                                  R 

.18 

.20 

.76 

1.71 

.97 

.12 

.03 

.14 

4.13 

iLASGOW 

.80 

.50 

.45 

1.22 

.82i 

.89 

.02 

.04 

4.74 

JRANT    DAM    38 

.37 

.14 

.05 

.82 

.10 

.51 

.09 

T 

.02 

.01 

2.11 

iRAYSON 

.16 

.62 

.15 

.32 

1.36 

.07 

.45 

.13 

T 

3.26 

jRE ENS BURG 

.65 

.50 

.30 

.55 

.65 

.55 

2.05 

T 

.25 

5.50 

JREENSBURG    RIWAY    61    BR 

.66 

.52 

.23 

.53 

.72 

.53 

.23 

1.43 

.40 

5.27 

GREENUP    DAM    30 

.19 

T 

.10 

.41 

1.22 

T 

.35 

.03 

.10 

.05 

.01 

2.46 

GREENVILLE    2   W 

.06 

.47 

T 

1.69 

.30 

.08 

.80 

.94 

4.34 

lALEYS    MILL                                 R 

.41 

.43 

.18 

.55 

.03 

1.57 

.30 

.62 

.98 

.44 

5.51 

URLAN 

lABTFORD    6    NW 

.53 

.07 

.53 

1.37 

.19 

.24 

.57 

.33 

1.51 

.02 

.02 

5.38 

lAZARD                                               R 

.50 

.74 

.29 

.85 

.18 

.42 

.04 

1.03 

4.05 

3A2ARD   WATER    WORKS 

.48 

.50 

.02 

.73 

.30 

1.06 

.04 

.39 

.02 

1.01 

.03 

4.58 

3EIDELBERG    LOCK    14 

.9^ 

.83 

.47 

.63 

.03 

.53 

1.08 

.05 

T 

4.57 

ISIDELBERG    LOCK    14               R 

.85 

.10 

.86 

.46 

.01 

.60 

.09 

.58 

.01 

1.11 

.04 

.02 

4.73 

JENDERSON   4    SW 

T 

.09 

.47 

T 

2.04 

T 

.21 

.95 

.07 

3.83 

lERNDON                                        R 

.03 

.03 

.36 

.03 

.60 

1.41 

.02 

.66 

.85 

3.99 

11CKMAN    1    E 

.03 

.03 

.34 

1.54 

.56 

.02 

.70 

3.22 

IICKSVILLE 

.24 

1.55 

.09 

.13 

.23 

1.86 

4.10 

ilGB   BRIDGE    LOCK   7 

.11 

.29 

.31 

.58 

.92 

.21 

.40 

.63 

.05 

.02 

3.52 

IINDMAN   SETTLEMENT   SCH 

.31 

.10 

.95 

.50 

1.38 

* 

* 

1.15 

4.39 

lODGENVILLE   NAT  PARK        R 

.23 

.37 

.63 

1.17 

.10 

1.6E 

1.67 

.28 

6.10 

lOPKINSVILLE   2   E 

.11 

.59 

.05 

1.67 

.06 

1.2C 

.17 

1.18 

T 

5.03 

lTDf.ti 

.25 

.95 

.32 

.85 

.42 

.90 

T 

3.69 

[NEZ 

.59 

1.26 

.73 

.48 

1.52 

.28 

.26 

.02 

.06 

5.20 

IRVINGTON 

.13 

.80 

1.76 

l.OC 

1.74       .16 

5.59 

lACKSON 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

■ 

' 

" 

' 

' 

" 

JENKINS                                             R 

. 

. 

. 

. 

_ 

_ 

. 

_ 

_ 

_ 

. 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

reREMIAH 

.50 

.27 

.96 

.13 

.41 

1.98 

.10 

.18 

.36 

.21 

5.10 

iEENE    2    N 

T 

.03 

.22 

.35 

T 

.70 

.45 

.90 

.26 

.33 

.02 

.01 

.05 

3.29 

iEm-tlCKY    DAM 

.03 

T 

.07 

.79 

.04 

1.43 

.08 

.25 

.48 

T 

1.18 

T 

4.35 

KENTUCKY    DAM                               R 

.04 

.07 

.90 

.53 

.97 

.22 

.51 

1.18 

4.42 

JINCASTER    ICE    PLANT 

.41 

.96 

.25 

.75 

.50 

.88 

.61 

.06 

.05 

.05 

4.49 

JltlRA 

.29 

1.34 

.57 

1.90 

.37 

.49 

4.96 

LITCHFIELD 

1.65 

.11 

.08 

.55 

.95 

.56 

.48 

.65 

1.47 

.02 

6.54 

-EXINGTON   WB    AIRPORT         H 

.01 

T 

.03 

.02 

.45 

.73 

1.66 

.50 

.03 

T 

.15 

3.60 

uIBERTY 

.07 

.57 

1.05 

.04 

.47 

1.85 

1.40 

.02 

1.33 

.05 

.49 

.01 

7.35 

LIBERTY                                             R 

.13 

.24 

.34 

1.04 

.46 

.20 

3.04 

1.24 

.14 

.41 

.11 

7.35 

-ITTLE   HICKMAN   LOCK   8 

.64 

.64 

.42 

.74 

.88 

.46 

.74 

.05 

.05 

.10 

4.72 

-ITTLE    HICKMAN   LOCK    8      R 

.17 

.40 

.60 

.40 

.09 

1.45 

1  .01 

- 

- 

- 

- 

XCKPORT    LOCK    2 

.54 

.29 

1.35 

.0. 

.24 

.09 

.03 

.02 

.19 

2.80 

OGLICK    1    S                            //R 

.01 

.06 

.35 

.41 

.72 

.9! 

.63 

.02 

.18 

3.37 

LONDON    3    SW                                  R 

.45 

.35 

1.03 

1.06 

.97 

.10 

.85 

1.10 

5.B8 

;X)UISA                                               R 

1.14 

.05 

.35 

.18 

.68 

.20| 

.4: 

.11 

3.34 

J)UISA    2 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

.911      .03 

.41 

.07 

.12 

- 

LODISVILLE   BOWMAN   FLD      R 

.03 

.19 

.01 

.39 

1.11 

1 

.14 

.7- 

.31 

.05 

3,00 

LOUISVILLE   WB    AP                    R 

T 

.14 

.56 

1.56 

.06 

.41 

.37 

.01 

T 

T 

T 

3.15 

See  lefeiencs  notet  foUovrlug  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Contmued 


Station 


Day  o!  month 


U^UISVILLE    UPPER    GAGE 

LOUISVILLE   WB   CITY  R 

LOVELACEVILLE 

LUCAS  R 

HADISONVILLE  I  SE 

HADISONVILLE  1  SE       R 
MAMMOTB  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 
MAYFIELD  SUBSTA 
HATFIELD  2  S 

MAtSVILLE  DAM  33 
MAYSVILLE  DAM  33        R 
UC  KIKNEYSBURG       //R 
MIDDLESBORO 
UIDDLESBORO  RR  STA      R 

MIDWAY 

HILLERSBURC  //R 

MILLERSTOWN 

MONTICELLO  I 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE  R  | 

MOUNT  STERLING 

MUNFORDVILLE 

MUNFORDVILLE  R  | 

MURRAY 

OLIVE    BILL    1    NW  Hi 

OLNEY 

ONEONTA  DAM  35  j 

OWENSBORO  I 

OWENSBORO  DAM  46 
OWENSBORO  DAM  46        R  , 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PADUCAH  SCS  NURSERY     R 

PAINTSVILLE 

PIKEVILLE 

PIKEVILLE  R 

PINEVILLE 

PRINCETON 

RAVENNA  LOCK  12 

RICHMOND  E  STATE  COL 

RUMSEY  LOCK  2 

RUMSEY  LOCK  2  R 

RUSSELLVILLE 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

SADIEVILLE  WATER  WORKS  R 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 
ST  MARY  R 

SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE  //R 

SCOTTSVILLE 

SEBREE  WATER  WORKS 
SHAWtfEE  STEAM  PLANT     R 
SBELBYVILLE  2  W 
SHEPHERDSVILLE 
SMITHFIELD  4  S  R 

SOMERSET  HIWAY  DEPT     R 

SOMERSET  1  N 

SPRINGFIELD 

STEARNS  R 

SUMMER  SHADE 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 
TATHAM  SPRINGS  R 

TAYLORSVILLE 

TOMPKINSVILLE  R 

TOMPK I NSV I LLE  TEL  OFF 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  49 
UNIONTOWH  DAM  49       R 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 

VANBUREN 

VANCEBURG 

VANCEBURG  DAM  32 

WAYNE SBURG  6  E 

WEST    LIBERTY    WATER    WKS 

WE ST PORT 
WILLIAMSBURG 
WILLIAHSTOWN 
WILLOW    LOCK    13 
WOLF    CREEK    DAM 

WOLF  CREEK   DAM  R 

WOODBURY  LOCK  4 
WOODBURY  LOCK  4  R 


1.13 
I.I2I 


.211 
.031 
.13' 


8     I     9 


10         11 


12      13      M^K 


11.43 
1.25 
11. 3B 


16 


17 


.72 


20     21     22      23     24      25     26      27     28      29 


1.20, 
1.23| 

1   1.48' 


1.06  .43 
.54 
.10  .63 
.60 
.82 

.16 

.54 


.55;      .01 
.051 
.61;     .02 


30      31 


3.76 
3.09 
3.19 
4.44 

3.92 

3.93 
3.97 
5.24 


3.05 
2.7S 
6.99 
S.ll 
2.81 


6.53 

4.52 

4.55 

5.87 

6.48 

3.00 

3.05 

3.51 

6.67 

3.33 

3.51 

3.41 

3.81 

3.68 

1.86 

3.05 

4. 38 

3.03 

2.58 

4.30 

3.69 

4.18 

4.53 

4.32 

5.12 

4.89 

Seo  reference  ootot  foil  owing  StatioD  Index. 
-    158    - 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
SEPTEMBER  1951 


A.  M.  Hour  Ending 

P.  M  Hour  Ending 

"^    ^^ 

Station 

~ 

"T"  ""'  ] 

H 

1 

2 

3 

4 

S           6 

7          8 

9 

10         11          12 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

-1st- 

BAXTER    HARLAN    WTR    MKS 

•69       ,06        ,03 

.78 

BEREA    COLLEGE 

.52       .01 

.53 

BURDINE 

" 

- 

- 

- 

-           - 

-          - 

•" 

~           ~           ~ 

*            -            - 

-             -             - 

-          - 

- 

- 

- 

- 

- 

CLINTON 

.09 

.01 

.01 

.11 

CORBIN    CAA    AIRPORT                                    6 

» 

•             >             » 

•            .20 

OAVELLA 

.11 

.01 

.12 

HALEVS    MILL 

•  41 

.41 

HAZARD 

•  39 

.11 

.50 

HEIDELBERG    LOCK     l* 

.80 

.05 

.85 

HERNDON 

.03 

.03 

KENTUCKY    DAM 

.04 

.04 

LEXINGTON    KB    AIRPORT 

.01 

.01 

LIBERTY 

.01 

.02 

•08       .01 

.01 

.13 

LOGLICK     1     S 

.01 

.01 

LONDON    3    SM 

.26       .11 

.08 

.45 

tUCAS 

•            •           « 

.48 

.48 

MIDDLESBORO    RR    STA 

.02 

.04 

.02 

.08 

MOREMEAD    STATE    COLLEGE 

.01 

.01 

MUNFORDVILLE 

,62 

.07 

.69 

OLIVE    HILL     1    NW 

- 

- 

- 

- 

-           - 

-           - 

- 

-           -           - 

—           -           - 

_            _            - 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

PAOUCAH    SCS    NURSERY 

,13 

.03 

,01 

.17 

PIKEVILLE 

1.43        ,26        ,05 

.02        .01 

1.77 

SALYERSVILLE 

.08 

.01       .01 

.10 

STEARNS 

•  17 

.17 

NOOOBURY    LOCK    * 

-2 

d- 

.01       .70       .30 

1.01 

AOOISON    DAM    *5 

.02 

.01 

.03 

BOWLING    GREEN    KB    AP 

.04 

.01       .01 

.06 

CENTRAL    CITY 

.02 

.01 

.02 

.05 

CORBIN    CAA    AIRPORT                                       6 

• 

.           .           . 

»           .06 

DUNDEE    BARRETTS    FORD    BR 

.01 

.11 

.07 

.19 

HALEYS    MILL 

•  35 

.07 

.01 

.43 

HEIDELBERG    LOCK    14 

•  OS 

•  01 

.01 

.10 

HERNOON 

•  01 

.01       .01 

•  03 

HODGENVILLE    NAT    PARK 

.01 

.01 

.14       .04'      .01 

•  02 

•  23 

LONDON    3    SW 

1                   .25 

.10 

•  35 

LOUISVILLE    BOWMAN    FLD 

* 

» 

# 

• 

•            .03 

•  03 

LOUISVILLE    WB    CITY 

.03 

.01 

.01 

•  05 

MIOOLESBORO    RR    STA 

.01 

.01 

.01 

.15 

.04 

•  01 

.23 

PIKEVILLE 

.01 

.01 

.36 

.38 

ST    MARY 

.01 

•  10 

.01       ,01 

.13 

WOLF    CREEK    DAM 

•  04 

-5 

h- 

•  04 

ADDISON    DAM    «5 

.02 

.03 

.01 

.06 

AOOLPHUS     1     N 

.09 

.08 

,17 

BENTON 

.07 

.01 

.01 

,09 

BEREA    COLLEGE 

.02 

.02 

,04 

BOWLING    GREEN    WB    AP 

.03 

.26 

.39 

,68 

CARROLLTON    LOCK    1 

.05 

.05 

.10 

.20 

CENTRAL    CITY 

.09 

.01 

.10 

CONSTANT  I NE 

•             • 

• 

* 

* 

.15 

.15 

CORBIN    CAA    AIRPORT                                    6 

* 

• 

• 

• 

COVINGTON    WB    AIRPORT 

.01 

.05 

.13 

.19 

DUNDEE    BARRETTS    FORD    BR 

•  05 

.03 

.04 

.12 

EDMONTON 

•  10 

.42 

.52 

FORDS    FERRY    DAM    50 

.01 

•  01 

•  02 

FRANKLIN    WATER    WORKS 

•  27 

.05 

•  32 

GEST    LOCK    3 

•  09 

•  09 

.18 

HALEYS    MILL 

.18 

.18 

HERNDON 

.33 

.02 

•  01 

.36 

HODGENVILLE    NAT    PARK 

.01      .01 

.02 

•  17 

•  16 

.37 

KENTUCKY    0AM 

.03 

.04 

.07 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

.03 

.03 

LIBERTY 

•  24 

.24 

LITTLE    HICKMAN    LOCK    B 

.02 

.02 

.13 

,17 

LOGLICK    1    S 

.02 

.04 

,06 

LOUISVILLE    BOWMAN    FLO 

.08 

.04 

.03 

.04 

.19 

LOUISVILLE   WB    AP 

.01 

.06 

.02 

.04 

.01 

.14 

LOUISVILLE    WB    CITY 

.14 

.04 

.07 

.02 

.27 

LUCAS 

• 

• 

.35 

,35 

MAOISONVILLE    1    SE 

•03       .01 

,04 

MAYSVILLE    DAM    33 

.03 

,03 

MUNFORDVILLE 

.01 

.16 

.25 

.42 

OWENSBORO    DAM    <.6 

.01 

,01 

.01 

.01 

.04 

PAOUCAH    CAA    AIRPORT                                    6 

*          v 

*            •            » 

.02 

PAOUCAH    SCS    NURSERY 

1 

.01 

.01 

RUMSEY    LOCK    2 

.01 

.02 

.03 

SAOIEVILLE    WATER    WORKS 

«oi 

.03 

.04 

ST    MARY 

.02 

.17 

,19 

SHAWNEE    STEAM    PLANT 

•  04 

,04 

SMITHFIELD    4    S 

.08 

.08 

.05 

.21 

SOMERSET    HI  WAY    DEPT 

•  03 

.03 

TATHAM    SPRINGS 

•  01 

.01 

.07 

.01 

.02 

.12 

TOM«»KINSVILLE 

* 

• 

• 

« 

UNIONTOWN    DAM    49 

.04 

•01       .01 

.07 

.13 

WOLF    CREEK    DAM 

.24 

.24 

WOODBURY    LOCK    4 

-61 

th- 

.01 

.13 

.01 

.15 

AOOISON   DAM   45 

•  01 

.01 

AOOLPHUS    1    N 

•  01 

.01 

•  02 

BARBOURVILLE 

.7« 

.06 

.36       .02       .08       .17 

•  oa 

.01 

.11 

1^70 

BAXTER    HARLAN    WTR    WKS 

.60 

.34 

.09       .13!      .04       .05 

.24 

.03       .01       .02 

1^55 

BEREA    COLLEGE 

.26 

.07 

.33 

BOWLING   GREEN    WB    AP 

•  04 

.01 

.01 

.06 

CARROLLTON    LOCK     1 

•  05 

.01 

.06 

CORBIN    CAA    AIRPORT                                    6 

• 

.05 

* 

* 

*            • 

»         2.58 

• 

*            *            • 

♦            •Ol 

COVINGTON    WB   AIRPORT 

.07 

.02 

.09 

OAVELLA 

.30 

.36 

.19 

.05 

.01       .02 

•  01 

•  94 

DUNDEE    BARRETTS    FORD    BR 

.01 

.01 

.01 

•  03 

ites  follovlDK  StK 
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Table  4  -  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
SEPTEMBER  1951 


A.  M.  Hour  Ending 


EDMONTON 

FLEMINGSBUR6  POST  OFF 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

6EST  LOCK  3 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  l* 

HERNDON 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOU  I SA 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLO 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MAOISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33 

MIDOLESBORO  RR  STA 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

PIKEVILLE 

ST  MARY 

SALYERSVILLE 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

WOLF  CREEK  DAM 


LOUISA 

OLIVE  HILL  1  NW 


SHAWNEE  STEAM  PLANT 


ADDISON  DAM  45 

ADOLPHUS  1  N 

BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

CONSTANT  I NE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  H. 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISA 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MAOISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NW 

0WENS80R0  DAM  <.6 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

SAOIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARY 

SALYERSVILLE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 
TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN  DAM  49 
WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


t05 
«04 
.09 


.01       .01       .03       .02 
.07 


•  02 

.74 
.13 

•  01 


P.  M.  Hour  Ending 


.02      .39      .03 


-7th- 


-9th- 


-10th- 


.17      .04 
•69       .01 


.47       .23       .21       .01 


.18'      .21        .06 
.02       .09      .01  .02       .01 


.03       .33       .28 

.28       .04       .061      .02 

.39 

.Ol!      .44       .06       .04 

•  17|     ^39      .01 
.10       .40       .08  .01       .01 


.01       .02 
.40       .02 


.37      .03 
.11       .01 

.41       .36 


.30  .04 
.71  .10 
.20       .25 


.10      .35 
.31       .09 


.60       .14       .02 


.02 

•  Oil 


•19       .04       .03|     .02       .01 

.01       .15 


•13  .02       .38 

.03 

.10  .17 

.16  .06       .90 


-11th- 


BARBOURVILLE 
DAVELLA 
HEIDELBERG   LOCK    14 


lOtes  follo.lng 
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Table  4  -  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
SEPTEMBER  1951 


LOUIS* 

OLIVE  HILL  1  NW 

PIKEVILLE 

SALYERSVILLE 

SOMERSET  MI  WAY  OEPT 


BENTON 

CLINTON 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  8R 

FORDS  FERRY  DAM  50 

HALEYS  MILL 

KENTUCKY  DAM 

OWENSBORO  DAM  46 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

RUMSEY  LOCK  2 

ST  MARY 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

UNIONTOWN  DAM  49 


AOOISON  DAM  hi 

ADOLPHUS  1  N 

BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BENTON 

BEREA    COLLEGE 

BOWLING   GREEN    WB    AP 

CARROLLTON    LOCK    1 

CENTRAL    CITY 

CLINTON 

CONSTANT  I NE 

CORBIN    CAA    AIRPORT 

COVINGTON    W8    AIRPORT 

OAVELLA 

DUNDEE    BARRETTS    FORD   BR 

EDMONTON 

FLEM1N6SBURG  POST  OFF 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

6FST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HERNDON 

HOOGENVILLE    NAT    PARK 

KENTUCKY    DAM 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE    HICKMAN    LOCK    8 

L06LICK    1    S 

LONDON    3    SW 

LOU  I  SA 

LOUISVILLE    BOWMAN    FLO 

LOUISVILLE    WB    AP 

LOUISVILLE    WB    CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33 

MILLERSBUR6 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NW 

OWENSBORO  DAM  46 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

SALYERSVILLE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  OEPT 

STEARNS 

TATHAM    SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN    DAM    49 

WOLF    CREEK    DAM 

WOODBURY   LOCK    4 


•21       .11       .36 

.04 
.05       .31       .15 

.02       .08       .05 

•14       .15       .05 

.06       .09 


.01 
•12       .15       .50 


A.  M.  Hour  Ending 


.04       .01 
.01       .01  .01 

.01       .01       .01       .01 
.01      .02] 


.02       .01       .03      .19    1.01       .27,      .09 
.29       .07 


.34       .17       .04      ^04       •Oe 


•15       •25       tSZi      ^04 

•14       .01        .04       .01  .07;      ,27 


•20       .09       ^04      .05       •Ol 


•05       .04       .12    1.20       .05      .03       .01 
•03       .02 


.17       .08       .03       .02       .05 

•  151      ^07       •OB      ^06       •OS 


•37       ^06       .03 


•04      •eo      ^64 

•03       •OB 

•10      .03       .05 


.10 
.01 


-12th- 


-13th- 


p.  M.  Hour  Ending 


.03       ,09      .22 


•  14 
.01 


.27       .06       ,69 


,09       .16       .01 


.01       .05       .10 
•  02  , 


U34 
.48 

•  83 
1^27 

•  03 

•  93 
U65 

•  78 
1^35 
1^65 


1^41 
1^17 


l^ll 
1^58 


1^77 
1^62 
1^10 


-14th- 


BARBOURVILLE 
BAXTER    HARLAN    WTR    WKS 
CORBIN    CAA    AIRPORT 
OAVELLA 
HAZARD 

HEIDELBERG    LOCK    14 
LONDON    3    SW 
LOUISA 

MOREHEAD   STATE    COLLEGE 
OLIVE    HILL     1    NW 
•IKEVILLE 
SALYERSVILLE 
SOMERSET    HIWAY    DEPT 
ITATMAM   SPRINGS 


•  20 

•  03 

•  10 

•  63 
.20 
.03 

•  02 


3AVELLA 

ST    MARY 


-15th- 


8  following  Station  Index. 
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Table  4  -  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
SEPTEMBER  1951 


A.  M.  Hour  Ending 


ADDISON  DAM  4  5 

BENTON 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

CONSTANT  I NE 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

HALEYS  MILL 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

KENTUCKY  DAM 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33 

MUNFORDVILLE 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PAOUCAH  SCS  NURSERY 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SMITMFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN  DAM  49 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


ADDISON  DAM  45 

ADOLPHUS  1  N 

BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

BURDINE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

CONSTANT INE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FLEMING5BURG  POST  OFF 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOGLICK  1  5 

LONDON  3  SW 

LOUISA 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NW 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PAOUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARY 

SALYERSVILLE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SMI  THE  I  ELD  4  5 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM    SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN    DAM    49 

WOLF    CREEK    DAM 

WOODBURY    LOCK    4 


12         3 


4  5  6 


7  8  9 


10   1     11         1* 


P.  M.  Hour  Ending 


-21st- 


-22d- 


, 

• 

• 

.14 

.02 

.15 

.03 

.01 

.17 

.01 

.02 

.52 

.75 

.52 

.02      .07 
.03 


01 

.06 

06 

.11 

07 

.09 

13 

.72 

01 

02 

.39 

03 

.02 

01 

.04 

.08 
.09 


.03! 


.02 

.oi; 


.01, 

.01 
.27 
.01 
.33 

.01 


.02 
.08 


.01       .01 
.03 


.01      .01 
.05       .05 


.01       .01 
.11       .05 


.03 
.42 


.12       .18       .01 


BURDINE 

CORBIN    CAA    AIRPORT 

DAVELLA 

HAZARD 

HEIDELBERG    LOCK    14 

OLIVE    HILL     1    NW 

PIKEVILLE 


-23d- 


s  (olXo*lng  Sta 
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Table  4  -  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
SEPTEMBER  1951 


ADDISON  0AM  <,5 

AOOCPHUS  1  N 

BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  KTR  WKS 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BOKLING  GREEN  VB    AP 

8URDINE 

CARROLLTON  LOCK  I 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

CONSTANTINE 

C0R9IN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  MB  AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE    BARRETTS    FORQ    BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HERNDON 

HOOGENVILLE  NAT  PARK 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SN 

LOUISA 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLO 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NW 

OWENSBORO  DAM  46 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

PAOUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARY 

SALYERSVILLE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HI  WAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM    SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN    DAM    49 

WOLF   CREEK    DAM 

WOODBURY    LOCK    4 


AOOISON    DAM   45 

ADOLPHUS    1    N 

9AR80URV1LLE 

3AXTER    HARLAN    WTR    WKS 

SENTON 

3EREA  COLLEGE 

FOWLING  GREEN  WB  AP 

SURDINE 

:arrollton  lock  i 

:ENTRAL  CITY 

:linton 

:0rbin  caa  airport 
lovington  wb  airport 
>undee  barretts  ford  br 

rOMONTON 

'ORDS    FERRY    DAM    50 
'RANKLIN   WATER    WORKS 
VEST    LOCK    3 
lALEYS    MILL 
1EIDELBERG    LOCK    14 
lOOGENVILLE    NAT    PARK 
.EXIMGTON    WB    AIRPORT 

IBERTY 

ITTLE    HICKMAN    LOCK    8 
.OGLICK    1    S 
.OUISVILLE   WB   AP 

OUISVILLE   WB   CITY 

UCAS 

lAOISONVILLE  1  SE 
II0CLES80RO  RB  STA 
OREHEAD  STATE  COLLEGE 
lUNFORDVILLE 

WENSBORO  DAM  46 

AOUCAH  CAA  AIRPORT 

UMSEY  LOCK  2 

T  MARY 

MITHFIELD  4  S 

OMERSET  HI  WAY  DEPT 

ATHAM  SPRINGS 

OMPKINSVILLE 

NIONTOWN  DAM  49 

OLF  CREEK  DAM 

OOOeURY    LOCK    4 


A.  M.  Hour  Enciing 


•  16 
.09 


•  02 

•  02 


•01       ,07 
•03       •Ol 


•  01 
•01       ^01 

•  01 


P.  M.  Hour  Ending 


-24th- 


.01 

•  06 

•  OS 


.03       .07 
.18        .06 


01 

•  01 

•  01 

•  01 

38 

•  18 

•  14 

•  13 

•  14 

•  28 

44 

•  29 

•  15 

.05 

•  34 

■  28 

.20 

22 

.14 

.16 

.08 

.19 

10 

.11 

.17 

.06 

.09 

.04 

.37 
•  03 

.01 
.03 

01 

.03 

•  01 

•  01 

.01 

04 

.04 

•  02 

01 

•  04 

•  01 

•  13 

•  02 

•  07 

17 

.26 

•  03 

•  17 

•  06 

04 

.01 
.25 

02 

.07 

•  02 

•  01 

18 

.04 

•  54 

•  05 

■  06 

01 

.10 

•  06 

15 

.02 

•  01 

•  02 

•  03 

05 

» 

• 

• 

» 

* 

1.39 
.01 

•  04 

•  01 

26 

•  31 

.03 

.01 

•  07 

-25th- 


•  02 
»  1^26 
•  01 


.02 
.25 


.01      .02 
.01       .01 


.02      .06      .01 


1.03 
1>11 


1^67 
1<18 


.92 
.10 

1.72 
.40 

1.41 
.17 

1.08 
.67 
.85 


.19 
.27 
.03 


.17 
.27 
.09 
.05 
1.26 
.10 

•  01 
.64 

.10 


.04 
•  28 
.03 


•  02 

•  01 


.28 

.05 


.13 
.05 
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Table  4 -Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
SEPTEMBER  1951 


ADOLPHUS  1  N 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BUROINE 

C0R8IN  CAA  AIRPORT 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

LIBERTY 

LUCAS 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

STEARNS 

TOMPKINSVILLE 

WOLF  CREEK  DAM 


ADOLPHUS  1  N 

BARBOURVILLE 

BAXTER  HARLAN  WTR  WKS 

BEREA  COLLEGE 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOGLICK  1  S 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

MAYSVILLE  DAM  33 

MIODLESBORO  RR  STA 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

OLIVE  HILL  1  NW 

ST  MARY 

SOMERSET  HI  WAY  DEPT 

TOMPKINSVILLE 

WOODBURY  LOCK  * 


SADIEVILLE  WATER  WORKS 


r  notes  following  Statl< 
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Table  5 

D 

AI 

LY 

T] 

EW 

[Pi 

IRi 

IT 

UB 

Eb 

KENTUCKY 
SEPTEMBER  1951 

Day 

Oi  Month 

D> 

Station 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

17 

18 

19 

■"20| 

21 

22 

^23] 

24 

25! 
1 

26  1 
1 

1 
27 

"VbT 

29 

30   31  ' 

1     1 

> 
< 

ANCHORAGE 

MAX 

MIN 

93 
73 

84 
67 

62 
61 

81 
56 

84 
64 

79 
64 

76 
53 

76 

48 

81 
47 

79 

61 

85 
58 

88 
58 

82 

59 

77 
46 

77 
48 

72 

51 

72 

43 

75 
45 

78 
47 

84 
52 

83 
58 

73 
52 

69 

44 

65 

50 

73 
56 

83 
50 

7B 
57 

60 
38 

65 

37 

! 

78     j 
41 

77  47 
53.6 

ASHLAND  DAM  29 

MAX 
MIN 

93 

74 

88 

67 

81 
66 

83 
59 

85 
65 

82 

67 

76 
56 

74 
45 

64 
49 

91 
68 

88 
63 

90 
59 

88 
67 

77 
62 

80 
54 

76 
51 

79 

49 

62 
50 

81 
51 

85 
53 

86 
67 

75 
62 

70 
55 

73 

47 

75 
56 

82 
61 

61 
66 

70 
41 

55 
37 

80 
41 

80.7 
56.3 

8ARB0URVILLE 

MAX 
MIN 

97 
66 

94 
69 

90 
65 

86 

60 

89 
52 

66 

66 

85 
47 

78 
46 

86 

47 

85 

54 

88 
67 

91 
57 

90 
66 

75 
61 

80 
53 

80 
57 

77 
57 

79 

49 

83 

47 

86 

48 

88 
49 

63 
52 

74 

54 

73 
57 

82 
60 

87 
69 

82 
59 

73 
45 

72 

34 

81 
40 

63.4 

55.6 

BARDSTOHN  S  J  PREP  SCH 

MAX 
MIN 

96 
72 

95 
70 

87 
62 

86 

58 

68 

54 

85 
66 

83 
59 

81 
47 

86 

47 

8S 
66 

89 
59 

94 
58 

91 
67 

78 
52 

60 
48 

75 
51 

75 
44 

77 
43 

81 
46 

87 
52 

88 
69 

92 
56 

73 
46 

72 
50 

72 

58 

89 
59 

86 
65 

68 
40 

72 
33 

81 
39 

83.1 
54.7 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

96 

72 

89 
69 

81 
61 

81 

67 

89 
60 

86 
65 

79 

54 

60 
49 

89 
46 

80 
68 

88 
58 

92 
60 

65 
52 

79 
47 

82 
49 

73 
51 

75 
46 

78 
42 

33 
46 

85 
51 

83 
62 

73 
61 

73 
44 

69 

53 

75 
60 

86 
61 

79 
63 

64 
43 

68 

36 

81 

80.8 
54.5 

BENHAM 

MAX 

MIN 

90 
66 

88 
66 

87 
68 

85 

61 

85 

57 

65 
61 

85 
59 

62 

45 

60 
54 

84 
58 

85 
64 

65 
56 

86 
59 

64 
60 

60 

48 

79 
54 

77 
52 

77 
49 

80 
47 

80 
48 

82 

60 

80 
51 

79 
50 

77 
60 

70 
52 

79 
56 

83 
62 

80 
54 

60 
34 

67 
35 

80.8 
54.2 

BEREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

91 
69 

90 
64 

85 

61 

82 
57 

65 
54 

82 
59 

77 
58 

77 

48 

82 

48 

83 
66 

85 
62 

89 
62 

61 
65 

77 
55 

79 
50 

73 
49 

76 

47 

77 
45 

80 
45 

84 
56 

86 
64 

73 
55 

72 
52 

67 
51 

75 
58 

84 
58 

75 
57 

68 

40 

66 

35 

76 
42 

79.3 
54.8 

BOKLING  GREEN  WB  AP 

MAX 
MIN 

96 

70 

90 
68 

84 
65 

84 
60 

89 
52 

85 
66 

80 
56 

77 
52 

87 

51 

81 
63 

67 
58 

92 
61 

78 
60 

79 
61 

82 
51 

76 

51 

75 
48 

11 

62 

47 

87 
51 

86 
63 

75 
56 

73 
49 

66 
56 

71 
58 

67 
61 

77 
52 

64 
44 

58 
36 

81 
43 

80.6 
55.2 

BURGIN  OIX  DAM 

MAX 
MIN 

98 
72 

91 
67 

89 
62 

86 
58 

88 
60 

66 
66 

84 
55 

81 
46 

67 

47 

87 

58 

88 
61 

92 
59 

90 
66 

60 
66 

82 
50 

81 
49 

77 
47 

80 
45 

65 
45 

87 
52 

66 
60 

86 
66 

75 
49 

72 
60 

73 
58 

87 

59 

78 
55 

64 

40 

70 
35 

80 

41 

83.1 
54.9 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 
MIN 

95 

70 

91 

67 

86 
61 

86 
56 

87 
56 

66 

65 

79 
53 

81 
46 

86 
49 

81 
63 

87 
58 

90 
59 

84 
65 

79 
53 

81 
46 

77 
48 

77 
47 

80 
41 

84 
44 

86 
50 

67 
57 

84 
63 

75 
47 

65 
50 

72 
53 

85 

57 

76 
60 

68 
41 

70 
36 

78 
40 

81.4 
63.4 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

96 

74 

89 
66 

88 

64 

84 
56 

86 
66 

83 
67 

76 
58 

76 
46 

83 

47 

82 
61 

86 
59 

89 
55 

88 
65 

78 
53 

79 
51 

77 
53 

74 
45 

78 

45 

80 
48 

86 

49 

84 
62 

84 
55 

69 
46 

69 
50 

73 
59 

64 
61 

61 
56 

68 

44 

68 
36 

79 
39 

80.5 
54.5 

CORBIN  CA4  AIRPORT 

MAX 
MIN 

95 
66 

89 
65 

85 
63 

83 
62 

67 
57 

82 

63 

76 
51 

76 
46 

83 
45 

83 
65 

85 
62 

88 
60 

80 
65 

75 
62 

77 
50 

75 
46 

75 
49 

77 
43 

30 

44 

82 

51 

84 

76 
64 

71 
51 

72 
51 

78 
54 

63 

64 

76 
51 

62 

36 

67 

35 

77 
39 

79.4 
63.4 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

MAX 
MIN 

93 
69 

88 

64 

64 
60 

82 
56 

66 
62 

60 
62 

71 

54 

77 
48 

84 
47 

79 
65 

85 
60 

90 
64 

78 
68 

76 
48 

77 
50 

73 
50 

74 
44 

77 
46 

80 
51 

84 
57 

3* 
63 

71 
52 

59 

45 

68 

56 

71 
58 

80 
56 

76 
49 

59 

41 

64 

38 

75 
45 

77.8 
54.0 

CYNTHIANA 

MAX 
MIN 

94 
74 

89 
66 

84 
62 

64 
58 

85 
65 

82 
67 

75 

57 

75 
46 

83 

47 

83 
60 

86 
59 

89 
58 

84 
60 

77 
54 

79 
50 

74 
52 

73 
45 

79 
45 

80 
47 

84 
60 

84 
57 

87 
57 

69 
46 

69 
51 

72 
54 

82 

56 

78 
59 

67 
40 

64 
44 

76 
38 

79.6 
54.9 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

98 

74 

91 
69 

90 
64 

88 

59 

85 
61 

87 
66 

84 

57 

80 
47 

80 
50 

84 
59 

81 
51 

87 
63 

90 
69 

76 
56 

80 
51 

83 
51 

76 
49 

77 

47 

81 
49 

83 

55 

84 
61 

87 
66 

73 
50 

74 
52 

65 

65 

70 
60 

86 
64 

75 
43 

64 
37 

70 
43 

81.0 
56.3 

FARMERS 

MAX 
MIN 

93 
69 

89 
65 

66 
66 

60 
57 

85 
51 

84 
56 

82 

62 

74 
42 

65 
53 

65 
55 

87 
68 

90 
55 

67 
65 

76 
59 

Bl 

47 

78 
46 

77 
43 

76 
42 

81 
42 

85 

47 

88 

51 

83 
69 

71 
40 

59 
45 

70 
53 

84 
60 

62 

64 

77 
39 

65 

33 

80 
36 

81.1 
62.3 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 
MIN 

92 

75 

87 
67 

61 
65 

77 
61 

84 
51 

64 
65 

79 
56 

60 
56 

86 

54 

80 
66 

64 
64 

90 
68 

82 
59 

80 
51 

86 
56 

72 

55 

73 
51 

76 

48 

80 
53 

85 
56 

81 
67 

71 
56 

72 
47 

73 
55 

76 
63 

66 
55 

77 
66 

66 

47 

68 
41 

81 
46 

79.6 
58.1 

FR/NKFORT  LOCK  4 

MAX 
MIN 

99 
73 

95 
68 

93 
63 

66 
59 

84 
60 

69 
66 

83 
56 

80 
47 

78 
47 

87 
57 

82 
61 

87 
57 

91 
57 

79 
56 

BO 
52 

31 
52 

75 
46 

76 

47 

79 
47 

84 
49 

85 

50 

87 

57 

76 

49 

70 
49 

70 
55 

75 
63 

84 
63 

80 
41 

64 
36 

66 
37 

81.5 
53.9 

GRAYSON 

MAX 
MIN 

92 
61 

87 
61 

78 
62 

78 

55 

85 
59 

83 

60 

75 
60 

71 
41 

81 
42 

87 

50 

85 
57 

90 
58 

89 
60 

77 
56 

60 
45 

75 
44 

74 
41 

75 
40 

61 

40 

84 
43 

65 
46 

74 
53 

69 
43 

69 
41 

71 
50 

60 
54 

83 
58 

71 
36 

65 

30 

79 
32 

79.1 
49.1 

&KEENSBURG 

MAX 

MIN 

96 

73 

93 

70 

86 
66 

81 
61 

84 
61 

86 

63 

83 
57 

75 
50 

78 

51 

84 
59 

80 
60 

86 
60 

90 
53 

78 
55 

77 
60 

60 

50 

75 
49 

74 
45 

78 
46 

79 
49 

85 

54 

85 
61 

75 
52 

72 
54 

65 

57 

71 
62 

85 
65 

73 
45 

62 

37 

67 

43 

79.5 
55.5 

GREENVILLE  2    W 

MAX 
MIN 

95 
72 

88 
69 

82 
62 

79 
58 

85 
60 

85 
64 

78 
54 

87 
47 

80 
67 

86 
56 

90 
59 

80 
51 

78 
46 

80 
50 

80 
51 

73 
43 

77 
43 

81 
46 

85 
60 

82 

56 

74 
68 

73 
45 

70 
54 

76 
60 

85 
60 

83 
64 

64 
42 

70 
37 

30 

41 

80.2 
54.7 

HARLAN 

MAX 
MIN 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

MAX 
MIN 

90 
69 

87 
66 

66 
66 

79 
61 

82 
60 

80 
67 

79 
56 

73 

47 

80 
47 

82 

56 

84 
61 

67 
58 

83 
63 

73 
60 

76 
49 

71 
48 

74 
48 

74 
45 

79 
45 

82 

60 

83 
51 

72 
60 

70 
57 

66 
49 

70 
57 

82 
63 

76 
60 

58 
48 

70 
37 

74 
39 

77.8 
54.7 

HENDERSON  4  SW 

MAX 
MIN 

93 
74 

36 
67 

83 
61 

77 
56 

65 

56 

85 
64 

79 
54 

80 
51 

87 
48 

79 
65 

87 
61 

90 
62 

79 
52 

80 
49 

81 
52 

74 
51 

75 
46 

79 
47 

80 
49 

85 
55 

81 
63 

72 
59 

72 

41 

70 
54 

78 
62 

85 
62 

75 
64 

68 

43 

67 
38 

81 
46 

79.8 
55.5 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

100 
70 

99 
64 

90 
61 

65 
58 

80 
56 

86 

69 

88 
51 

60 
50 

64 

48 

92 
60 

78 
58 

80 
58 

91 
55 

75 
50 

72 
48 

72 
52 

75 
46 

74 
40 

80 
42 

80 

46 

84 

55 

76 

60 

75 

47 

70 
58 

78 
60 

85 
60 

66 
62 

76 
44 

70 

37 

74 
46 

81.2 
53.4 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 
MIN 

93 
68 

85 
63 

86 
63 

61 
58 

85 
63 

81 
60 

76 
46 

77 
46 

83 

51 

86 
60 

86 

57 

90 

50 

87 
64 

70 

53 

78 
50 

77 
54 

75 
49 

78 
47 

67 
48 

85 
56 

75 
95 

70 
48 

65 
54 

77 
57 

64 
59 

80 
46 

63 

35 

56 

38 

79.6 
53.9 

MOPKINSVILLE  2  E 

MAX 
MIN 

95 
73 

85 

70 

84 
64 

82 
60 

84 
53 

85 
60 

60 

68 

81 
55 

90 
50 

80 
61 

90 
59 

91 
61 

74 
65 

78 
50 

80 
52 

72 

64 

74 
62 

76 
47 

84 
48 

67 
54 

81 
56 

74 
64 

78 
46 

68 
52 

60 
58 

67 
63 

76 
60 

70 
41 

74 
39 

64 
45 

60.9 
56.1 

INEZ 

MAX 
MIN 

92 
69 

90 
65 

88 
66 

88 
58 

85 
60 

83 
62 

64 
57 

82 

54 

84 
45 

89 
51 

86 
64 

90 
55 

86 
59 

74 
50 

80 
54 

78 
51 

79 
60 

78 
49 

82 

46 

85 

54 

86 

54 

65 
56 

75 
55 

73 
46 

78 
56 

85 
69 

82 

56 

71 
41 

70 
35 

70 
36 

62.1 
54.3 

IRVINGTON 

MAX 
MIN 

96 
76 

87 
70 

83 
62 

82 

56 

84 
62 

62 
65 

79 
55 

76 
50 

82 
48 

78 
68 

84 
61 

88 
61 

81 
61 

78 

48 

79 
50 

75 
52 

75 
46 

78 

45 

79 
47 

83 
52 

64 
64 

74 
69 

69 

45 

67 
53 

75 
60 

85 
62 

79 
57 

52 

41 

65 
39 

79 
42 

79.0 
55.3 

LEITCHFIELD 

MAX 
MIN 

96 
65 

86 

64 

62 

60 

31 
55 

85 
59 

63 
62 

79 

58 

77 
49 

83 
50 

80 
65 

85 
59 

89 
60 

82 
62 

78 
51 

80 
53 

75 
52 

74 
47 

77 
45 

79 
49 

84 
53 

83 
59 

73 
62 

71 
47 

68 

53 

71 
57 

85 
60 

76 
53 

64 

43 

56 
36 

78 
43 

79.0 
54.6 

LEXINGTON  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

9* 
72 

88 
67 

86 
63 

62 
59 

87 
65 

82 
64 

77 
54 

77 
48 

85 

50 

83 
66 

85 
62 

90 
64 

80 
62 

77 
55 

78 
53 

74 
53 

74 
48 

78 
47 

61 

51 

65 
58 

89 
62 

73 

68 
49 

66 

53 

70 
58 

84 
61 

75 
51 

60 

43 

53 
39 

77 
45 

76.6 
55.0 

LOUISVILLE  MB  AP 

MAX 
MIN 

95 
75 

87 
67 

81 
63 

83 
56 

86 
67 

81 
64 

76 

54 

79 
49 

83 
50 

78 
64 

67 
60 

90 
61 

81 
67 

77 
51 

79 
51 

73 

75 

48 

78 
48 

82 

50 

86 

53 

89 
63 

73 
54 

73 

46 

67 
54 

75 
60 

86 
62 

77 
53 

61 
43 

68 
39 

60 
43 

79.4 
65.4 

LOUISVILLE  MB  CITY 

MAX 

MIN 

91 

75 

B4 
67 

79 

63 

79 
59 

83 
67 

79 
66 

72 
60 

76 

54 

80 
56 

76 
67 

83 
61 

87 
63 

80 
60 

77 
54 

76 
58 

71 
57 

72 
54 

77 
53 

79 
54 

84 
57 

84 
67 

72 
56 

71 
51 

65 
65 

73 
62 

83 
62 

75 
53 

59 
46 

67 
42 

76 
46 

77.1 
58.2 

LOVELACEVILLE 

MAX 

MIN 

95 
72 

88 
69 

83 
65 

76 
59 

83 
59 

84 
63 

80 
55 

79 
55 

90 
62 

61 
67 

88 
60 

90 
63 

81 
50 

79 
49 

82 
52 

l^ 

74 
49 

77 
45 

80 
48 

86 
51 

87 
62 

71 
56 

72 
46 

71 
58 

78 
63 

84 
62 

77 
65 

67 
45 

68 
39 

62 

44 

80.3 
56.3 

HAOISONVILLE  1    SE 

MAX 
MIN 

96 

73 

89 

67 

83 
62 

78 
59 

87 
60 

83 
66 

80 

55 

78 
51 

86 
48 

62 
67 

86 
61 

90 
59 

83 
62 

79 
49 

82 
50 

73 
62 

75 

47 

79 
45 

81 
47 

85 
53 

81 
62 

75 
61 

74 
43 

70 
53 

79 
62 

86 
62 

81 
65 

69 
44 

69 
36 

82 

41 

60.6 
55.4 

HAKMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

92 

72 

89 
68 

81 
63 

82 
59 

66 
50 

84 
56 

82 

64 

75 
47 

85 

47 

81 
65 

85 

57 

88 
59 

65 
54 

75 
53 

78 
48 

72 
46 

72 
46 

76 
43 

81 
45 

84 
57 

85 
65 

82 

65 

70 
46 

69 
51 

71 
56 

84 
59 

75 
63 

66 

44 

65 
34 

79 
41 

79.3 
54.8 

•*«CHESTER  *  SE 

MAX 
MIN 

96 
68 

91 
65 

87 
65 

64 
63 

68 
58 

84 
65 

77 
50 

76 

64 

83 

46 

85 

64 

66 
64 

90 
56 

88 
63 

74 
60 

80 
51 

79 

60 

76 
52 

78 
48 

62 

50 

83 
55 

66 
58 

75 
55 

73 
59 

77 
56 

80 
50 

86 
65 

62 
52 

67 
46 

67 
44 

76 
43 

61.3 
56.5 

HATFIELD  2  S 

MAX 
MIN 

99 
73 

90 
66 

81 
64 

80 
60 

83 
60 

87 
64 

79 
57 

81 
56 

91 
54 

86 

65 

87 
61 

91 
66 

87 
61 

80 
50 

83 
53 

76 
55 

73 

50 

77 
47 

81 
50 

66 

67 

63 
66 

74 

57 

73 
46 

71 
56 

76 
61 

85 
64 

81 
54 

71 
47 

66 
39 

61 
46 

81.4 
67.2 

UYSVILLE  DAM  ]3 

MAX 

MIN 

93 
69 

93 
68 

84 
65 

84 
55 

79 
55 

64 
64 

80 

56 

71 
43 

71 
45 

80 
50 

84 
62 

83 
57 

89 
57 

84 
56 

75 

50 

76 

50 

72 

47 

71 

46 

75 
46 

78 
45 

84 
50 

85 
56 

72 
46 

56 

46 

67 
51 

70 
50 

30 
50 

77 
40 

56 
39 

53 
38 

77.7 
52.6 

S«e 

reference 

notes 

folio 

eing 

static 

D  iQdex. 

1 

- 

165 

- 

DAILY 

T] 

EM 

PE 

RJ 

\TI 

JR] 

ES 

KENTUCKY 
SEPTEMBER  1951 

Table  S  -  Continued 







Day  Oi  Month 

1 

SlaHon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

13, 

14 

15   16 

17! 
1 

18 

19 

20 

21 

22 

23  [ 

24 

1 

25  1 

1 

26  1 

27  j 

28 

29 

30 

31,  5 

MIODLESBORO 

MAX 
MIN 

93 
69 

90 
65 

88 
67 

85 
63 

86 
61 

83 

67 

60 

57 

75 
49 

82 

43 

65 
55 

66 

63 

89 
59 

85 

70 

73 
54 

76  1  77 

53   52 

75 
53 

75 
51 

78 
49 

80 
51 

82 

52; 

76 
64 

69 

50 

1 
79 
52 

78 
57 

77 
65 

79 
65 

73 
48 

69 

37 

74 

44 

SOiO 
56. S 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

92 

70 

89 
66 

85 
63 

81 
58 

86 
59 

86 
61 

60 

55 

77 
45 

84 
47 

88 
53 

66 
60 

91 
59 

85 
63 

79 
54 

82  :  80 

55!  '•9 

74 
45 

80  ; 

43 

81 
45 

86 

47 

87 
55 

82 
53 

71 
47 

68 
48 

69 

48 

85 
54 

80 
62 

77 
39 

58 
35 

83 
39 

81.5 
52.9 

MURRAY 

MAX 
MIN 

96 
72 

86 
70 

84 
64 

79 
61 

86 
60 

89 

61 

82 
55 

80 
57 

90 
52 

SS 
67 

87 
59 

92 
63 

80 
63 

80 
49 

84  i  74 

52:  35 

74 

50 

77 
46 

82 

47 

61 
52 

84 
64 

74 
60 

74 
47 

66 
58 

73 
51 

86 
64 

77 
65 

72 
50 

69 
36 

83 
42 

81.0 
56.8 

OWENSBORO 

MAX 
MIN 

99 
75 

93 
68 

83 
63 

81 
58 

89 
61 

85 
65 

83 
54 

83 
54 

86 

47 

81 
68 

67 
60 

90 
60 

81 
61 

80 
49 

82   77 

50  i  53 

78 
46 

81 
46 

82 
49 

65 

54 

82 

61 

76 
59 

75 
44 

74 
55 

80 
51 

86 
52 

78 
61 

65 

43 

72 
41 

82 

44 

61.9 
55.7 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

96 

7* 

83 
68 

81 
64 

78 
59 

83 
59 

84 
64 

78 
56 

78 
57 

90 
53 

80 
67 

87 
61 

90 
67 

71 
55 

79 
51 

81  :  73 

55  i  52 

77 
49 

76 
46 

60 

49 

85 
55 

83 

66 

73 
46 

74 

45 

71 
59 

79 
62 

85 
53 

75 
56 

62 

44 

70 
40 

81 
45 

79.5 
55.5 

PAOUCAH 

MAX 
MIN 

101 
71 

95 
69 

83 
65 

81 
59 

76 
60 

85 
60 

69 
58 

80 

57 

78 

54 

88 
59 

76 
61 

67 
63 

91 
63 

70 
50 

76  1  80 

50  j  55 

74 
49 

74 
47 

78 
48 

81 
51 

66 
54 

84 
69 

71 
46 

72 
59 

71 
60 

79 
62 

65 
67 

75 
46 

52 

40 

68 

40 

79.9 
56.5 

PIKEVILLE 

MAX 

MIN 

96 

70 

91 
68 

89 
67 

84 
65 

87 
62 

86 
67 

78 
63 

78 
51 

65 
51 

89 

57 

89 
64 

91 
64 

88 
65 

70 
60 

80  1  80 
57  1  56 

77 
56 

79 
55 

81 
54 

S5 

55 

66 

58 

75 
60 

72 
58 

66 
53 

80 
60 

88 
62 

85 
62 

68 

51 

71 
41 

81 

45 

81.9 
58.6 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

97 
72 

90 
69 

85 
63 

77 
59 

87 
60 

86 
64 

84 
52 

82 

51 

88 

48 

80 
67 

67 
57 

90 
59 

80 
61 

80 
46 

80  '  75 

50  1  55 

77 
45 

60 
43 

83 
46 

85 
50 

82 
60 

72 

57 

72 

44 

72 
55 

77 
59 

85 
59 

78 
64 

55 

44 

72 
37 

82 
42 

81.0 
54.6 

RICHMOND  E  STATE  COL 

MAX 
MIN 

95 

7* 

90 
66 

89 
63 

83 
60 

81 
62 

85 
66 

82 
56 

77 
47 

76 
45 

83 
51 

85 
62 

84 
59 

89 
61 

63 
56 

79   78 
49   49 

73 
46 

73 

45 

76 
47 

80 
52 

S4 
60 

85 
67 

72 
52 

68 
54 

66 
55 

74 
60 

84 
65 

74 
43 

56 
37 

60 
42 

78.9 
55.1 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

98 

71 

88 
69 

83 
63 

83 
59 

86 
62 

86 
65 

79 

55 

79 
52 

88 
49 

83 

70 

87 
59 

91 
61 

88 
69 

76 
50 

62  1  75 
49!  52 

75 
49 

78 
43 

82 
46 

86 

51 

66 
54 

81 
63 

74 
47 

68 

57 

72 
59 

87 
66 

82 
66 

67 
47 

69 

37 

80 
42 

81.4 
55.4 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 
MIN 

103 
73 

9* 
70 

85 
62 

84 
58 

89 

51 

86 
65 

84 
55 

79 
50 

76 
46 

84 
59 

82 

55 

88 
60 

91 
61 

84 
50 

87  ;  87 
50  i  51 

84 
45 

84 
44 

82 

45 

79 
51 

89 

56 

90 
55 

80 
48- 

76 

52 

68 
54 

72 
58 

86 
65 

76 

45 

59 
36 

57 
39 

82.5 
54.4 

SCOTTSVILLE 

MAX 

MIN 

95 

71 

91 

70 

84 
64 

83 
59 

90 
61 

87 
67 

80 
55 

79 
48 

89 
49 

86 
69 

69 
59 

91 
65 

81 
68 

81 
49 

82   77 
54  1  49 

! 

76 
45 

79 

43 

84 
46 

67 
56 

67 
63 

83 
56 

75 
51 

74 
55 

72 

56 

84 
53 

76 
65 

66 

48 

70 
38 

82 
42 

82.0 
56.6 

SHELBYVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

96 
72 

89 
67 

85 
67 

85 

57 

88 
64 

80 
64 

79 
54 

83 

45 

86 
48 

SO 
63 

89 
57 

92 
59 

86 
63 

79 
48 

80 
50 

75 

52 

76 
45 

80 
44 

83 
46 

66 
53 

85 
60 

81 
65 

74 
46 

69 
51 

75 
58 

84 
56 

79 
60 

65 
39 

69 
36 

80 
41 

81.3 
54.4 

SHEPHERDSVILLE 

MAX 
MIN 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

92 

71 

90 
66 

83 

65 

83 
63 

87 
58 

82 
67 

77 
56 

80 
55 

83 

49 

82 
62 

85 
53 

88 
63 

81 
67 

75 
59 

79 
49 

72 
51 

74 

50 

77 

44 

80 
45 

82 

54 

84 
52 

76 
50 

77 
55 

67 
55 

76 
56 

82 
63 

75 
65 

•  65 
1  46 

68 

41 

72 

42 

79.2 
56.4 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

94 
69 

89 
68 

82 
65 

83 
60 

86 
61 

84 

61 

77 
53 

76 
48 

89 
50 

80 
67 

88 
56 

90 
63 

78 
63 

76 

54 

80 
48 

75 
46 

73 
46 

80 
46 

62 
46 

84 
54 

86 
60 

74 
63 

72 
53 

66 

55 

72 

57 

84 
62 

74 
58 

48 

67 
39 

77 
44 

79.4 
55.4 

VANCEBURG 

MAX 
MIN 

95 

68 

86 
69 

84 
67 

82 
59 

81 
58 

85 
63 

61 
44 

72 

45 

80 
47 

81 
49 

88 
60 

91 
56 

86 
58 

77 
60 

83 
53 

80 
49 

74 
45 

79 
45 

81 
46 

86 

51 

87 
53 

I  82 
61 

73 
52 

75 
49 

It 

82 

58 

79 
67 

1  T5 
40 

66 

38 

72 
44 

80.6 
53.5 

WEST  LIBERTY  MATER  WKS 

MAX 
MIN 

78 
45 

61 
46 

84 
49 

81 
56 

74 
53 

70 
45 

68 
49 

73 
56 

75 
62 

1  81 
41 

1 

61 
32 

65 

37 

WILLIAMSBURG 

MAX 
MIN 

97 
68 

95 
66 

89 
56 

88 
66 

90 
61 

85 
66 

81 
1  58 

80 
49 

86 

48 

86 

60 

90 
64 

92 

61 

85 
61 

97 
61 

62 
53 

80 
47 

78 
52 

60 
50 

82 
49 

64 
63 

85 

61 

'  80 
65 

75 
54 

76 
56 

60 
50 

86 
63 

80 
63 

i  70 

1  48 

72 
37 

81 

44 

83.7 
56.7 

WILLIAMSTOWN 

MAX 
MIN 

93 
75 

91 
65 

82 
61 

81 
58 

83 
65 

81 
64 

77 
56 

70 
46 

80 
60 

!  84 
62 

83 
52 

88 
60 

85 
67 

73 
51 

76 
51 

73 
53 

69 
51 

74 
52 

1  77 
1  54 

81 
56 

83 
61 

80 
56 

73 
49 

67 
52 

70 
59 

84 
57 

79 
66 

1  '1 

,40 

68 
38 

75 
44 

78.4 
56.1 

WOLE  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

101 
70 

98 
69 

96 
66 

84 
63 

88 
64 

92 

72 

89 
60 

82 
52 

81 
56 

90 
66 

86 

67 

90 
65 

94 
74 

80 
55 

82 
53 

85 
53 

81 
50 

79 
47 

SO 
53 

87 
55 

68 

57 

90 
63 

80 
61 

77   68 
58   59 

77 
63 

87 
69 

i  " 
50 

67 

40 

74 
44 

i  84.3 
59.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  oi  month 

station 

■3  V.  » 

' 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0  0  £ 

BURGIN  DIX  DAU 

EVAP 

.20 

.14 

.19 

.IS 

.15 

.14 

.18 

.20 

.15 

.17 

.03 

.17 

.18 

.03 

.21 

.13 

.17 

.16 

.14 

.13 

.15 

.14 

.06 

.21 

.02 

.04 

.12 

.11 

.11 

.12 

4.10 

WIND 

3 

2 

1 

2 

0 

2 

14 

4 

2 

9 

14 

3 

10 

8 

1 

2 

1 

3 

2 

1 

7 

15 

4 

3 

0 

1 

6 

1 

3 

3 

127 

WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 

.20 

.  l.S 

.20 

.16 

.14 

.17 

.14 

.14 

.20 

.16 

.10 

.17 

.20 

.04 

.16 

.18 

.16 

.15 

.14 

.15 

.12 

.17 

.09 

.13 

.04 

.03 

.10 

.09 

.26 

.08 

4.22 

HIND 

1 

6 

9 

15 

7 

12 

15 

4 

24 

29 

24 

6 

24 

18 

14 

7 

14 

8 

9 

4 

13 

38 

29 

9 

9 

7 

11 

8 

18 

13 

405 

DoteB  following  Station   lodez. 
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tables 
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2 

.3 
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A 
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ADO  I  SON  DAM  1.5 

0031 

BRECKINRI.DGE 

^ 

37  55 

86  34 

380 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

^ 

AOOlPHUS  1  N 

ALLEN 

3 

36  39 

86  16 

600 

7A 

tOELL  M.  DEARING 

3 

4 

ALLEN 

0095 

FLOYD 

82  43 

650 

NANNIE  AUXIER 

3 

ANCHORAGE 

0155 

JEFFERSON 

7 

38  16 

85  33 

700 

7P 

7P 

C.  E.  BARRET 

2  3 

5 

ASMCAMP 

0246 

PIKE 

1 

37  16 

82  26 

1100 

8A 

MARY  S.  RATLIFF 

3 

ASHLAND  DAM  29 

0254 

BOYD 

7 

33  27 

82  36 

534 

&P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3 

5   7 

BARBOURVILLE 

0331 

KNOX 

2 

36  52 

83  53 

1000 

UNION  COLLEGE 

2  3 

4  5 

BAfiDSTOWN  S.  J. PREP  SCH 

0397 

NELSON 

Q 

37  48 

85  28 

637 

6P 

6P 

ST.  JOSEPH  PREP  SCH 

2  3 

5 

BAXTER  HARLAN  WATER  HKS 

0450 

HARLAN 

2 

3B  51 

83  20 

MID 

CYRUS  S.  LAYSON 

3 

4 

SEAV'EN  DAM 

0490 

OHIO 

3 

37  25 

96  52 

441 

6P 

6P 

E.  G.  YOUNG 

2  3 

5   7 

BENHAH 

0595 

HARLAN 

2 

36  58 

62  57 

1560 

8A 

3A 

C.  C.  WHITEAKER 

2  3 

5   7 

BENTON 

MARSHALL 

36  51 

8B  21 

380 

MID 

WILLIAM  NELSON 

3 

8ER£A  CDLLEGE 

0619 

MADISON 

!, 

37  34 

64  18 

1070 

6P 

6P 

JAMES  A.  GROSSMAN 

2  3 

4  5 

BEREA  WATER  WORKS 

MADISON 

t, 

37  34 

64  16 

1100 

7A 

MRS.  L.  B.  GAFFARO 

3 

BOSTON  2  SW 

0874 

NELSON 

6 

37  46 

85  42 

430 

8A 

MRS.  PAULENE  COY 

3 

BOWLING  GREEN 

0904 

WARREN 

3 

37  00 

86  26 

536 

7A 

JAMES  R.  EDWARDS 

3 

BOWLING  GREEN  SuBSTA 

0907 

WARREN 

3 

37  01 

86  26 

470 

7A 

TVA-639 

3 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

0909 

WARREN 

3 

36  58 

66  26 

535 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

4  5   7 

BRENT  0AM  36 

0978 

CAMPBELL 

39  03 

84  25 

489 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

BROWNSVILLE  LOCH  6 

1046 

EDMONSON 

3 

37  12 

66  16 

410 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

euRGIN  DIX  DAM 

1127 

MERCER 

,, 

37  48 

84  43 

770 

4P 

8A 

C.  W.  WILLIAMS 

2  3 

5  6 

BURNS  IDE 

1156 

PULASKI 

36  59 

705 

SARAH  E.  LEWIS 

3 

CAOi;  LOCH  E 

1206 

TRIGG 

2 

36  46 

87  58 

424 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

CAMPBEH-SVILLE 

TAYLOR 

3 

37  20 

85  21 

777 

6P 

61- 

ALVA  MC  KINLEY 

2  3 

5 

carrolltqn  lock  I 

1345 

CARROLL 

'• 

39  41 

85  11 

480 

6P 

6A- 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3 

4  5 

CENTRAL  CITY 

1439 

MOHLENBURG 

3 

37  17 

87  07 

MID 

CLARK  BAILEY 

3 

4 

CLINTON 

1631 

HICKMAN 

6 

36  41 

89  00 

MID 

WOODSON  D.  FRANKLIN 

3 

4 

COLLEGE  HILL  LOCK,  IX 

1704 

MAD  1  SON 

4 

37  47 

84  06 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

COLUMBIA 

ADAIR 

3 

37  06 

85  18 

MRS.  HAZEL  a. PICKET 

3 

CONSTANTINE 

1763 

BRECKINRIDGE 

3 

37  40 

86  14 

600 

MID 

MRS. GLENN  IE  L.SHARP 

3 

** 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

laoi 

WHITLEY 

2 

36  56 

84  08 

1170 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3 

4  5   7 

CORBIN  WATER  WORKS 

1906 

WHITLEY 

2 

36  57 

B4  06 

1070 

CORBIN  WATER  WORKS 
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COVINGTON  WB  AIRPORT 

1856 

KENTON 

7 

39  04 

84  40 

869 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2    3 

4  5   7 

CYNTHIANA 

1998 

HARRISON 

5 

38  23 

64  IB 

684 

7P 

7A 

MARSHALL  HILL 

2  3 

5 

DANVILLE 

2040 

BOYLE 

'* 

37  39 

84  46 

955 

7A 

7A 

R.  P.  COLDIRON 

2  3 

6   7 

DAVELLA 

2053 

MARTIN 

1 

37  4B 

82  32 

MID 

BERTHA  DE  LONG 

3 

4 

OELPHIA  1  E 

2132 

PERRY 

i. 

37  02 

93  07 

1780 

5P 

RALPH  R.  BEALL 

3 

DEMA 

2139 

KNOTT 

1 

37  25 

62  48 

850 

8A 

HATTIE  6.  BARNEY 

3 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

2358 

OHIO 

3 

37  33 

86  43 

J.  L.  HUFF 

IHWMOR 

2366 

MUHLENBERG 

3 

37  05 

87  00 

610 

N.  D.  GIVENS 

3 

OUNNVILLE 

2374 

CASEY 

3 

37  13 

84  58 

8A 

LINNIE  D.  TARTER 

3 

EOOYVILLE  LOC<  F 

2445 

LYON 

2 

37  03 

88  05 

420 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

EDMONTON 

2469 

METCALFE 

3 

37  00 

85  37 

7A 

JOHN  E.  MORAN 

3 

4 

ELUABETHTOWN 

2510 

HARDIN 

3 

37  42 

65  52 

ROBERT  E.  SETTLE 

3 

FALMOUTH 

2775 

PENDLETON 

5 

36  40 

84  20 

600 

8A 

JESSIE  OLDHAM 

3 

FARMERS 

2791 

ROWAN 

5 

38  09 

83  33 

668 

6P 

7A 

MRS.  C.C.  STAMPER 

2  3 

5   7 

FLEHINGSBURG 

2903 

FLEMING 

5 

38  26 

63  43 

870 

7A 

BYRON  F.  FLEMING 

3 

FLEMINGSBURG  P.  0. 

2908 

FLEMING 

5 

36  25 

83  44 

750 

MID 

MAURICE  0. CARPENTER 

3 

4 

FORD  LOCK  10 

2953 

MADISON 

37  53 

64  15 

593 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

FORDS  FERRY^DAM  50 

2961 

CRITTENDEN 

■? 

37  28 

66  06 

356 

6P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3 

4  5    7 

FRANKFORT  LOCK  4 

3026 

FRANKLIN 

4 

38  13 

64  52 

504 

6A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3 

5    7 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

3036 

SIMPSON 

3 

36  43 

66  34 

691 

HERMAN  D.  NEAL 

3 

FRENCHBURG 

3052 

MENIFEE 

5 

37  57 

83  39 

930 

7A 

FRENCHBURG  SCHOOL 

3 

6£0RG£T0WN  WATER  WORKS 

3194 

SCOTT 

38  12 

84  33 

680 

8A 

JOE  W.  ATKINS 

5 

GEST  LOCK  3 

3203 

HENRY 

'* 

38  25 

84  53 

490 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

'• 

GLASGOW 

3241 

BARREN 

3 

37  00 

85  55 

760 

7A 

EMILY  M.  BEAN 

3 

GRANT  DAM  3B 

3356 

BOONE 

7 

38  59 

84  49 

506 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

GRAYSON 

3391 

CARTER 

38  19 

82  57 

589 

5P 

SHIRLEY  I.  STAT  EN 

e-EENS8UR6 

GREEN 

3 

37  16 

85  30 

581 

7A 

7A 

MRS.  MELL  M.  LINGLE 

2  3 

5 

GREENSauRG  HIWAY  61  BR 

3435 

GREEN 

3 

37  15 

85  30 

561 

7A 

L.  KENNETH  STOTTS 

3 

GREENUP  DAM  30 

3443 

GREENUP 

7 

36  37 

82  51 

540 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

GREENVILLE  2  W 

3451 

MUHLENBERG 

37  12 

87  12 

519 

5P 

5P 

C.  R.  LOVELL 

5 

MALEYS  MILL 

3539 

CHRISTIAN 

3 

37  03 

67  20 

740 

MID 

CLEATUS  E.  BRINKLEY 

3 

4 

HARLAN   ' 

3622 

HARLAN 

2 

36  50 

B3  19 

1200 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WHLN 

2  3 

6 

HARTFORD  6  NW 

3652 

OHIO 

3 

37  32 

S6  54. 

8A 

DAVID  K.  CARSON 

3 

HAZARD 

3709 

PERRY 

I, 

37  15 

63  12 

869 

MID 

H,  A,  BAILEY 

3 

4 

HAZARD  WATER  WORKS 

3714 

PERRY 

i, 

37  15 

83  11 

840 

7A 

BURCHELL  MUNCY 

3 

HEIDELBERG  LOCK  l". 

3741 

LEE 

37  33 

63  46 

663 

5P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3 

4  5   7 

HENDERSON  -V  SW 

3762 

HENDERSON 

7 

37  47 

67  37 

382 

6P 

6P 

FRANK  STREET 

2  3 

5 

KERNOON 

3798 

CHRISTIAN 

' 

36  44 

87  34 

MID 

C.  W.  KEATTS 

3 

'• 

HICKMAN  1  £ 

3816 

FULTON 

6 

36  34 

89  10 

7A 

7A 

MRS.  NELL  S.  CALVIN 

2  3 

5 

HICKSVILLE 

3821 

GRAVES 

9 

36  46 

88  30 

440 

7A 

TVA-679 

3 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

383  7 

JESSAMINE 

4 

37  49 

84  43 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

MINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

KNOTT 

37  20 

82  59 

1080 

ELIZABETH  WATTS 

2  3 

5   7 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

3929 

LARUE 

3 

37  32 

85  44 

MID 

ERNEST  L.  WRIGHT 

3 

* 

HOPKINSVILLE  2  E 

3994 

CHRISTIAN 

2 

36  52 

67  27 

524 

7P 

8A 

MRS.  W.  K.  MORRIS 

2  3 

5   7 

MYDEN 

LESLIE 

It 

37  10 

83  22 

650 

6P 

MRS.  FOREST  CAMP0EL 

3 

INEZ 

4134 

MARTIN 

37  52 

82  32 

638 

6P 

6P 

UNITED  FUEL  GAS  CO 

2  3 

5 

IftVINGTON 

4165 

BRECKINRIDGE 

3 

37  53 

86  17 

646 

7P 

7P 

FLOYD  G.  ROBBINS 

2  3 

5   7 

JACKSON 

4196 

BREATHITT 

* 

37  33 

83  23 

698 

7A 

BUFORD  F.  BARNES 

3 

JENKINS 

4236 

LETCHER 

1 

37  12 

eJ  36 

7A 

AMELIA  COLLINS 
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JEREMIAH 

4255 

LETCHER 

37  10 

62  56 

1150 

MRS.  SUSAN  F.  I SON 

3 

KEENE  2   N 

4369 

JESSAMINE 

4 

37  58 

64  3B 

950 

7A 

MARION  W.  MAHIN 

2 

KENTUCKY  DAM 

4414 

LIVINGSTON 

9 

37  01 

B8  16 

362 

7A 

TVA-379 

3 

4 

LANCASTER  K£  PLANT 

4620 1  GARRARD 

* 

37  37 

84  35 

1032 

BA 

KENTUCKY  UTIL  CO 

3 

LAURA 

4642  -WRTIN 

1 

37  45 

82  26 

8A 

JAMES  A.  FIELD 

3 

LEITCHFIELD 

GRAYSON 

3 

37  29 

86  18 

635 

6P 

8A 

GEORGE  0.  LITSEY 

2  3 

5 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

4746 

FAYETTE 

979 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

4  5   7 

LIBERTY 

i.735 

CASEY 

3 

37  21 

84  55 

7A 

PALLIA  L.  HANKLA 

3 

4 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  Q 

4625 

JESSAMINE 

1, 

37  45 

64  35 

560 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

** 
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tables 

3 

^ 

^ 

►3 

i 

A 

£ 

LOCKPORT  LOCK  2 

4857 

HENRY 

^ 

36  26 

84  58 

485 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

LOGLICK  1  S 

4882 

CLARK 

37  51 

84  02 

MID 

MRS.  H.  BURGHER 

LONDON  3  SW 

4893 

LAUREL 

2 

37  06 

84  08 

1250 

MID 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3  4 

LOUISA 

4943 

LAWRENCE 

1 

38  07 

82  37 

584 

8A 

JULIUS  M.  RANKIN 

3  4 

LOUISVILLE  BOWMAN  FIELD 

4951 

JEFFERSON 

7 

38  13 

85  40 

658 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  4 

LOUISVILLE  WB  AP 

4964 

JEFFERSON 

7 

38  11 

85  44 

485 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5   7 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4955 

JEFFERSON 

7 

33  17 

85  46 

403 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

LOUISVILLE  WB  CITY 

4956 

JEFFERSON 

38  15 

85  46 

457 

MID 

MIDIu.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

LOVELACEVILLE 

4967 

BALLARD 

6 

36  5B 

86  60 

370 

6P 

6P 

BLAINE  MALONE 

2  3    5 

LUCAS 

5002 

BARREN 

3 

36  53 

86  02 

MID 

«I0 

CECIL  H.  BRITT 

3  4 

MAOISONVILLE  1  SE 

S067 

HOPKINS 

3 

37  19 

87  29 

435 

5P 

J.  W.  MC  COY 

2  3  4  5 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

5097 

EDMONSON 

37  11 

86  06 

6P 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3    5    7 

MANCHESTER  4  SE 

CLAY 

4 

37  06 

83  43 

850 

6P 

ZA 

NOPA  S.  WHITE 

2  3   5 

MAYFIELD  SUBSTATION 

5230 

GRAVES 

6 

88  39 

364 

TVA-5A 

MAYFIELD  2  S 

5232 

GRAVES 

6 

36  42 

68  36 

364 

5P 

5P 

MRS.  JOE  PAYNE 

2  3    5 

MAYSVILLE  DAM  33 

5243 

MASON 

7 

36  38 

B3  42 

524 

6A 

6AI CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  4  5   7 

MC  KINNEYSBURG 

5301 

PENDLETON 

5 

38  36 

84  16 

610 

MID 

AMANDA  A.  AULICK 

3  4 

MIDOLESBORO 

5339 

BELL 

2 

36  37 

63  43 

1128 

5P 

MID 

HUGH  ALLEN 

2  3   5   7 

MIDDLESBORO  RR  STA 

5394 

BELL 

2 

36  37 

83  43 

1130 

MID 

SNEEO  C.  FRIAR 

3  4 

MIDWAY 

WOODFORD 

A 

38  09 

64  41 

6A 

CITY  OF  MIDWAY 

3 

MILLERS6URG 

5430 

BOURBON 

5 

38  18 

84  09 

MID 

RICHARD  S.MC  DANIEL 

3  4 

MILLERSTOWN 

5436 

GRAYSON 

3 

37  27 

86  03 

580 

7A 

MRS-  0.  M.  LAWLER 

3 

MONTICELLO 

5524 

WAYNE 

36  50 

64  51 

E.  0.  COOPER 

MOREHEAO  STATE  COLLEGE 

5656 

ROWAN 

5 

38  11 

83  26 

770 

MID 

H.  C,  HAG6AN 

3  4 

MOUNT  STERLING 

5640 

MONTGOMERY 

5 

38  03 

63  57 

930 

5P 

5P 

FRED  CARTMILL 

2  3    5 

MUNFORDVILLE 

5684 

HART 

3 

37  16 

85  53 

600 

7A 

HUBERT  E.  HODGES 

3  4 

5694 

CALLOWAY 

36  36 

86  20 

600 

6P 

6P 

MURRAY  WATER  SYSTEM 

2  3   5   7 

OLIVE  HILL  1  NW 

CARTER 

7 

38  18 

83  11 

752 

MID 

LOTTA  ORA  HOOPER 

3  4 

OLNEY 

6020 

HOPKINS 

37  13 

67  47 

380 

8A 

ART  0.  WILLIAMS 

3 

ONEONTA  DAM  35 

CAMPBELL 

^ 

38  58 

84  18 

497 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

OWNESBORO 

6091 

DAVIESS 

7 

37  46 

87  09 

420 

6P 

7A 

VIRGIL  P.  CLARK 

2  3   5    7 

OWNESBORO  dam  46 

6096 

DAVIESS 

7 

37  47 

87  08 

404 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  4 

PADUCAH 

6115 

MC  CRACKEN 

7 

37  06 

88  37 

340 

6A 

6A 

WESTERN  P.  LACKEY 

2  3   5 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

6110 

MC  CRACKEN 

37  04 

88  46 

410 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  4  5   7 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

MC  CRACKEN 

7 

37  04 

88  35 

MID 

SOIL  CONS  SERVICE 

3  4 

PAINTSVILLE 

6136 

JOHNSON 

I 

37  49 

82  48 

620 

7A 

JESSE  FAIRCHILD 

3 

PIKEVILLE 

6353 

PIKE 

1 

37  29 

82  31 

666 

5P 

8P 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5   7 

PINEVILLE 

BELL 

36  45 
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REFERENCE  NOTES 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  Index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.   There  will  be  no  duplication  ot  numbers  within  a  state. 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  3SW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
Unless  otherwise  indicated',  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   temperature  in  "F.  ,  precipitation  and  evaporation  in  infhes,  and.lnd  movement  l^Jiln- .^^fS^f^^ 


days  are  based  ' 
Table  6. 

Sleet  and  hail  we 

Amounts  in  Table 

Amounts  in  Table 

Data  in  Tables  3  , 


a  daily  average  of  65°F.   Evaporation 


asured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  folio 


included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948 
are  froa  recording  gages.   Traces  are  not  shown, 
are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 
,  6,  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  ti 


Snow 


in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Burea 


of  observation.   See  the  Station  Index  for  observation  time, 
nd  CAA  stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  P.M.  E.S.T. 


No  record  in  Tables  3,  4,  6,  7,  and  the  Station  Index.   No  record  in  Tables 
for  several  days,  only  the  first  and  last  days  are  shown  in  Table  4. 


2  and  5  is  Indicated  by  no  entry.   When  hourly  precipitation  is  missing 


nt ,  time 


stribution 


+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

+  Amount  included  in  following  measure 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

6  Station  not  equipped  with  recording  gage. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  .estimated. 

M  1  to  9  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 


See  Table  4  fo 


6-ho 


rly 


ounts. 


ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10 


wfall- 
adjusted  to 


represent  the  value 


nth. 


R  Daily 


from  non-recording  gages. 


3  and  monthly  total  from  recording  gage.   All  other  data  in  Table  3 
T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V   Includes  total  for  previous  month. 
•  *.    n       1^  ^^^*.   r.^^   ^^nv   m-,T,thW  and  annual'   SI  50  oer  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should  be  made 
payab;e"'to°;he''T"asurer"f  thrSni^fd'sraJes!'  R^mitlan^s  anJcor^^spSndeice' regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government 
Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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Beginning  with  the  October  1951  issue  of 
Climatological  Data,  Table  4,  Hourly  Pre- 
cipitation will  be  discontinued  due  to 
curtailment  of  the  funds  necessary  for 
processing  and  publication  of  these  data. 
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KENTUCKY  -  OCTOBER  1951 


0.  K.  Anderson,  Section  Director  -  Louisville 

WEATHER  SUMMARY 

Weather  conditions  during  October,  while  quite  varied,  can  be  characterized  as  "practically 
ideal  for  an  autumn  month.  Both  above  and  below  normal  temperatures  prevailed  and  rain- 
fall was  generally  sufficient  and  nearly  always  light  in  amount.  Temperatures  averaged 
above  normal  and  precipitation  was  below  normal.  The  first  snow  of  the  season  fell  in  a 
few  isolated  areas.  Much  of  the  farmers  time  was  spent  in  getting  corn,  tobacco,  soybeans 
and  late  hay  out  of  the  fields. 

The  first  decade  in  October  was  marked  by  a  remarkable  variation  in  extremes  of  temperature. 
From  near  record  highs  for  the  month  as  well  as  the  dates  of  the  4th  and  5th,  the  tempera- 
ture dropped  to  near  record  lows  on  the  morning  of  the  9th.   The  readings  at  Louisville  on 
the  4th  and  5th  exceeded  any  recorded  on  those  days  during  the  80  years  of  weather  records; 
the  reading  on  the  9th  being  a  new  80  year  minimum  record  for  the  date.   The  cooler  weather 
that  began  on  the  8th  was  slow  to  moderate  and  it  continued  cool  until  the  15th.   However, 
these  cool  temperatures  were  somewhat  offset  by  almost  100%  of  possible  sunshine  during  the 
period.   From  the  15th  through  the  23rd,  fluctuating  temperatures  were  the  rule  but  it  was 
generally  qviite  warm  and  sunshine  was  ample.  The  balance  of  the  month  continued  warm  although 
temperatures  varied  but  little  from  the  seasonal  level.   However,  this  last  period  saw  a 
deficiency  in  sunshine  from  the  almost  daily  rains  and  continued  cloud  cover.   Frost  was 
reported  from  many  stations  on  the  mornings  of  the  9th  and  10th  but  commercial  damage  was 
expected  to  be  small.   The  mean  temperature  for  the  State  was  59.4°  which  is  0.9  above  nor- 
mal  The  monthly  mean  temperature  ranged  from  62.6°  at  Wolf  Creek  Dam  to  55,8  at  Grayson. 
The  highest  temperature  for  the  month  was  96°  at  Shelbyville  2  W  on  the  5th;  the  lowest  25 
at  Grayson  on  the  9th. 

Clear  or  almost  clear  weather  prevailed  during  half  of  the  month.  Rainfall  of  generally 
light  intensities  was  reported  from  one  location  or  another  during  12  days  m  the  month. 
Amounts  were  generally  equally  distributed  with  a  small  variation  from  one  station  to  an- 
other The  largest  falls  were  recorded  in  the  extreme  southeast  in  Harlan  County  and  along 
the  Ohio  River  in  Carroll,  Oldham  and  Jefferson  Counties.  There  were  only  two  periods  when 
rain  was  general  throughout  the  State  and  these  were  the  22nd  through  the  24th  and  28th 
through  the  31st.  Even  though  rainfall  was  sporadic,  amounts  were  sufficient  to  supply 
ample  soil  moisture.  Snowfall  was  reported  for  the  first  time  this  season  but  amounts 
were  negligible  and  were  recorded  only  at  a  few  isolated  locations  in  the,  northern  and 
eastern  part  of  the  State.  The  average  precipitation  for  the  State  was  2.00  inches  which 
is  0  63  inch  below  normal.  The  total  amounts  recorded  at  the  various  stations  ranged  from 
4  31*  inches  at  Anchorage  in  Jefferson  County  to  0.36  inch  at  Greensburg  Highway  61  BR. 
The  heaviest  rainfall  in  any  one  day  was  2.59  inches  at  Millerstown  reported  on  the  24th. 
The  monthly  average  of  snowfall  for  the  State  as  a  whole  was  a  "T". 

October  was  generally  satisfactory  for  the  harvesting  of  crops  and  much  of  the  time  was 
spent  in  getting  corn,  tobacco,  soybeans,  and  late  hay  out  of  the  fields  while  the  weather 
was  still  good.  Fall-seeded  small  grains  were  well  advanced  and  in  good  condition,  although 
in  local  areas  growth  was  off  to  a  slow  start  because  of  dry  soil  slowing  germination. 
Harvest  of  the  tobacco  crop  was  drawn  out  over  several  weeks  with  some  still  in  fields 
after  frosts  came.  Some  late  cuttings  also  were  reported  damaged  in  barns  because  of  freezes 
before  curing  was  completed.  Stripping  progressed  fairly  well  and  many  crops  were  ready 
for  marketing  at  the  end  of  the  month.  Harvesting  of  the  new  crop  of  corn  progressed  rather 
favorably  with  a  larger  than  usual  portion  of  the  crop  cribbed  at  the  end  of  the  period. 
Weather  conditions  were  fairly  good  for  maturing  of  soybeans  and  combining  of  the  crop 
made  good  progress.  Although  most  pastures  were  near  normal  during  the  middle  of  the 
month,  they  were  deteriorating  at  the  close  and  stock  feeding  was  accelerating. 

The  only  storm  of  any  consequence  during  the  month  was  that  in  Fayette  County  on  the  5th. 
A  wind,  rain  and  electrical  storm  caused  an  estimated  damage  of  about  $6,000.   -  W.  S. 
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58.7 

88 

18 

2.81 

T 

8 

1943 

56.7 

89 

21 

1.67 

T 

7 

1944 

57.5 

90 

23 

1.31 

0.0 

5 

1945 

56.7 

91 

23 

2.04 

0.0 

5 

1946 

59.6 

92 

27 

2.38 

0.0 

5 

1947 

64.3 

92 

27 

2.20 

0.0 

6 

1948 

54.7 

85 

18 

2.45 

T 

6 

1949 

61.8 

89 

25 

4.53 

T 

12 

1950 

62.4 

90 

30 

1.77 

0.0 

1951 

59.4 

96 

25 

2.00 

T 

Period 

58.5 

2.63 

0.1 

Data  for  the  period  beginning  vltb  January  ?  <M9  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
in  this  table  for  earlier  years. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
OCTOBER    1951 


Temperature 


WESTERN  DIVISION 

BEAVER  DAM 
FORDS  FERRY  DAM  50 
GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  4  SW 
HICKMAN  1  E 

HOPKINSVILLE  2  E 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAYFIELD  2  S 

MURRAY 

OWENSBORO 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PRINCETON 

RUSSELLVILLE 

DIVISION 

CENTRAL  DIVISION 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

BURGIN  DIX  DAM 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
DANVILLE 

FRANKFORT  LOCK  4 
GREENSBURG 

I RV I  NOT  ON 
LEITCHFIELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LIMESTONE  SPRINGS 
LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE  2  W 

SHEPHERDSVILLE 
SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
WILLIAMSTOWN 
WOLF  CREEK  DAM 

DIVISION 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

CYNTHIANA 

FARMERS 

GRAYSON 

HARLAN 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 
INEZ 

MANCHESTER  4  SE 
MAYSVILLE  DAM  33 
MIDDLESBORO 

MOUNT  STERLING 

PIKEVILLE 

RICHMOND  E  STATE  COL 

VANCEBURG 

WEST  LIBERTY  WATER  WORKS 

WILLIAMSBURG 

DIVISION 

STATE 


59.3 
61.6 
59.8 
60.5 
59.3 


59.8 
62.  OM 


60.6 
60.5 


58.6 
60.4 
59.0 


59.0 
58.5 
60.0 
58.1 
58.1 

59.8 


61 

0 

59 

1 

59 

7 

60 

3 

59 

8 

59 

1 

59 

2 

59 

5 

60.2 
60.6 
58.2 
59.4 
57.3 


58.7 
59.  4M 
55.8 
58.  IM 
58.5 

57.4 
56.6 

57.0 
59.4 

59.6 
61.5 
59.0 
60.3 
56.  IM 

61.0 

68.7 

59.4 


0.5 

0.1 


0.5 
0.2 


0.8 
1.8 


0.6 
0.6 


1.3 
0.8 


2.2 
0.5 
0.7 

1.0 
1.1 
1  .7 


1.7 
1.9 
1.9 


2.1 
0.8 

2.8 

0.9 


0.5 
2.0 

3.1 
1.6 
0.4 


93 
96 


29 

9 

223 

37 

31 

165 

31 

9+ 

209 

35 

9+ 

188 

30 

25 

31 

10 

182 

30 

20 

178 

30 

20 

2  09 

34 

9+ 

164 

3? 

9 

175 

34 

9+ 

184 

34 

20 

200 

30 
32 


29+ 
10 


10 
9+ 


238 
195 
238 
198 
236 

228 

247 


216 
210 
229 


184 
228 


206 
209 


220 
224 
217 


No.  of  days 


a-9 


29 

198 

11+ 

178 

11+ 

9+ 

219 

11 

264 

9 

242 

29 

217 

9 

301 

11 

251 

11 

228 

223 
170 


Precipitation 


1.01 
1.10 


1.63 
2.22 


2.26 
1.01 
2.39 

2.15 
1.80 
1.92 
1.75 
1.44 

1  .93 


.65 

3.50 
2.56 
1  .50 
2.18 
.95 


1.61 
2.22 


2.59 
1.79 
2.22 


1.56 
2.72 
2.31 
2.64 

2.32 


1.31 
1.48 
3.86 

2.29 

.75 

1.11 

3.69 

.85 

1.68 
1.38 
1.55 
2.20 
2.47 

2.59 
1.67 
1.50 
1.82 
1.16 

1.54 


1.75 
1.50 
2.02 
1.23 


1.27 
.59 


.85 
1.34 


1.15 
1.35 


1.18 
.94 
.51 


.01 
1.13 


.19 
1.02 
1.20 


1.06 
1.10 


.82 
1.05 


1.67 

1.95 

1.48 

.92 

.52 

2.28 

1.63 

.84 

.93 

.80 

.61 
1.89 
1.02 


1.30 
1.10 


1.35 
1.30 


.63 

.54 


.79 
2.33 


1.1 
.43 


.43 
.41 
.69 


.80 
.46 
.98 
.85 
.40 


Snow,  Sleet,  Hail 


No.  of  days 


T 
.0 


^ 


§1 


1  0 

1  0 

2  1 

2  1 

0  C 

0  0 

2  1 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 

3 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

e2 

ADDISON   DAM   4S 
ADOLPHUS    1    N 
ALLEK 
AMCHORAGE 
ASHCAMP 

.27 
.98 

.25 

.65 
.05 

.02 
.12 

.20 

.02 

T 
.13 

.29 

T 
1.67 

.65 
.85 
.20 
1.65 
47 

.02 

.04 

T 

T 
.50 

.03 
.27 

.03 
T 

T 

.04 

.10 

.10 

.29 
.10 

.90 
1.58 

.84 
4.31 
2.36 

ASHLAND    DAM    29 
BARBOITRVILLE 
BARDSTOWN    S    J    PREP    SCH 
BEAVZR    DAM 
BEKHAH 

.63 

.03 
.34 
.22 
.05 
06 

.13 

.18 

.39 

T 

.11 

.43 
.16 

.12 

54 

1.95 

.51 

.41 
.02 

.03 

.03 

.03 
.07 

.03 
.19 

.20 

.05 
.04 

.47 
.06 

.07 
.33 
.15 

.05 

1.58 
1.86 
2.32 
1.01 
1.31 

BEREA  COLLtGK 
BEREA    WATER    WORKS 
BOSTON    2    SW 
BOWLING    GRJBKN 
BOWLING    GREEN   SOBSTA 

.12 

.13 
.05 
.09 
.10 

T 

.14 
.02 

.02 

T 

T 

.03 
T 

T 

.79 
.57 
.78 
1.23 
.46 

.04 

.04 
.01 
.08 
.55 
.37 

.01 
.06 

.03 
.01 

.06 
.11 
.04 
.05 

T 

.45 

.03 

T 

1.48 
1.06 
1.06 
2.03 
.84 

BOWLING   GREEN  WB  AP 
BR£Tr    DAU   36 
BROWNSVILLE   LOCK   6 
BURG  IN    DIX   DAM 
BURNS IDE 

T 

.44 

.08 
.66 

.25 

.02 

T 
.18 

T 

.01 
.40 

.01 

T 
.17 

.80 
.02 

T 
1.76 

1.09 

.59 

T 

.04 
.11 

.05 
.20 

T 
T 

.02 
.01 

.03 

1.48 
.11 

3.02 
2.57 

1.62 
2.22 

CADIZ    LOCK    E 
CAMPBELLSVILLE 
CARROLLTON    LOCK    1 
COLLEGE    HILL    LOCK    11 
COLUMBIA 

.02 

T 

.03 

.02 

1.08 

.16 

, 

.02 

.02 

T 

.05 

T 

T 

.60 
.01 

2.28 
.75 

1.39 

.35 
.03 

.14 

.13 

.01 

.02 

T 

.06 
.02 

.11 

T 

.52 

1.06 
.65 
3.50 
1.04 
1.57 

COBBIN   CAA    AIRPORT 
COVINGTON   W    B    AIRPORT       R 
CUMBERLAND    FALLS    ST    PK 
CYNTBIANA 
DANVILLE 

T 

.02 

T 

.28 
.31 
.18 
.59 
.10 

T 

T 

.27 

.02 

T 

T 

T 

.34 
.01 
.23 

T 

T 

.10 

.37 

1.63 

.64 
.39 
.50 
1.18 
.84 

.09 
.01 

.09 
.04 

.15 
.06 

T 

T 

.31 

T 

.02 

.04 

T 
T 
.09 

2.33 

.17 
.16 

3.86 
2.56 
1.38 
2.29 
1.50 

DELPBIA    1    E 

DEHA 

DUNDEE   BARRETTS    FORD   BR 

DUNMOR 

DUNNVILLE        ' 

.34 

.22 

.05 
.04 

.01 

.07 

.12 

.46 
.33 

1.04 
1.65 

.55 

.02 

.20 
.40 

.17 

.05 
.06 

.42 
.03 
.25 

1.45 
.96 
.63 

1.54 

1.90 

EDDYVILLE    LOCK    F 
EDMONTON 
ELIZABETHTOWN 
BLKHORK  CITY 
FALMOUTH 

T 

. 

T 

.as 

T 

.08 
.05 
.10 
.02 
1.01 

.15 
.05 

T 

T 

T 

.04 
.23 

.04 

.19 
.02 

.70 

1.10 

2.16 

.42 

.97 

.03 

T 

.15 
.25 
.05 
.15 
.19 

.03 
.03 

.09 

.04 
.01 

.20 
.10 
.38 

1.24 
1.60 
2.45 
2.32 
2.27 

FARMERS 
FLEUINGSBURG 
FORD    LOCK    10 
FORDS    FERRY  DAM    50 
FRANKFORT    LOCK  4 

.11 

.04 

.30 

.15 
.93 

.18 
.01 
.13 
.01 
.18 

T 

.10 

.47 

.43 

.93 
.31 
.28 
.91 

T 

T 

.09 

T 

.17 

.02 

.01 
.15 

T 

T 

.12 

.10 
.02 

.01 
T 

.75 
1.48 

.65 
1.10 
2.18 

FRANKLIN    WATER    WORKS 

FREEBURN 

FRENCHBURG                                       i 

GEORGETOWN   WATER    WORKS          1 

GEST    LOCK    3 

.02 

.08 
.67 

.72 
.20 

.13 
.06 

^02 

.17 

.24 
.04 

.69 
.25 
.50 
.90 
1.84 

.83 
.05 
.04 

.19 

.02 

T 

.23 

T 
.10 

.72 

.85 

1.94 

2.96 

GLASGOW 

GRANT    DAM    38 

GRAYSON 

ORE ENS BURG 

GREENSBURG    HIWAY   61    BR         | 

.05 
.14 

.20 
.23 
.01 

T 
.14 

T 

.39 

T 
.17 

T 
T 

1.00 

2.12 

.42 

T 

.80 

.36 

.32 
.12 
.03 

.02 
.05 

.04 

T 

.20 

.01 

T 
.10 

2.03 

2.47 

1.11 

.95 

.36 

GREENUP  DAM    30                             ; 
GREENVILLE    2    W                                1 
HARLAN                                                      1 
EARTFOBD   6    NW                                   | 
HAZARD   WATER   WORKS                     i 

1.23 
.10 

.71 
.05 
.30 
.37 
.05 

.17 
.04 
.23 

.02 

.20 

T 

.01 
.14 

T 
.38 

T 
.01 

.58 

.70 
.51 
.57 

.11 
.05 

.30 
.02 

.03 
.30 

.10 

.13 
.05 

.06 

T 

.02 
.05 

.02 

.50 

2.00 

.16 

2.96 
1.31 
3.69 
.92 
1.39 

HEIDELBERG    LOCK    14                     1 

HENDERSON    4    SW 

HICKMAN    1    E 

HICKSVILLE 

HIGH    BRIDGE    LOCK    7                     | 

.36 
.10 

.29 
.24 

.23 

.05 

T 

.35 

.31 
.45 

.35 
.30 
.20 
.75 
.91 

T 
.73 

.01 
T 

.65 
.46 

.01 

.05 
.02 
.02 

.10 
.07 
T 

.43 

.85 
1.63 
2.22 
1.21 
1.53 

HINDMAN   SETTLEMENT   SCH         j 

HOPKINSVILLE   2    E 

HYDEN                                                               ] 

INEZ 

IBVINGTON                                              1              ; 

.41 

.17 

.28 
.29 
.61 

.30 
.03 

.05 

.10 

.15 

.59 
.27 

.38 

.74 
.31 
.29 

.10 
.20 

.05 

.03 
.119 

.09 

.43 

1.06 

2.22 

.10 

.44 

1.68 
1.94 
3.24 
1.38 
1.61 

JACKSON                                                   1 

JEREMIAH 

KEENE    2    N                                              \ 

KENTUCKY    DAM                                     ' 

LANCASTER    ICE    PLANT                  ; 

T 

.48 
.17 
.23 

.20 

.09 
T 

.18 
.10 
.42 

.24 

.12 

T 

.43 

.30 
.49 

1.02 
.54 

1.20 

T 

.04 
.10 
.02 
.21 

.06 

.06 

.01 
.10 
.12 

.05 

.89 
1.29 

1.73 
1.51 
1.56 

LAURA                                                         1 
LEITCBFIELD                                        ! 
LEXINGTON  TO   AIRPORT        R    1 
LIBERTY                                              ! 
LIMESTONE    SPRINGS 

1.02 

.85 

.22 
.18 
.14 

.24 

T 

.40 

.13 
.25 

.32 

.25 
1.89 

.64 
1.32 

T 

.08 

T 

.10 

T 

.09 
.03 

.10 

.54 
.05 
.26 

1.56 
2.22 
3.10 
1.96 

LITTLE    HICKMAN    LOCK   8           j 
LOCKPORT    LOCK    2                             1 
LOUISA    2                                                 \ 
LOUISVILLE    WB   AP                    R 
LOUISVILLE    UPPER  GAGE           1 

1.18 
-       1     •" 

.32 

.25 
.88 

.07 
.02 
.22 

T 

.19 
.04 
.06 

.02 

T 

2.27 

T 

.99 

1.97 

.34 

.04 

1.00 

.05 

T 

.05 

.05 
T 

T 

.14 
.37 
T 

.61 

1.39 
3.58 
1.61 
3.27 
1.90 

LOUISVILLE   WB  CITY             R 
LOVELACEVILLE 
HADISONVILLE   1    SE 
MAMMOTH    CAVE    PARK 
MANCHESTER    4    SE 

.06 

-.11 

.15 
.04 

.27 

.05 

T 
1.10 

.03 
.26 

1.30 
.14 
.37 
.45 

.03 

.45 

l.)0 

.69 

T 

.34 
.02 
.02 

.07 
.16 

T 
.05 

.10 
.19 

.10 
.03 

.57 
.51 

.53 
.07 

2.38 
2.26 
1.01 
2.59 
1.55 

MAYFIELD   SUBSTA 
MAYFIELD    2    S 
MAYSVILLE    DAH    33 
HIDDLESBORO 
MIDWAY 

.17 

.05 
.06 
.36 
.64 
.66 

.69 
T 

.39 

.26 
.22 

.19 
.51 

.59 
.07 
.95 
.65 
.98 

.01 
T 

.58 

.56 
.04 
.14 
.38 

.04 
.04 

.12 
.08 
.01 
.09 

.75 
.32 

1.53 
2.39 
2.20 
2.47 
2.03 

MILLER STOW N 
MOKTICELLO 
MOUNT    STERLING 
MUNFORDVILLE 
MURRAY 

T 

.21 
.08 
.37 
.12 

.24 
T 

T 

.04 

.16 
.12 

.37 

2.59 
.91 
.60 

1.18 
.06 

.77 

.14 

.80 
.12 

T 

.32 
.03 

.18 
.05 
.08 
.05 
.02 

.11 
.74 

.90 

3.12 

1.91 
2.59 
1.59 
2.15 

OLNEY 

ONEONTA   DAM    35 

OWENSBORO 

OWENSBORO    DAM    46 

PADOCAH    CAA    AIRPORT 

T 

T 

T 

.16 
.65 
.65 
.66 

T 

.14 

T 
.68 

.35 

.35 
.42 
.10 

.40 

1.22 

.80 

.79 

.23 

.61 

.13 

T 

.01 

T 

.01 
.09 

T 
T 
.01 

T 

.30 
.82 

1.82 
2.14 
1.80 
1.90 
1.92 

PADUCAH 
PAISTSVILLE 
PIKEVILLE 
PI  NEVILLE 
PRINCETON 

.73 

.08 

.43 

.66 

.17 
.02 
.08 

.03 

.03 
.07 

.06 

.23 
.13 
.40 

1.05 
.27 

.28 
.27 
.46 
.48 
.28 

.01 
.26 

.15 

.08 
.26 
.02 

.04 

T 

.06 
.06 

.14 

T 

.10 

.06 

.36 
.12 
.55 

1.75 
1.43 
1.67 
2.19 
1.44 

RAVENNA    LOCK   12 
RICHMOND   E    STATE   COL 
RUM3EY    LOCK    2 
RUSSELLVILLE 
BOSSELLVILLE    SUBSTA 

.10 

.12 
.03 
.01 
T 

.08 
.08 

T 

.02 

T 

.03 
1.20 

.39 
.98 
.72 
.10 
1.30 

.10 
T 

.04 
.03 
.42 
.61 

T 

.02 
T 

.16 

.08 

T 

.03 

.47 
1.50 

.81 
1.93 
1.94 

S«0  releieac*  oot**  follovrioq  Station  IndsK. 
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Table  3-Contmued 


Day  of  month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i2 

.14 

T 

1.65 

T 

1.79 

ST    JOHN   BETHLEHEM   ACAD 

.21 

.21 

.96 

.01 

T 

T 

1.39 

SALVISA    LOCK   6 

.03 

.26 

.76 

.35 

.14 

.03 

.65 

2.22 

SCOTTSVILLE 

.67 

.21 

.57 

.36 

.03 

T 

T 

T 

.28 

2.12 

SEBREE   WATER  WORKS 

.05 

.18 

.09 

.03 

.50 

SHAWNEE    STEAM    PLANT 

.15 
.25 

.02 

2.05 

.02 

2.34 

SSBLBYVILLE    2    W 

2.45 

.01 

I 

T 

_ 

SHEPHERDSVILLE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

' 

- 

~ 

" 

~ 

" 

" 

.09 

.33 

.04 

.35 

.10 

.01 

.55 

1.56 

SOMERSFT    1    N 

.09 

T 

.67 

T 

.94 

SPRINGFIELD 

.27 

T 

.14 

T 

1.3S 

.42 

.06 

.60 

2.72 

SUHHER    SHADE 

T 

.11 

.04 

.14 

1.21 

.46 

.05 

.05 

2.16 

SUMMER    SHADE    SUBSTA 

.05 

.20 

T 

2.14 

T 

2.54 

TAYLORSVILLE 

.40 

TOMPKINSVILLE   TEL   OFF 

.67 

.351 

.061 

1.13 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

.05 

.21 

.86 

T 

T 

2.25 

TYRONE    LOCK    5 

.55 

.26 

.35 

.48 

.30 

.03 

T 

1.38 

UNIONTOWN    DAM    49 

.58 

.13 

T 

.99 

.02 

.OS 

1.39 

VALLEY  VIEW    LOCK   9 

* 

.20 

.05 

l.lOr 

.03 

1.39 

VANBUREN 

.21 

.85 

.10 

1.82 

VANCEBURG 

.05 

.62 

T 

T 

.89 

.08 

.14 

.07 

T 

1.76 

VANCEBITRG    DAM   32 

.23 

.35 

.15 

.80 

.05]    T 

.081 

1.35 

WAYNESBURG    6  E 

.17 

.10 

.40 

.35 

.jS 

.oe 

1.16 

WEST    LIBERTY   WATER    WKS 

.IS 

2.15 

.11 

T 

.42 

3.45 

WEST PORT 

.7S 

.02 

.03 

.38 

.18 

.23 

.0! 

.10!     1-54 

WILLIAMSBURG 

.04 

.56 

.07 

1.30 

.21 

2.31 

WILLIAMSTOWN 

.73 

.48 

.lOi     .251 

1.03 

WILLOW    LOCK   13 

.20 

.28 

1.22 

.281 

I      .13      2.64 

WOLF    CREEK    DAM 

.05 

.6{ 

T 

.03 

1.42 

.03!      .141 

.081 

1.73 

WOODBURY    LOCK  4 

.03 

1 

i 

J 

■J 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
OCTOBER  1951 


Day  Of  Month 


9       10      U      12 


14     15      IB      17      18      19      20      21      22      23      24      25      29      27      28      29      30      31 


ANCHORAGE 

ASHLAND    DAM    29 

BARBOURVILLE 

BAROSTOWN   S    J    PREP    SCH 

BEAVER    DAM 

BENHAM 

BEREA    COtLEGE 

BOWLING    GREEN    KB    AP 

BURGIN    DIX    DAM 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON    LOCK     1 

COSBIN    CAA    AIRPORT 

COVINGTON    W    B    AIRPORT 

CYNTHIANA 

MNVILLE 

FARMERS 

FORDS    FERRY    DAM    50 

FRANKFORT   LOCK   « 

GRAYSON 

eilEENSBURG 

SREENVILLE    ?    W 

lARLAN 

'tEIDELBERG  LOCK    14 

lENDERSON   A    SN 

1ICKMAN    1    E 

IINOMAN    SETTLEMENT   SCH 

fOPKINSVILLE    2    E 

INEZ 

IRVINGTON 

-EITCHFIELD 

.EXINGTON   WB    AIRPORT 

.IMESTONE   SPRINGS 

.OUISVILLE   «a   AP 

.OUISVILLE   WB   CITY 

.OVELACEVILLE 

lAOISONVILLE    1    SE 

WNMOTH   CAVE    PARK 

I 

ttNCHESTER  4  SE 

MYFIELO  2  S 


M*«   83   84 
MINI  55   52 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 


85  87  90 

58  53  58 

85  89  89 

52  54  54 

84  86  89 

54  53  58 

84  87  88 

53  53  58 

75  83  82 

41  50  51 

83  85  87 

57  55  60 

86  88  88 

53  53  57 

85  87  90 
51  52  56 

83  86  87 

54  52  58 

85  85  88 

56  52  56 


86 

87 

52 

52 

83 

87 

55 

62 

84 

88 

53 

59 

80   84   87 
55   55   60 


85  85  90 

50  48  52 

84  82  88 

57  56  63 

79  84  85 

43  53  53 


85 

88 

45 

49 

81 

83 

55 

57 

86 

86 

53 

59 

37  57  56 

82  82  86 
51  52  53 

83  85  87 
55  57  61 

84  85  83 
46  52  53 

78  83  85 

50  52  52 

84  88  90 

54  54  56 

80  64  88 

40  38  39 

84  84  87 

57  53  63 

82  84  86 
54  56  60 

83  85  87 
57  58  63 


85  89 

54  59 

83  87 

60  65 

85  87 

54  59 


54   54   60 


90  61 

64  56 

66  82 

59  60 

90  93 
55  64 

91  90 
63  61 


87   83 
52   56 


88   85 
68   59 


93   88 
65   64 


91  92  90 

57  63  58 

88  90  91 

55  63  58 

91  91  79 

59  65  54 


87  86  88 

51  59  60 

86  89  73 

64  64  56 

89  88  82 

64  64  62 

89  89  90 

60  64  60 

92  90  87 

51  56  58 


90   78 
68   62 


89   90 
58   57 


91  90  85 

46  53  50 

86  89  90 

56  60  62 

89  91  85 

64  64  60 


53  57  58 

87  86  60 

54  57  60 

88  92  76 
65  66  58 

85  90  90 

60  62  60 

87  89  86 

53  54  57 

91  67  85 

64  66  64 

65  64  83 
56  52  52 


91  84 

68  60 

90  85 

64  61 

89  79 

58  60 


90   90   83 
62   67   60 


88   89   81 
66   71   61 


89   88   79 
67   66   63 


63 

85 

66 

S9 

53 

62 

60 

66 

87 

89 

89 

67 

62 

63 

64 

61 

se 

87 

89 

91 

58 

63 

68 

68 

58  63 

38  31 

60  62 

48  34 

59  64 
46  36 

58  63 

44  28 

60  63 

39  29 

76  55 

45  33 

55  59 

38  31 

58  63 

38  32 

56  63 
45  31 

58  62 
43  29 

57  60 

43  34 

55  61 
35  32 

56  62 

40  31 

59  60 

44  30 

5  5  58 

45  34 

60  62 

46  30 

58  63 
46  38 

63  58 

45,  35 

60  60 

44  25 

57  56 
48  34 

60  62 

42  31 


54   45   37 


58  61 

46  33 

60  64 

43  35 

70  65 

40  31 


82  79  55 

60  46  35 

78  60  64 

54  45  32 

70  60  62 

50  45  35 

73  61  64 

51  41  31 

76  58  61 

50  41  35 

72  54  60 

46  40  35 


70   56   62 
48   39   33 


69   58   62 
49   45   39 


70   60   65 
52   46   32 


84 

60 

59 

59 

46 

85 

5« 

60 

45 

89 

57 

68 

85 

61 

64 

45 

66   65   72 
35   33   36 


64   65   68 


66  65  70 
35  33  33 

65  68  71 
31  31  35 

67  69  74 
31  31  36 

62  62  62 

34  32  32 

64  63  70 

31  34  39 

67  69  72 

32  33  35 

66  67  73 
32  32  34 

65  66  71 
31  31  32 

62  65  69 
37  36  36 

63  62  68 
34  30  31 

62  62  71 

34  35  38 

64  60  68 


63   65   67 
35   35   39 


64   65   70 
29   30   30 


66   70   74 
42   38   45 


62   64   66 


64   63   68 
26   27   26 


32  33  34 

66  69  73 
31  32  37 

71  63  68 

41  32  34 

63  64  68 

33  31  33 

67  71  75 
36  35  42 

66  70  72 

40  39  34 


62 
33 


66  68  73 

34  34  36 

66  67  72 

37  36  40 

62  62  69 

37  36  40 


73   74   78 
40   41   41 


73   73   77 
39   40   43 


75   76   79 

33   35   35  I  39 


75   76   60 
36   40   40 


SO   81   82 
43   45   45 

80   82   81 


75  77  79 

35  42  39 

65  70  69 

32  35  36 

74  74  76 

36  38  45 

75  75  78 


35 

37 

39 

42 

44 

45 

76 

77 

80 

82 

84 

84 

35 

39 

38 

42 

42 

43 

75 

75 

78 

80 

62 

63 

36 

37 

37 

36 

41 

43 

71 

73 

77 

76 

80 

87 

35 

39 

39 

40 

44 

42 

74 

74 

75 

79 

80 

81 

32 

35 

35 

37 

39 

40 

70   71   76 
46   48   48 


71   72   75 
38   38   40 


73   76   76 
38   41   44 


44   48  50 

74   74  73 

35   37  39 

71   71  76 

30   31  31 

69   72  73 

35   39  39 

75  79 

38  40 


72  75 

38  36 

72  74 

36  36 

74  79 

41   44  47 

76   80  79 

32   37  35 


75  73 

33  36 

75  81 

42  44 

72  75 

34  35 

74  78 


73 
40 

72 

40   40   44 

71   73   77 
43   46   46 


43 


73   77 


82 

63 

41 

42 

82 

83 

43 

44 

81   83   83 


76  78  80 

36  39  40 

79  80  81 
43  46  47 

80  82  83 


78   81   81 
48   51   50 


76   82   81 


79  82  83 

45  47  49 

60  83  85 

37  40  41 


82 

83 

51 

51 

80 

81 

41 

43 

78 

89 

36 

38 

78 

76 

42 

45 

81   83   82 


42  41  42 

78  80  82 

37  41  42 

80  83  84 

51  48  48 


82  84 

39  40 

77  79 

39  42 

84  84 

46  48 

82  80 

39  41 

81  S3 

47  49 

80  81 

47  50 


51   51   50 


64 

66 

72 

74 

74 

78 

81 

35 

35 

38 

41 

42 

43 

43 

63 

66 

71 

72 

73 

77 

79 

43 

42 

44 

47 

46 

49 

49 

68   71   74 
36   33   40 


68   69   74 
32   34   38 


64   65   70 
31   31   34 


64   65   69 


6«   71 

38   35 


75   77   78 
39   43   43 


74   75   80 
3«   40   40 


72   75 
40   39 


7»   77   80 
42   48   47 


82   82   S3 
46   45   47 


81   82   83 
42   44   46 


78   79   60 
42   41   46 


80   81   83 


82   83   84 
50   51   49 


62   66   78 
41   38   44 

68   70   78 


72   79   74 
41   47   41 


71   77 
32   45 


48  30  41 

80  62  75 

40  46  55 

60  73  75 

49  43  52 


72  73 
45  44 

73  75 
37  45 


72   70   69 


74  65  77 

47  31  40 

55  77  64 

41  47  45 

60  65  75 

43  39  50 


78   77   65 
58   54   39 


59   54   50 


51  49  48 

78  78  78 

58  57  46 

80  72  66 

59  55  45 

77  79  78 

63  57  fvO 


55  54  45 

80  79  60 

58  55  39 

82  82  76 

57  54  45 

79  82  74 

56  53  43 

77  78  69 

60  58  47 

77  78  68 

48  50  38 

75  76  62 

61  60  42 


68 

77 

79 

78 

34 

43 

59 

59 

57 

73 

71 

61 

39 

43 

55 

57 

71 

78 

84 

81 

35 

40 

60 

57 

67 

81 

75 

76 

38 

47 

62 

60 

65 

67 

76 

79 

37 

36 

51 

57 

67 

80 

82 

82 

34 

35 

53 

46 

58 

68 

70 

80 

40 

44 

50 

56 

68 

81 

80 

73 

31 

41 

60 

60 

76 

71 

79 

77 

39 

37 

43 

52 

74 

70 

81 

82 

44 

41 

54 

50 

66 

81 

74 

71 

38 

45 

61 

60 

70 

70 

78 

80 

31 

37 

54 

58 

56 

75 

73 

60 

43 

41 

51 

46 

82 

no 

84 

70 

35 

42 

60 

62 

74 

78 

80 

75 

39 

38 

45 

50 

69 

69 

75 

74 

36 

46 

61 

60 

69 

74 

78 

76 

36 

47 

59 

56 

68 

74 

78 

78 

39 

52 

59 

59 

68 

78 

78 

77 

38 

45 

59 

57 

67 

76 

76 

75 

41 

51 

61 

60 

68 

S3 

79 

74 

30 

42 

63 

62 

68 

81 

78 

72 

30 

40 

60 

55 

70 

73 

78 

78 

36 

45 

61 

57 

76 

67 

80 

80 

43 

41 

51 

49 

68 

85 

79 

74 

35 

49 

61 

60 

65 

76 

67 

61 

56 

33 

42 

47 

48 

33 

65 

76 

72 

67 

58 

38 

36 

46 

54 

33 

73 

76 

73 

64 

63 

33 

37 

50 

54 

39 

66 

77 

75 

65 

60 

33 

40 

46 

51 

35 

68 

74 

64 

57 

53 

32 

43 

49 

48 

35 

61 

73 

75 

61 

65 

33  35  39 

68  74  70 

33  42  51 

68  74  62 

35  41  49 

68  77  76 

32  38  47 

72  76  70 

30  36  45 

64  73  72 
35  39  49 

66  75  71 

31  39  50 

62  69  64 
37  44  50 

63  75  69 

33  38  47 

51  70  76 

34  38  49 

66  78  74 

34  36  43 

68  72  63 

40  47  63 

54  63  74 

35  34  40 

63  78  75 

32  30  40 

65  68  75 

33  35  41 

68  75  62 

32  42  51 

74  73  71 

33  36  38 

62  75  75 

35  35  47 

66  76  63 
35  44  64 

72  66  76 

30  38  44 


64  74 

32  39 

75  65 

46  62 

74  68 
36  45 

75  66 
46  62 

72  63 

44  50 

72  66 
46  51 

75  68 

39  46 

75  67 

45  51 

73  66 
48  56 

77  70 

45  52 

76  64 
43  52 

74  66 
41  45 

77  74 
36  47 


64   75   69 
37   45   63 


41  32  45  54 

56  56  65  62 

47  33  49  38 

56  54  69  60 

41  37  50  38 

64  55  65  58 

51  34  46  39 

63  66  66  60 

45  34  45  35 

63  57  63  61 

49  34  46  40 


59   60 
43   34 


69  49  61  55 

40  33  45  35 

62  59  62  55 

47  31  46  40 

68  57  52  67 
54  35  38  61 

67  59  65 

52  28  45 

60  55  63  60 

49  43  50  37 

69  62  54  64 

48  33  33  48 

65  54  63  56 

45  26  40  38 


56   55   66 
37   38   50 


49  36  48  36 

68  72  74  68 

47  41  50  36 

67  58  69  62 


34   47   42 


56 

65  5  5  64  56 

47  40  49  38 

74  70  59  60 
40  38  41  38 

75  58  56  70 
47  33  35  44 

59  55  70  55 

44  38  42  36 

63  98  66  62 

50  29  43  42 

58  66  62  56 

50  38  48  38 

68  55  62  58 

49  38  47  37 

58  53  63  56 

41 


35   47   37 


62   57   65 
51   33   46 


55  65  68 
36  47  38 

56  63  60 
42  50  38 


61  57  71  69 

60  40  63  36 

58  54  66  62 

49  37  49  36 


64   54   70 
51   36   46 


61   99   73   60 
54   37   47   44 


58   55 

49   41 


72.5 
44  •6 

74.3 
46.0 

76.6 
44.5 

75.9 
44.8 

74.0 
44.6 

72.7 
43.7 

72.6 
46.1 

73.3 
44.6 

76.0 
44.3 

74.4 
43.0 

73.0 
45.0 

72.4 
42.2 

70.0 
46.9 

72.3 
45.0 

73.2 
46.7 

76.2 
42.5 

73.1 
50.1 

72.8 
43.4 

73.2 
38.4 

71.6 

44.6 

74.3 
45.3 

73.0 
43.2 

73.1 
43.8 

73.1 
47.8 

76.1 
42.5 

72.6 
42.1 

75.3 
46.6 

72.8 
40.3 

72.4 
47.1 

72.3 
46.8 

70.9 
47.3 


72.6 
46.2 

71.5 
50.5 

74.6 
47.  r 

73.8 
45.7 

72. S 
45.4 


74.8 
49.1 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
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Table  5 -Continued 


Station 


MAYSVILLE  DAM  33 

MIDOLESBORO 

MOUNT  STERLING 

MURRAY 

OWENSBORO 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

PAOUCAH 

PIKEVILLE 

PRINCETON 

RICHMOND  E  STATE  COL 

RUSSELLVILLE 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

SHELBVVILLE  2  W 

SHEPHERDSVILLE 

SOMERSET  1  N 

SUMMER  SHADE 

VANCEBURG 

KEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WILLIAMSBURG 

WILLIAMSTOWN 

WOLF  CREEK  DAM 


76   82   82 
39   53   52 


82 
58 


51   56   55 


51   5A   59 


55  5*  60 

8*  86  S7 

53  58  64 

86  87  89 

48  58  64 

85  86  91 

56  58  61 

84  81  83 

50  56  59 

77  82  84 

55  53  59 


MAX   84 
MIN   54 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


79   83   90 
41   52   57 


85   88   89 
56   54   59 


MAX 

81 

85 

MIN 

56 

53 

MAX 

81 

84 

MIN 

55 

55 

MAX 

89 

86 

MIN 

42 

40 

MAX 

82 

83 

MIN 

42 

43 

MAX 

84 

38 

MIN 

55 

57 

MAX 

80 

81 

MIN 

58 

58 

MAX 

87 

87 

MIN 

56 

59 

Day  Ol  Month 


87  90  87 

55  56  55 

84  85  SB 

56  58  64 

93  94  89 

60  67  57 

90  94  89 
65  66  64 

89  91  82 

64  65  60 

89  89  79 

69  67  60 

91  88  87 
67  64  54 

89  89  88 

60  58  64 


63   63   61 
87   87   87 


56   67   59 


64  67  63 

87  90  89 

59  63  68 i 

90  93  88 

62  66  53 

90  96  85 

59  66  57 


86   87   89 
53   63   60 


87   89   87 
57   67   61 


56   60   59 


47   52 

90   89   91 
57   61   65 


62   65   58 
92   92   93 


79  68 
54  47 

80  56 
54  47 

81  63 

46  41 

78  63 

53  48 

72  60 

52  43 

60  59 

50  38 

76  60 

45  36 

82  56 
57  46 

71  63 

50  46 

82  75 

53  45 


81 

58 

52 

42 

87 

64 

59 

48 

78 

59 

53 

43 

78 

59 

50 

40 

10   U   12   13   W  15   16   17   18   19   20 


71  57 

51  45 

71  56 

50  40 

78  67 

48  47 

SB  81 

55  45 

78  57 

53  46 

76  52 

50  42 

93  58 

60  50 


59   60   62 
33   37   35 


63   62   66 

37   34   35 


64   65   70 
29   32   34 


67   72   72 
33   33   39 


69   70   76 
35   35   40 


67   72   75 
38   36   41 


66  70  73 

35  40  40 

70  69  72 

37  39  37 


37   43   45 


40  41   44 

74   77   77 

41  41   46 


39   43   45 


78   60 
46   35 


70   74 
44   45 


75   70 
48   38 


80   81 
41   46 


76   79   80 
43   44   47 


79   81   80 


77   76   72 


76   77   79 
40   51   49 


72   74  I  76   78   81 


36  43  41 

66  65  68 

38  39  40 

70  72  76 

31  34  37 


58   61   61 


66  68  72 

32  32  35 

62  68  66 

35  32  35 

66  69  72 


67   67   74 
34   33   35 


83  85   70  70 

45  47  I  48  33 

82  83  I  75  68   81 

48  48   48  34   42 


50   47   50 


41   41   48 

76   76   78 

40   40   43  1  46   48   48 


76   76   81 
35   38   39 

68   72   72 


42   42   44 


69  68  82 

36  34  53 

55  69  83 

34  38  49 

58  78  74 

45  50  48 

74  80  83 

48  30  37 


78   79  I  80   56   75 
39   40   40  I  41   44   46  |  52   41   50 


75  75  78   80   82 
36  44  41  !  43   44 

70  72  74!  78   84 

36  39  39   41   45 

74  75  78 

36  40  42  44   45 

76  75  79 
38  42  40 


83 

68 

68 

45 

41 

36 

84 

83 

56 

47 

49 

36 

82 

70 

71 

46 

48 

43 

84 

74 

69 

48 

48 

34 

64   63   69  I  73   73 
36   31   32  I  36   38 
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32   41   50 
60   54   73 


32   40   51 


65   72   61 
34   44   48 


55   67   76 
36   41   48 


66   76   60 
34   42   46 


34   42   46 


72   73   65 
43   47   47 


58   71   68 
50   45   48 


46   36   45 
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54   54   47 
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60   61   65  '    67   70 
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74,  75 

45  1  40 


66   70   70   74 
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79   80  1  80 
42   42  I  45 


55   70   66 
43   45   36 


50   58   67   59 
53   49   50   43 


58   55   71   60 
41   36   50   36 


58   55   53   64 


56   54   58   63  j 
46   40   51   38  I 
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42a6 

72.3 
45.4 

75.5 
43.5 

75.5 
47.0 

73.8  I 
47.3 
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46.5 

74.6  I 
48.4 
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44.5 

71.8 
46.2 
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46.3 
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50  39  :  46.4 
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73  75  I  74.1 
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53  51  j  45.6 
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59  75  I  76.0 
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EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Is? 

BURGIM  DIX  OAK 
WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

.08 

4 

.05 
8 

.12 
3 

.14 
2 

.10 
0 

.10 
3 

.11 

1 

.14 

5 

.14 
5 

.14 
4 

.11 
2 

.10 

4 

.11 
9 

.21 

34 

.10 
20 

.07 
24 

.06 
4 

.06 
14 

.07 
2 

.09 

7 

.15 
5 

.10 
16 

.09 

1 

.08 
9 

.07 

a 

.07 

1 

.09 
1 

.27 
14 

.07 
0 

.09 
6 

.05 
0 

.14 

1 

.17 
10 

.05 

1 

.09 
3 

* 
0 

.04 
14 

* 
3 

.06 
3 

.14 
5 

.03 
4 

.15 
34 

.08 
17 

.06 
18 

.12 
80 

.08 

1 

.07 
20 

.04 
2 

.06 
12 

.04 
3 

4 

9 

.08 
29 

.06 

1 

.02 

.03 

7 

2.37 
B  14; 

2.5i 
35i 

See  reforeace   notes  tollowlng  Station  Index 
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County 

1 

i 

t 

§ 

time 

Obeerver 

to 

1 

1 

1 

1 

1 

tables 

kDOISON  0AM  ub 

0031 

BRECKINRIDGE 

^ 

37  55 

66  34 

360 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

WCLPMU5  1  N 

0043 

ALLEN 

3 

36  39 

66  16 

600 

7A 

IDELL  M.  DEAHJNG 

3 

(LLCN 

0095 

FLOYO 

1 

37  35 

82  43 

650 

NANNIE  AUXIER 

3 

WC  HORACE 

0155 

JEFFERSON 

7 

38  16 

65  33 

700 

7P 

7P 

C.  E.  BARRET 

2  3  6 

ISMCAMP 

021.6 

PIKE 

1 

37  16 

62  26 

1100 

8A 

MARY  S.  RATLIFF 

3 

WHLAND  CAM  29 

0254 

BOYD 

38  27 

82  36 

534 

6P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  6   7 

SAfiBOURVILLE 

0381 

KNOX 

36  52 

1000 

6P 

6P 

UNION  COLLEGE 

2  3  5 

3ABDST0WN  S.J.  PREP  SCH 

0397 

NELSON 

6 

37  48 

85  28 

637 

6P 

6P 

ST.  JOSEPH  PREP  SCH 

2  3  5 

BEAVER  DAM 

ego 

OHIO 

3 

37  25 

66  52 

441 

6P 

6P 

E.G.  YOUNG 

2  3  5   7 

BENKAM 

0595 

HARLAN 

2 

36  56 

82  57 

1580 

BA 

8A 

C.  C.  WHITEAKER 

2  3  5   7 

3EREA  COLLEGE 

0619 

MADISON 

4 

37  34 

84  18 

1070 

6P 

6P 

JAMES  A.  GROSSWVN 

2  3  5 

3EREA  WATER  WORKS 

0624 

MADISON 

37  34 

64  16 

1100 

MRS.  L.  6.  GAFFARD 

BOSTON  2  SW 

0674 

NELSON 

8 

37  46 

65  42 

430 

8A 

MRS.  PAULENE  COY 

3 

BOWLING  GREEN 

0904 

37  00 

B6  26 

636 

7A 

JAMES  R.  EDWARDS 

3 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 

0907 

WARREN 

3 

37  01 

66  26 

470 

7A 

TVA-539 

3 

BOWLING  GREEN  MB  AP 

0909 

WARREN 

3 

36  58 

66  26 

535 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    7 

BRENT  DAM  36 

0978 

CAMPBELL 

7 

39  03 

64  25 

469 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

1046 

EDMONSON 

3 

37  12 

86  16 

410 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

BURGIN  DIK  0AM 

1127 

MERCER 

4 

37  48 

84  43 

770 

4P 

6A 

C.  W.   WILLIAMS 

2  3  5  6 

BURNS  IDE 

1156 

PULASKI 

2 

36  59 

^4  37 

705 

7A 

SARAH  E.  LEWIS 

3 

:aou  lock.  E 

1206 

TRIGG 

2 

36  46 

87  58 

424 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

lAMPBELLSUILLE 

1256 

TAYLOR 

3 

37  20 

65  21 

777 

6P 

6P 

ALVA  MC  KINLEY 

2  3  5 

:>RR0LLT0N  LOCK  1 

1345 

CARROLL 

4 

38  41 

85  11 

460 

6P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

1704 

MADISON 

37  47 

84  06 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COLUMBIA 

1722 

ADAIR 

3 

37  06 

65  18 

729 

7A 

MRS. HAZEL  B, PICKETT 

3 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

1801 

WHITLEY 

2 

36  56 

64  06 

1170 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  6    7 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

1655 

KENTON 

7 

39  04 

64  40 

869 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    7 

CUMBERL'.ND  FALLS  ST  PK 

1969 

WHITLEY 

2 

36  50 

84  19 

5P 

KY  DEPT  OF  CdNS. 

3 

CYNTHiANA 

1998 

HARR I  SON 

5 

38  23 

84  IB 

664 

MARSHALL  HILL 

2  3  5 

MNVILLE 

2040 

BOYLE 

* 

37  39 

84  46 

955 

7A 

7A 

H.  P.  COLDIRON 

2  3  5   7 

3ELPHIA  1  E 

2132 

PERRY 

ft 

37  02 

63  07 

1780 

5P 

RALPH  R.  6EALL 

3 

3EMA 

2139 

KNOTT 

37  25 

82  48 

850 

8A 

HATTIE  6.  BARNEY 

3UNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

2356 

OHIO 

3 

37  33 

66  43 

430 

7A 

J.  L.  HUFF 

3 

3UNM0R 

2366 

MUHLENBERG 

37  05 

67  00 

610 

N.  D.  GIVENS 

DUNNVILLE 

CASEY 

3 

37  13 

84  58 

8A 

LINNIE  D.  TARTER 

3 

:ddyville  lock  F 

2445 

LYON 

2 

37  03 

88  05 

420 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

EDMONTON 

METCALFE 

37  00 

65  37 

7A 

JOHN  E .  MORAN 

3 

ELUABETHTOWN 

2510 

HARDIN 

3 

37  42 

65  52 

7A 

ROBERT  £.  SETTLE 

3 

ELKHORN  CI  TV 

2628 

PIKE 

1 

37  18 

62  21 

792 

8A 

HARVEY  J.  FARMER 

3 

FALMOUTH 

2775 

PENDLETON 

5 

38  40 

64  20 

600 

8A 

JESSIE  OLOHAM 

3 

FARMERS 

2791 

ROWAN 

5 

38  09 

63  33 

668 

6P 

7A 

MRS.  C.  C.  STAMPER 

2  3  5   7 

FLEMING58URG 

2903 

FLEMING 

5 

36  25 

63  43 

870 

7A 

BYRON  F.  FLEMING 

3 

FORD  LOCK  10 

2953 

MAOISON 

37  53 

84  15 

593 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FOROS  FERRY  DAM  SO 

2961 

CRITTENDEN 

37  26 

68  06 

356 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5    7 

FRANKFORT  LOCK  4 

3026 

FRANKLIN 

" 

36  13 

84  52 

504 

6A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5    7 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

3036 

SIMPSON 

3 

36  43 

86  34 

691 

7A 

HERMAN  D.  NEAL 

3 

FfiEEBURN 

3046 

PIKE 

1 

37  34 

82  08 

727 

8A 

JOHN  E.  TANNER 

3 

FRENCHBURG 

3052 

MENIFEE 

6 

37  57 

930 

7A 

FRENCHBURG  SCHOOL 

3 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

SCOTT 

38  12 

84  33 

680 

6A 

JOE  W.  ATKINS 

3 

5EST  LOCK  3 

3203 

HENRY 

* 

38  25 

84  53 

490 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

SLASGOW 

3241 

BARREN 

3 

37  00 

65  55 

780 

7A 

EMILY  M.  BEAN 

3 

GRANT  DAM  38 

33  58 

BOONE 

7 

38  59 

84  49 

506 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

GRAYSON 

3391 

CARTER 

7 

38  19 

82  57 

589 

5P 

7A 

SHIRLEY  I.  STATEN 

2  3  5 

GREENS BURG 

3430 

GREEN 

85  30 

681 

MRS.  MELL  M.  L INGLE 

2  3  5 

GREENSBURG  HlWAY  61  BR 

3435 

GREEN 

3 

37  15 

86  30 

581 

7A 

L.  KENNETH  STOTTS 

3 

GREENUP  DAM  30 

3443 

GREENUP 

7 

38  37 

82  51 

540 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

GREENVILLE  2   W 

3451 

MUHLENBERG 

3 

37  12 

87  12 

519 

5P 

5P 

C.  R.  LOVELL 

2  3  5 

karlan 

3622 

HARLAN 

2 

36  50 

83  19 

1200 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WHLN 

2  3  5 

HARTFORD  6  NW 

3652 

OHIO 

3 

37  32 

86  54 

8A 

DAVID  K,  CARSON 

3 

HAZARD  WATER  WORKS 

3714 

PERRY 

** 

37  15 

83  11 

640 

7A 

BURCHELL  MUNCY 

3 

HEIDELBERG  LOCK  \h 

3741 

LEE 

4 

37  33 

83  46 

663 

5P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5   7 

HENDERSON  t*   SW 

3762 

HENDERSON 

7 

37  47 

87  37 

362 

6P 

6P 

FRANK  STREET 

2  3  5 

HICKMAN  1  E 

3816 

FULTON 

6 

36  34 

89  10 

MRS.  NELL  S.  CALVIN 

2  3  5 

HICKSVILLE 

3621 

GRAVES 

9 

36  48 

68  30 

440 

7A 

TVA-67g 

3 

HIGH  BfilOGE  LOCK  7 

3637 

JESSAMINE 

'• 

37  49 

64  43 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

MINDMAN  SETTLEMENT  SCH 
HOPKINSVILLE  2    E 

3994 

KNOTT 
CHRISTIAN 

4 

37  20 
36  52 

62  59 

67  27 

1060 

eA 

BA 
8A 

ELIZABETH  WATTS 
MRS.  W.  K.  MORRIS 

2  3  5   7 

2  3  6   7 

2 

524 

HYDEN 

4093 

LESLIE 

37  10 

83  22 

850 

6P 

MRS.  FOREST  CAMPBEL 

3 

INEZ 

4134 

MARTIN 

1 

37  52 

82  32 

638 

6P 

6P 

UNITED  FUEL  GAS  CO 

2  3  5 

IRVINGTON 

4165 

BRECKINRIDGE 

3 

37  53 

86  17 

646 

7P 

7P 

FLOYD  G.  HOSBINS 

2  3  5   7 

JACKSON 

4196 

BREATHITT 

ft 

37  33 

83  23 

696 

7A 

MRS.  MAE  JETT 

3 

JEREMIAH 

4255 

LETCHER 

ft 

37  10 

62  56 

1150 

7A 

MRS.  SUSAN  F.  ISON 

3 

<EENE  2   N 

4369 

JESSAMINE 

ft 

37  56 

84  38 

950 

7A 

MARION  W.  MAHIN 

3 

tENTUCKY  0AM 

LIVINGSTON 

37  01 

362 

TVA-379-A 

LANCASTER  ICE  PLANT 

4620 

GARRARD 

* 

37  37 

84  35 

1032 

6A 

KENTUCKY  UTIL  CO 

3 
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LAURA 

4642 

MARTIN 

1 

37  45 

82  26 

6A 

JAMES  A.  FIELD 

3 

LEITCHFIELD 

4703 

GRAYSON 

3 

37  29 

86  18 

635 

6P 

8A 

GEORGE  D.  LITSEY 

2  3  5 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

FAYETTE 

38  02 

979 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  6    7 

LIBERTY 

4755 

CASEY 

3 

37  21 

64  55 

7A 

PALLIA  L.  HANKLA 

3 

LIMESTONE  SPRINGS 

4764 

BULLITT 

8 

37  55 

65  40 

574 

5P 

5P 

G.T.STAGG  DISTILLERS 

2  3  5 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  6 

4B25 

JESSAMINE 

ft 

37  45 

64  35 

660 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

LOCKPORT  LOCK  2 

4657 

HENRY 

4 

38  26 

64  58 

485 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

LOUISA  2 

4946 

LAWRENCE 

38  07 

62  37 

600 

J.  HOWARD  OUEEN 

3 

LOUISVILLE  WB  AP 

4954 

JEFFERSON 

7 

36  11 

65  44 

465 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5   7 

LOUISVILLE  UPPER  CiAGE 

4955 

JEFFERSON 

■^ 

36  17 

85  48 

403 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

LOUISVILLE  WB  CITY 

4956 

JEFFERSON 

7 

38  15 

65  46 

-.57 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

LOVELACEVILLE 

4967 

BALLARD 

68  50 

370 

6P 

6P 

BL'-INE  MALONE 

2  3  6 

MADISONVILLE  1  SE 

5067 

HOPKINS 

3 

37  19 

67  29 

435 

5P 

7A 

J.  W.  MC  COY 

2  3  5 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

5097 

EDMONSON 

3 

37  11 

86  06 

600 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5   7 

MANCHESTER  4  SE 

5111 

CLAY 

* 

37  06 

83  43 

650 

6P 

7A 

NORA  S.  WHITE 

2  3  5 

MAYFIELO  SUBSTATION 

5230 

GRAVES 

6 

36  44 

88  39 

364 

7A 

TVA-5-A 

3 

MAYFIELD  2  S 

5232 

GRAVES 

6 

36  42 

88  36 

364 

5P 

5P 

MRS.  JOE  PAYNE 

2  3  6 

MAYSVILLE  DAM  33 

5243 

MASON 

38  38 

83  42 

524 

6A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5   7 

MIDDLESBORO 

5389 

SELL 

2 

36  37 

83  43 

1126 

5P 

MIO 

HUGH  ALLEN 

2  3  5   7 

MIDWAY 

6407 

WOODFORD 

* 

38  09 

84  41 

eA 

CITY  OF  MIDWAY 

3 

MILLERSTOWN 

5436 

GRAYSON 

3 

37  27 

66  03 

580 

7A 

MRS.  0.  M.  LAWLER 

3 

MONT  I CELLO 

5524 

2 

36  50 

84  51 

910 

E.  0.  COOPER 

3 

MOUNT  STERLING 

5640 

MONTGOMERY 

5 

38  03 

63  57 

5P 

5P 

FRED  CARTMILL 

2  3  5 

MUNFORDVILLE 

5664 

85  53 

600 

HUBERT  E.  HODGES 

3 

MURRAY 

5694 

CALLOWAY 

9 

36  36 

88  20 

600 

6P 

6P 

MURRAY  WATER  SYSTEM 

2  3  5   7 

OLNEY 

6020 

HOPKINS 

7 

37  13 

87  45 

380 

8A 

ART  0.  WILLIAMS 

3 

ONEONTA  DAM  35 

6033 

CAMPBELL 

36  58 

84  13 

497 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

OWENSBORO 

6091 

DAV 1  ESS 

7 

87  09 

420 

6P 

7A 

VIRGIL  P.  CLARK 

2  3  5   7 

OWENSeORO  DAM  46 

6096 

DAVIESS 

7 

37  47 

67  08 

404 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

PAOUCAH 

6115 

MC  CRACKEN 

7 

37  06 

68  37 

340 

6A 

6A 

WESTERN  P.  LACKEY 

2  3  5 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

6110 

MC  CRACKEN 

■J 

37  04 

88  46 

410 

MID 

MID 
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JOHN  W.  TURNER 

2  3  5 

WESTPORT 

8567 

OLOHAM 

36  29 

85  29 

475 
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7A 
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RUSSELL 

2 

36  53 
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KENTUCKY  -  NOVEMBER  1951 

O.  K.  Anderson,  Section  Director  -  Louisville 

WEATHER  SUMMARY 

Unusually  cold  weather  for  the  season  prevailed  during  nearly  the  whole  of  November  1951,  there 
being  comparatively  few  days  when  the  temperature  was  as  high  as  the  seasonal  normal  Although 
this  month  goes  down  in  history  as  the  coldest  November  on  record  for  the  State  as  a  whole,  being 
colder  than  November  1950,  which  was  the  previous  coldest  month  of  that  name,  there  was  no  remark- 
ably cold  weather-that  is,  in  the  way  of  extremes.  A  few  daily  minimum  temperature  records  in  some 
locations  were  lowered  at  the  beginning  of  the  month  but  the  extreme  low  temperature  for  the  month 
as  a  whole  was  never  approached.  I>recipitation  was  frequent  and  often  heavy  and  resulted  in  this 
month  being  the  fifth  wettest  November  on  record.  Snowfall,  while  not  too  heavy,  averaged  above 
normal.  The  combination  of  cold  weather,  frequent  precipitation,  and  cloudy  skies  made  this  month 
an  unfavorable  one  for  farm  activities.  A  tornado  and  windstorms  during  the  month  resulted  in  one 
fatality,  numerous  injuries  and  much  property  and  crop  damage.  Heavy  rains  resulted  in  flood  stages 
over  the  middle  and  lower  reach  of  the  Green  River. 

The  month  began  unusually  cold,  and,  during  the  first  five  days,  daily  -^^^^  t/"P«7*^!f  "^^^^ 
from  10°  to  30°  below  normal.  It  was  in  this  period  that  practically  all  the  stations  in  the  western 
and  central  divisions  recorded  their  minimum  temperature  for  the  month.  This  cold  spell  continued 
through  the  first  decade.  On  the  10th,  a  marked  change  to  warmer  took  place,  and,  for  the  next  5 
days  temperatures  were  mostly  above  seasonal  normal.  Maximum  temperatures  for  the  month  were  re- 
corded at  all  locations  in  this  interval.  On  the  16th,  cold  air  moved  into  the  State  again  bring- 
ing readings  down  to  below  normal.  This  cold  period  continued  through  the  21st.  On  the  19th  and 
20th  all  stations  in  the  eastern  division  reported  their  lowest  temperature  for  the  month.  From 
the  22nd  to  the  end  of  the  month,  daily  mean  temperatures  were  alternately  above  and  below  normal. 
The  mean  temperature  for  the  State  was  40.4°  which  is  5.9°  below  normal ,  making  t^is  the  coldest 
November  since  records  began  in  1889.  The  monthly  mean  temperature  ranged  from  43.7  at  Wolf  Creek 
Dam  to  37.4°  at  West  Liberty  Water  Works.  The  highest  temperature  for  the  month  was  79  at  Pikevllie 
on  the  13th;  the  lowest,  6°  at  Shelbyville  on  the  3rd. 

Cloudy  days  prevailed  through  most  of  the  month  with  only  a  few  days  with  sunny  skies.  Rain  or  snow 
of  various  intensiti^  occurred  in  one  section  or  another  on  21  days.  Total  amounts  in  each  location 
were  generally  large  and  equally  distributed.  Largest  falls  were  in  the  south  central  section  with 
the  smallest  in  the  extreme  east  and  along  the  Ohio  River.  Heavy  rains  were  reported  on  the  1st, 
7th.  14th  and  the  period  of  the  23rd  through  26th.  Rainfall  of  an  inch  or  more  in  24  hours  was  re- 
ported from  numerous  stations  on  the  1st,  7th,  14th  and  24th.  Snowfall  was  reported  from  practicallj 
all  locations,  and  most  of  the  fall  was  in  the  first  week  of  the  month.  The  average  precipitation 
for  the  State  was  6.86  inches  which  is  3.34  inches  above  normal  making  this  the  fifth  wettest 
November  on  record.  The  total  amounts  recorded  this  month  at  the  various  stations  ranged  from  10.96 
inches  at  Munfordville  to  3.18  inches  at  Pikeville.  The  heaviest  rainfall  reported  in  any  one  day 
was  4.06  inches  at  Paducah  CAA  Airport  on  the  23rd.  The  monthly  average  of  snowfall  'as  1.2  inches, 
which  is  0.5  inch  more  than  normal.  The  greatest  monthly  amount  was  7.0  inches  at  Benham.  The 
greatest  depth  on  the  ground  was  4  inches  at  Benham  and  Berea  Water  Works  on  the  3rd. 

November  weather  was  generally  unfavorable  for  farm  activities.  The  frequent  rains  combined  witt 
the  cold  days  kept  the  outside  farm  activity  to  a  minimum.  Principal  activity  during  the  month  was 
the  bulking  and  stripping  of  tobacco.  Some  corn  harvesting  and  combining  of  soybeans  took  plact 
during  the  period.  By  the  end  of  the  month,  stripping  of  tobacco  was  accelerating  and  deliveries 
of  the  crop  were  being  made  to  the  sales  floors.  Fall  sown  grains  were  in  fair  to  good  condition. 
Pastures  were  failing  and  stock  feeding  was  increasing  and  at  the  end  of  the  month  stock  feeding  ha( 
become  heavy.   Soils  were  wet  throughout  the  period. 

A  tornado  in  Marshall  County  on  the  13th  resulted  in  one  fatality,  numerous  injuries  and  an  estimate( 
damage  of  $105,000  in  property  and  crops.  Windstorms  on  the  same  day  in  Graves  and  McCracken  Coun^ 
ies,  and  also  in  Williamstown,  added  another  $10,500  to  the  total  damage  caused  by  severe  storiiB 

Rains  on  the  23-24  and  again  on  the  26th  resulted  in  flood  stages  over  the  middle  and  !<>'"  Veacl 
of  the  Green  River.  Stages  were  still  above  flood  in  the  lower  portion  of  the  Green  at  the  clos< 
of  the  month.   -  W.  S. 
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Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
In  this  table  for  earlier  years. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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WESTERN  DIVISION 

BEAVER  DAM 
FORDS  FERRY  DAM  50 
GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  >*    SW 
HICKMAN  1  E 

HOPKINSVILLE  2  E 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAYFIELD  2  S 

MURRAY 

OWENSBORO 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PRINCETON 

RUSSELLVILLE 

DIVISION 

CENTRAL  DIVISION 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  S 
BOWLING  GREEN  WB  AP 
BURG  IN  DIX  DAM 
CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
DANVILLE 

FRANKFORT  LOCK  4 
GREENSBURG 

IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LIMESTONE  SPRINGS 
LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE  2  W 

SHEPHERDSVILLE 
SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
WILLIAMSTOWN 
WOLF  CREEK  DAM 

DIVISION 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  2  9 

BARBOURVILLE 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

CYNTHIANA 

FARMERS 

GRAYSON 

HARLAN 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 
INEZ 

MANCHESTER  4  SE 
MAYSVILLE  DAM  33 
MIDDLESBORO 

MOUNT  STERLING 

PIKEVILLE 

RICHMOND  E  STATE  COL 

VANCEBURG 

WEST  LIBERTY  WATER  WORKS 

WILLIAMSBURG 

DIVISION 

STATE 


Temperature 


40.8 
40.4 
39.0 


38.8 
40.8 
40.1 
41.1 
39.  9M 

39.5 
37.6 
39.3 
38.4 
39.4 

40.2 
40.2 


40.6 

40.4 


41.7 
42.8 
40.5 
41  .3M 
39.5 

39.  8M 

40.  5M 
38. 6M 


37. 7M 
40.6 
41  .4 
38.2 
42.4 

38.7 
43.1 
38.8 
42.0 
37.4 

43.0 

40.5 


6.4 
7.1 


7.0 
6.5 


6.7 
5.0 


8.2 
6.7 
5.3 


8.1 
6.4 


6.3 
7.9 
6.4 

6.4 
6.5 
6.4 


5.9 
3.7 
6.3 


7.0 
3.8 

5.7 
4.0 
8.4 


11 
12  + 


11 

11  + 


No.  of  days 


20 
20 
20 
20 

19+ 
19 


726 
707 
718 
727 


703 
707 
728 
685 
662 

731 
733 

731 
714 


778 
715 
741 
710 
747 

757 
816 


736 
739 
769 
73  0 
760 

722 
733 

704 
774 


700 
724 
760 


693 
660 

693 

755 

753 
732 
789 
675 
705 


20 
19+ 


727 
700 


782 
653 


Precipitation 


6.16 
7.26 
6.57 


6.35 
7.25 
6.92 


7.22 
5.46 
10.40 


4.45 
4.30 
7.05 
6.35 
8.50 

4.77 
8.54 
6.87 
5.96 
4.17 

4.27 
8.83 
7.69 
8.69 
5.73 


9.38 
9.05 
7.37 


5.21 
6.15 
7.27 


4.  70 

8.42 

6.55 

E    6.54 


3.18 
7.62 
6.93 
8.71 

6.77 

6.65 

6.66 


1.63 
7.34 


3.  73 
3.21 
4.93 

1.64 
4.75 
3.53 


5.42 
4.30 


.40 
4.54 


1.48 
1.64 
2.40 


1  .94 
2.52 
2.15 


4.06 
2.90 


1.09 
1.43 
1.70 


1.03 
1.52 
1.80 
1.46 
2.25 

.97 

1.93 
1.47 
1.  17 
1.17 

1.22 
2.36 
1.57 
1.90 
1.09 


1.24 
2.32 


.98 
2.50 
2.20 
1.85 
1.21 

1.71 
1  .44 
.97 
1  .40 
1  .63 

2.10 
1.55 
2.12 
1.72 
2.29 


1.42 
1.95 


Snow,  Sleet,  Hail 


No.  of  days 


14+ 
23 


4.0 
0.6 


2.8 
2.0 


2.2 

3.0 
2.8 


.6 
2.0 
1.0 
1.0 
2.4 


2.0 
2.5 
7.0 
1  .2 
2.8 


2.0 
.0 


.2 

3.0 
.0 

T 

T 
1.4 
1.2 


WY 


15 
12 


10 
12 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3  ' 

J 

^r\ 

J.JJJ 

L       X 

J.LX 

JV^J 

X  X 

i.r\ 

X  x> 

•-/l.-\ 

KENTUCfV 
NOVEMBER    1951 

SUlion 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18      19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

e2 

ADDISON  DAM   45 

ADOLPHUS    1    K 

ALBANY 

ALLEN 

ANCHORAGE 

.55 
1.95 
2.00 
2.00 

.33 

T 

T 
.19 

.05 
.26 
.19 

.50 
T 

T 

T 

1.09 

1.35 
1.07 
1.00 

.78 

T 

T 
T 

.45 
.08 

.02 
.27 

.67 
2.10 
1.16 

.58 

T 
.56 

,13 
.80 
1.32 
.75 
.16 

T 

T 
.02 

T 
T 

.04 

T 

.02 

T 

T 

T 

.10 

.24 

.60 

T 

T 

1.02 

1.12 

1.90 

1.20 

.61 

.48 

T 

.10 

.29 

T 

.43 

.52 
.75 
.83 
.73 

T 

5.44 
9.01 
7.99 
6.13 
4.79 

ASBCABP 

ASBLAND   DAM  29 
BARDOURVILLE 
BABDSTOWN   S   J   PREP   SCO 
BEAVER   DAB 

2.00 
.60 

1.90 
.62 
.04 

.10 

.10 
.48 
.10 

.19 
.26 
.30 
.14 

.20 

T 
.02 

.56 
.92 

.48 

.70 

2.50 

.46 

.02 
.12 

.03 

.03 

.58 
.70 
.30 
1.43 
.37 

.15 

.53 
.82 
.59 
.33 
.22 

.02 

.03 

T 

T 

.02 

T 

T 

.23 
.36 

.20 

.02 

.73 

1.40 

,89 

.98 

1.56 

1.12 

1.48 

.58 
.02 
.45 
.66 
.74 

.53 
.72 
.21 
.28 
.04 

6.08 
5.19 
7.95 
7.22 
5,72 

BENHAH 

BEREA   COLLEGE 
BEREA   WATER   WORKS 
BOSTON    2   S» 
BOWLING  GREEK 

2.20 
.35 

1.44 
.83 

1.69 

.03 

.12 

T 

.04 

.02 

.65 
.04 
.44 
.22 
.15 

.50 

.05 
.02 

.95 
.82 
1.60 
.32 
.84 

E.05 
.03 
.02 

.04 

.08 
.18 

.70 
1.85 
2.12 

.31 
1.67 

.03 

.86 
1.19 
1.41 

.42 

.06 

T 

.04 

.02 

T 

T 
.06 

.02 

T 

- 

- 

.04 

.02 

.07 

.61 
.14 

.02 

.08 

.87 

.87 

1.27 

2.51 

.60 
.02 

.11 

.16 
.72 

.83 

- 

- 

- 

- 

7,21 
9,18 

8.67 

BOWLING   GREEN   SUBSTA 
BOWLING  GREEN  WB   AP 
BRENT   DAB  36 
BROWNSVILLE   LOCK   6 
BURGIN   DIX   DAM 

.85 
.02 
.19 

.80 

.02 
.12 

T 

.10 

.05 

2.45 

.06 

T 

T 

1.00 

T 

T 

.72 

.01 

T 

.09 
T 
1.45 

1.20 

T 

.16 

.79 
T 

l.«5 

T 
1.42 

1.90 

.58 

.50 

T 

.22 

.52 

T 
T 
.04 

T 
T 

T 

T 

.01 

T 

.07 

T 

1,70 
,43 

,58 

1.94 
.65 
.60 

1.00 

.04 
.72 

T 

.91 
.38 
.95 

6.16 
5.46 
4.86 

10.40 

BUBKESVILLE 
BURNSIDE 
CADIZ   LOCK   E 
CABPBELLSVILLE 
CARROLLTON   LOCK    1 

T 

2.49 

1.15 

.80 

.27 

.15 
.03 

.23 
.07 
.03 
.08 

T 

.50 
.82 

.98 

1.70 
1.02 

T 

.85 

.05 

T 

.04 
.02 
.65 
.02 
.20 

1.45 
1.21 

.48 
1.89 

.76 

T 

1.07 

1.36 

.39 

.51 

.13 

T 
T 

T 
.01 

T 

T 

T 

.10 
.12 
.02 
.10 

2,03 

.45 

.60 

1.03 

.20 
1.86 
2.80 
1.56 

.62 

.85 
.02 
.21 
.69 

T 

.78 

1.12 

.38 

.35 

6.77 
9,77 
8,96 
7.35 
4,45 

COLLEGE  HILL   LOCK   11 

COLUBBIA 

COBBIN  CAA   AIRPORT 

COVINGTON   W  B   AIRPORT      R 

COTIBERLAND   FALLS   ST  PK 

.95 

1.85 

.15 

.13 

2.10 

.05 

.14 
.23 
.12 

.28 
.04 

T 

.01 

.21 
.01 

1.20 
.92 

1,23 
.92 
.04 
.01 

1.43 

T 
T 

T 

T 
T 

.05 
.01 
1.52 
T 

1.72 
1.85 
1.21 
.08 
1.20 

.17 
.07 

.87 

.30 
.09 
.89 

.04 
.02 
T 

T 
T 

T 

.06 

T 
.25 

.04 
T 

.83 
,53 

T 

2.20 
.99 
.08 

1.37 

.85 
.66 
.35 
,47 

1.95 

.02 

T 

.31 

7,08 
8,00 
5.80 
4.30 
7.89 

CtJiTBIANA 

DANVILLE 

DELPBIS    1   E 

DEBA 

DUNDEE   BARRETTS   FORD  BR 

.54 
1.20 
1.93 
1.79 

.75 

T 

.04 
.10 
.08 

.31 

.36 
.48 
.46 
.05 

T 
.02 

T 
.20 

1.42 

1.32 

.75 

.85 

.95 

T 
T 

T 

.01 
.12 

1,71 

1.80 

.69 

.75 

.25 

.08 

.36 
.68 
1.19 
.86 
.22 

.02 

T 

.12 

.02 

T 

.03 
.02 

T 

T 

T 
.08 

.09 
.3  5 

.78 
.25 

1.08 

1.21 
1.13 
1.39 
1.23 
1.80 

.03 
.31 
.15 
.05 

.73 
.13 
.19 
.51 
,80 

7.09 
7.05 
7.25 
6.77 
6.66 

DUNBOR 
DUBWILLE 
EDDH'ILLE   LOCK   F 
EDBONTON 
ELI2ABETHT0WN 

1.20 

.82 

1.83 

.74 

T 

.27 
.20 
.04 
.20 
.20 

T 
T 

.23 
.63 

.83 

.34 
.98 
.25 

.17 

.28 

.46 

.10 
.05 

1.98 
1.00 
.26 
2.02 
1.71 

.42 

2.00 

.12 

.98 

.14 

.12 

.43 

.98 

.05 

2.83 
1.75 
2.45 
2.30 

.07 
.25 
.12 

.92 

.75 
.95 
.87 

9.60 

7.46 
9.33 

BUraORN  CITY 
PALIIOUTB 
PARKERS 
FLEBINGSBURG 
FORD  LOCK   10 

2.05 
.51 
.76 
.62 
.92 

.05 

T 

.04 

.04 

.02 

.30 
.32 
.27 
.25 
.15 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

.49 

1.55 
1.23 
1.19 
1.08 

.02 
.02 

T 

.21 

T 

T 

.04 

T 
T 

.51 

.95 

1.44 

1.42 

1.52 

.04 
.01 

.55 
.22 
.87 
.63 
.66 

.07 
.02 
.06 
.03 

T 

.06 

T 

T 

.04 

T 

.01 
T 
T 
.02 

T 

.24 
.07 
.25 
.12 

.89 
.23 
.70 

T 

.71 

.81 

.56 

1.08 

1.26 

.44 

T 

.45 
.47 
.85 
.76 
.90 

.01 

5.76 
6.05 
6.38 
7.24 
6.63 

FORDS   FERRY   DAB    50 
FRANKFORT   LOCK   4 
FRANKLIN   WATER  WORKS 
FREEBURN 
FRENCHBURG 

.59 

.57 

1.96 

1.80 

1.04 

.01 

T 

.02 

.01 
.34 
.  14 
T 
.42 

T 

.02 

.43 
T 

.68 

1.04 

.76 

.60 

1.27 

T 
.03 

.04 

.38 
.03 
.42 

.02 

1.26 
1.46 
1.71 
.45 
1.72 

.10 
.02 

.12 
.35 
.50 
.25 
1.14 

T 
.01 

.02 

T 

.02 

T 
.16 

.07 

1.10 
.52 

T 

.04 

1.64 
1.19 
2.09 
.53 
1.12 

.03 

T 

.05 

.70 
.65 
.65 
1.03 
.35 

6.97 
6.35 
8.23 
4.76 
7.36 

GEORGETOWN   WATER  WORKS 

GEST   LOCK  3 

GLASGOW 

GLEKDALE 

GRANT   DAM   38 

.65 

.52 

1.70 

.33 

.06 
.01 
T 

.20 
.20 
.27 

.15 

T 
T 

- 

T 

.01 

.11 

1.56 
.92 
.64 

.92 

T 

.03 

.01 

- 

- 

_ 

- 

T 

.06 

.10 

1.B3 
1.06 
2.20 

1.75 

.01 
.04 

.45 
.16 
.80 
.43 
.20 

T 
T 

.05 
.01 
.01 

T 
T 

T 
.02 

.28 
.24 
.02 
.24 

T 

.75 
.70 
.10 
.63 
.40 

.88 
1.05 
2.45 
1.40 

.40 

.18 
.05 

.81 
.36 
.75 
.89 
.31 

7.47 
5.30 
9.29 

4.64 

GRAYSON 

GREENSBURG 

GRSENSBURG   BIWAY   61   BR 

GREENUP  DAM   30 

GREENVILLE   2   W 

.72 

1.40 

1.27 

.53 

.37 

.03 

.02 
.30 

.20 
.25 
.18 
.37 

T 

T 

1.05 

.95 
.75 
.81 
.90 

T 
T 

.09 

T 
.10 

T 
.10 

.97 

2.20 

2.18 

.64 

.40 

T 

.60 
.70 
.66 
.51 
.28 

,01 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 
T 
.16 

.20 
.4-0 
.20 
.25 
1.20 

.73 
2.25 
2.49 
1.03 
2.40 

T 

,07 

T 

,80 

.80 
.45 
1.01 
.56 
.10 

5.21 
8.50 
8.87 
4.81 
7.25 

HARLAN 

BARTFORD   6   N» 
BAZARD  WATER   WORKS 
HEIDELBERG   LOCK    14 
HENDERSON   4   S« 

.50 

.75 

2.05 

1.60 

.37 

.50 
.03 
.07 

.09 
.38 
.15 

T 

T 

T 

1.20 

.30 

.79 

.79 

1.07 

T 

.20 
.02 

.90 

.05 

.21 
1.19 

1.40 
.19 
.90 

1.63 
.11 

T 

.30 
.26 
.70 
1.14 
.33 

.15 
.02 
.03 

T 

.20 

T 

.03 

.14 
.02 
.03 
T 

.30 

1.11 

2.00 

.80 

1.87 

1.31 

.82 

.30 

.60 
.08 
.30 
.23 
.76 

.69 

.58 
.60 

6.15 
6.22 
7.12 
7.27 
6.38 

HICKMAN   1   B 

HICK3VILLE 

HICB  BRIDGE   LOCK  7 

BINDMAN   SETTLEMENT   SCH 

HOPKINSVILLE   2   E 

1.22 
.93 
.72 

2.10 

.02 
.05 
.10 

.10 
.08 
.29 

T 

.82 

.18 
T 

.87 

.16 

.78 

1.18 

.02 

.50 

.55 
.24 

T 

.90 
2.06 

1.30 

.80 
.25 

.17 

.51 

1.64 

.15 
.05 

T 
.02 

T 

.08 

.25 
.31 

.56 
.19 
.16 
1.43 
.37 

2.15 
3.31 
1.33 
.21 
2,10 

.95 
.71 

.60 
.50 

.25 

.37 

1.10 

1.65 

.53 

7.81 
7.86 
7.74 

6.52 

BTDEN 

INEZ 

IHVINGTOS 

JACKSON 

JEREMIAH 

1.55 

.20 

1.60 

2.28 

T 

.12 
.16 
.03 

.42 
.25 

.25 
.51 

T 

T 
.99 

.73 
.08 
.03 
1.30 
.68 

.03 

.33 

1.76 
.64 
.24 

1.13 
.75 

.11 
.55 
.17 
.56 
.91 

T 

.06 

.03 

T 

.06 

T 
T 
.08 

,03 
,14 

.37 
.05 
.97 

,86 

,85 

1.05 

1.75 

2.04 
.20 
.60 
.35 
.43 

.31 
.06 
.42 
.19 

4.70 
4.77 
6.72 
7.64 

KEENE   2   N 
KENTUCKY  DAM 
LANCASTER    ICE   PLANT 
LAURA 
LEITCHFIELD 

.61 

.78 

1.30 

1.85 

.79 

T 

.05 

.05 

.05 

.02 

.31 

T 

.30 

.49 

.08 

T 
.02 

T 
.43 

.12 

1.42 
.60 

1.40 
.65 

1.30 

T 

T 
.02 

T 
.31 

.15 

2.00 
.86 

1.63 
.59 

1.93 

.55 
.07 
.85 
.50 
.30 

.02 

.08 
.03 

T 
T 

T 
T 

,17 
.20 

.10 
.22 

.36 
1,03 
,30 
T 
,77 

1.06 
2,56 
1,15 
,79 
1,67 

.05 
.03 

.18 

.94 

1.30 

.74 

1.09 

.01 

6,69 
7.88 
8,28 
5,84 
8,54 

LEXINGTON   WB   AIRPORT        R 
LIBERTY 

LIMESTONE   SPRINGS 
LITTLE   HICKMAN   LOCK   8 
LOCKPORT  LOCK   2 

.09 
1.40 

1.05 
.53 

.31 
.05 
.13 
T 

T 

.19 

.19 

.30 

.26 

T 

T 

1.43 
1.04 

T 
1.20 

.14 
1.20 

.98 

T 

.05 

.04 

.02 

T 

1.47 
.02 

.11 

.35 
1.82 
1.17 
1.65 
1.34 

.53 

.06 
1.00 
.25 
.65 
.16 

T 
T 
.04 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

.26 

.31 
.21 
.19 

1.13 

.70 
.21 
.95 

.32 
2.35 
.96 
.90 
.93 

.91 
.58 

.01 
1.10 

.11 

1.15 
.42 

* 

6,87 
9.18 
5.96 
7.32 
5.89 

LOUISA   2 

LOUISVILLE   WB   AP                  R 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

LWISVILLE   WB  CITY             R 

LOVELACEVILLE 

1.10 
.04 
.55 
.05 

.12 
.08 

.47 
T 

T 

1.13 

1.09 
1.05 

.70 
T 
1.26 

T 

.02 

T 
T 

.77 
.38 
.96 
.30 

.83 

T 

.66 

.13 
.11 

.78 
T 

.15 
.06 

.01 
T 
T 
T 

T 
T 
T 

T 

T 
T 

.24 
.05 
.14 
T 

1.17 

.85 

1.22 

1.94 

1.13 
.12 
.77 
.12 

1.81 

.44 

.44 
1.06 

.83 

.40 

5.84 
4.17 
5.09 
4.27 
6.16 

MADISONVILLE    1    SE 
MAMMOTH  CAVE    PARK 
MANCHESTER   4    SE 
BAYFIELD    SUBSTA 
MAYPIELD   2   S 

.71 

.84 

2.12 

1.02 

.25 

.22 

T 
T 

.03 
.43 
.02 

.03 

T 

.47 
.85 

.59 
.92 

.88 

T 

1.31 

.39 

T 
.32 

.38 
.20 

.36 
.12 

.19 

2.36 

1.34 

.30 

.29 

.25 
.74 
.67 
.15 
.12 

.02 
T 

T 

.12 
.07 

T 

.98 
.76 

.36 
1.40 

2.52 
2.04 
1.71 
2.73 
2,15 

.05 
.70 
.21 
.38 
.95 

.70 

.63 

.74 
.05 

7.28 
8. S3 
6.42 
7.04 
6.57 

MAY3V1LLE   DAM  33 
MC  KEE    1   SE 
MIDDLE3B0R0 
MIDWAY 
MILLER3TOWN 

.38 

2.05 

2.29 

.68 

1.03 

.02 
.04 

T 
.15 

.23 

.35 

E.08 

.29 

T 

T 

.01 

.08 

1.32 
1.25 
1.41 
1.42 
.87 

T 
.05 

.03 
.11 

.02 

T 
.09 

1.72 
2.00 
.95 
1.73 
2.18 

.05 

.30 

1.25 

2.01 

.48 

.36 

.04 
.10 
T 
.01 

T 

T 
.08 

.01 

.01 

T 

.15 
.06 

.24 
.14 

.71 
.04 

.68 
.68 

1.15 

1.55 

.60 

.83 

1.36 

.15 
.55 

.46 

.50 
.80 
.65 
.76 
.66 

T 

6.55 
9.82 
E8.54 
7.16 
8.18 

MONTICELLO 

MOUNT   STERLING 

MUNFORDVILLE 

iTORRA? 

OLNEY 

2.22 

1.60 

T 
.50 

.76 
.11 

.36 

.55 
T 

T 

T 
1.20 

1.04 
1.47 
1.15 

T 
1.25 

.03 
T 

.02 

.54 

.  11 
.18 
.35 

1.15 

1.45 

2.65 

.47 

.26 

T 

.70 

.90 

.44 

.12 

1.18 
.01 

T 
T 

.02 
.02 
T 

.02 

.06 
.10 
.04 
.25 

.08 
.35 
.86 
.70 

.10 
2.20 
2.28 

.75 

1.36 

T 
1.23 
2.00 

.22 
1.30 
1.54 

.45 

.65 
.36 

8.41 

10.96 
7.35 
6.99 

3NE0NTA   DAM  35 
3WBNSB0R0 
3WENSB0R0  DAM   46 
04DDCAB  CAA   AIRPORT 
MDDCAB 

.30 
.67 
.60 
.01 
.65 

T 

.01 

T 

.15 

K.05 

.02 

T 

.01 

T 

T 
T 

T 
.08 

.01 
.50 
.30 
1.09 
.60 

1.35 
.92 
.94 
T 
T 

.07 
.15 

.20 

T 

.01 
,23 
.25 
,51 
.03 

1.22 
1.07 
1.02 

.19 

,55 

.20 
.17 
.15 
,02 
,05 

.03 
E.03 
.02 
T 

T 

.01 

T 
T 

T 

.07 

T 
.04 

.40 

.94 

.92 

4.06 

1,10 

.50 
1.07 
1.15 

.13 
2.90 

.10 
.06 
.91 

.40 
.60 
.62 

.89 

4.66 
E6.35 
6.12 
7.25 
6.92 

»AINT3VILLE 
'IKEVILLE 
'INEVILLE 
"RINCETON 
UVENNA   LOCK    12 

T 

.56 
2.08 

.22 
1.28 

1.86 
.10 
.02 
.18 

.42 

.36 
.29 

.28 

T 
T 

.06 

1.24 

.38 

.31 

1.39 

T 
T 
.08 

T 

.15 

.26 

.78 
.36 
.80 
.24 

T 

.61 

.03 

1.28 

.09 

T 

.03 

.03 

.02 

T 

.02 

.02 

T 

,19 
T 

,21 

,02 
T 

1,60 
,12 

.59 

.87 

.49 

2.19 

1.10 

.03 
.40 
.54 
.87 
.18 

.86 
.16 
.59 
.11 
.45 

5.78 
3.18 
7.61 
7.42 

S««  r«{erenc«  Dotoa  tollowrlag  Station  Index. 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Contmued 


Day  oi  month 

3 

o 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  26   27 

28 

29 

30 

31 

fS 

richhokd  e  state  col 
ruhse;  lock  2 
rossellville 

1.03 

.72 

1.78 

.oe 

.2( 
.03 
.28 

T 

T 

.25 
.42 
.04 

1.15 
.92 
.61 
.65 

1.35 

T 

.61 

.12 
.20 
T 
.65 

1.55 

.58 

1.56 

1.53 

.76 
.25 
.56 
.58 

T 
T 

T 
T 

T 

.13 
.03 

.11 

.18 

1.10 

.55 

.48 

1.28 
1.74 
2.21 
2.30 

.10  1.06 
.04   .69 
.10  1.02 
.23   .40 

7.62 
6.55 
9.79 
8.15 

R09SELLVILLE  SOBSTA 

1.17 

.01 

T 

!io 

l!57 

.32 

T 

.30 

.75 

1.35 

.35,   .70 

7.69 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

.80 

T 

.10 

T 

SALVISA  LOCK  6 

.73 

T 

.33 

T 

.94 

1.13 

.55 

1.41 

T 

T 

.75 

.97 

T 

.01 
28 

2.00 
1.90 

.63 
1.02 

.01 
.02 

T 

.09 

.43 
.56 

LOT 
1.56 

1.13 
.27   .40 

7.84 
8.69 

SCOTTSVILLE 

1.43 

.14 

.17 

T 

T 

T 

!68 
.30 

.30 

• 

.11 

.06 

1.16 

1.07 

.62   .02 

5.50 

SEBREE  WATER  WORKS 

.35 

T 

T 

1.47 

.16 

.90 

2.25 

.15 

.62 

8.07 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 
SBELBYVILLE  2  W 

.72 
.60 

.18 

T 

T 

!04 

1.09 

.30 

.04 

.02 

T 

.20 

.74 

1.02 

.53 

5.73 

SHEPHERDSVILLE 

_ 

.60 

T 

.20 

.05 

1.05 
1.20 
1.01 

.02 

1.00 
2.10 
2. 11 

2.03 
1 .  23 

T 
.10 

.04 

.24 

.76 
.32 

\:V. 

T 
.33 

.56 
.35 

9.38 

SOMERSET  1  N 

1.30 

.1< 

.40 

.14 

T 
T 
.08 

.65 

T 

T 

.38 

.62 

1.07 

.02 

6.87 

SPRINGFIELD 

.77 

T 

.24 

T 

T 

2!44 
2.22 

.B8 

.03 

T 

.90 

1.16 

.38 

.59 

9.05 

SUMMER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SUBSTA 

1.62 
3.27 

.19 
T 

.02 
.32 

.80 

.04 
.74 

.14 

!95 

.05 

1.80 

.30 

1.07 

10.94 

TAYLOBSVILLE 

.67 

T 

.23 

T 

T 

.86 

T 

1.30 
2.50 

.21 
.94 

T 

T 

.051  T 

.27 

.55 

1.15 
1.64 

.07 

.70 
1.20 

5.99 

TOMPKINSVILLE  TEL  OFF 

2.40 

T 

.80 
.49 

.55 

l.li 

.63 

.50 
.02 
.33 

.6( 

.40 

.10 

.401  3.00 

1.25 

8.98 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  49 

1.28 
.76 
.56 

T 

.10 
.38 

.02 

T 

.02 
T 

1^55 
1.63 

1.65 
.31 

T 
T 

.09 
T 

.27  1.02 
1.28  1.00 

.01 

.87 
.40 

7.81 
6.66 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

.89 

.18 

T 

1.09 
.90 
.92 
.97 

1.40 

T 

T 

1.71 
1.51 

.66 
.42 

.oJ  ^ 

.21 
.05 

.31   • 
.85  1.20 

T 

2.10 
.80 

7.15 
6.83 

VABBUREN 
VANCEBURG 

.68 

.50 

.35 
.20 

.50 

.05 

.oc 

1.22 
1.30   T 

.46 
.40 

.07 

T 

T 

.46 
.06 

iel  1.19 

.51 

.69 
.61 

6.93 
6.06 

VANCEBURG  DAM  32 

.47 

.01 

.22 

.01 

lisil 

1.37 

.04 

.061 

2.10 

.02 

.81 

9.15 

WAYNESBURG  6  E 

1.45 

.04 

T 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

1.25 

.42 

T 

.96 
.21 

1.18 

T 
1.45 
1.16 
1.10 

T 

1  T 
38^   Q9 

-H  Jv*^ 

T 
T 

.01 

.06 

I'.li      .72 

1.05 

.48 

1.9. 

8.71 
5.03 

WESTPORT 
WILLIAMSBDBG 

T 
.31 

.12 

1.22 

.06 

1.13 
1 .2' 

.90 

.05 

.01 

.03 
.02 

.18 

l.lJ   '.49 

it      -M 

6.77 
7.37 

WILLIAMSTOWN 
WILLOW  LOCK  13 

.54 

1.60 

I.IS 

.45 
.35 

2^10 

1.20 

.05   • 

* 

1.82 

8.22 

WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 

2.32 

1.03 

.OS 

.19 

T 

.09 

1.16 
1.08 

.01 

.18 

1.36 
2.57 

1.12 
.28 

T 

.03       2 .  14 
.18   .54  2.71 

.061  .66 
T     .95 

9.05 
9.69 

5«e  rsfaTsnos  aotM  followlDO  StatioD  Indao 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
NOVEMBER    1951 


Day  Oi  Month 


ANCHORAGE 

ASHLAND  DAM  29 

SARBOURVILLE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BEAVER  DAM 

BENHAH 

BEREA  COLLEGE 

eOVLING  GREEN  KB  AP 

BURGIN  DIX  DAM 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CORSIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  M  B  AIRPORT 

CYNTHIANA 

DANVILLE 

FARMERS 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK  4 

GRAYSON 

GREENSBURG 

GREENVILLE  2  W 

HARLAN 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  *  SW 

HICKMAN  1  E 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSylLLE  2  E 

INEZ 

IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  KB  AIRPORT 

LIMESTONE  SPRINGS 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  MB  CITY 

LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE  1  SE 

SAMMOTH  CAVE  PARK 

MAMCHESTER  t  SE 

NAYFIELD  2  S 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


42   30 
26    S 


53   36 
35   23 


43   47 
33   20 


42   32 
30   10 


41   40 
35   21 


39   31 
30   14 


40   38 
22   13 


44   33 
30   12 


42   42   33 


44   32 
32   23 


40   34 
23   12 


42   34 
32   15 


41   37 
36   13 


35   35 
20   25 


39   39   54 
27   26   31 


42  49  59 

29  25  29 

34  34  46 

21  25  29 

39  36  51 

20  25  31 

37  43  49 
24  24  26 

35  40  59 

22  25  28 

38  41  55 
24  27  30 

36  35  55 
22  25  29 


37   40 
19   23 


37   35 
20   26 


38   49 
27   24 


43 

35 

34 

18 

45 

39 

25 

12 

45 

40 

37 

15 

44 

35 

28 

17 

42 

40 

38 

13 

43 

35 

25 

8 

41 

45 

37 

28 

46 

38 

34 

21 

43 

36 

26 

12 

50 

31 

20 

10 

40 

40 

38 

22 

40 

40 

30 

12 

43 

36 

34 

21 

42 

33 

27 

11 

43 

31 

26 

10 

40 

34 

23 

12 

45 

34 

28 

10 

41 

37 

22 

14 

41 

37 

23 

17 

45 

41 

26 

11 

45 

38 

25 

11 

41 

32 

29 

9 

41 

34 

32 

20 

44 

40 

25 

13 

34   33   47 
18   24   26 


35   35   45 
21   25   30 


35   35   38 
14   23   28 


37   37   58 


52   44   58 
28   22   20 


32   28   19 


37  35  36 

16  22  29 

37  38  54 
21  20  20 

38  36  40 

17  26  27 

40  35  54 

26  26  31 

47  49  55 

37  36  28 

39  42  61 

27  24  29 

38  36  45 
19  27  30 

42  35  44 

19  22  25 

35  37  44 

21  23  25 


40 

35 

25 

25 

40 

43 

23 

22 

37 

35 

20 

27 

36 

34 

18 

24 

34   33   52 


26 

30 

36 

52 

25 

31 

37 

47 

30 

32 

36 

47 

31 

32 

43   38   47 
23   29   31 


41   36   53 
21   26   31 


36   40   50 
23   26   32 


40   50 
26   23 


41   41 
22   22 


10   11   12   13   14  IS   IE   17   18   19   20 


42 

55 

64 

68 

19 

22 

26 

29 

43 

55 

64 

64 

32 

22 

25 

32 

45 

60 

67 

70 

28 

17 

22 

24 

41   58 
25   25 


44   55 
21   22 


42   59 
25   24 


43   54 
24   24 


42   57 
22   18 


37   51 
22   26 


46   61 
23   26 


31   43 
25   24 


43   58 
30   17 


47   56 

20   30 


64   69   64 
27   28   43 


66   70   62 
26   28   46 


52   59   65 
20   31   42 


63   65   62 
35   38   47 


64   70   62 
24   33   42 


64   69   62 
28   29   39 


62  64  62 
30  29  38 

63  66  63 
24  27  34 

60  64  59 

36  38  46 

64  58  60 

29  39  41 

59  65  70 

30  37  40 


64   67 
22   24 


33 
26 

42 
22 

43 

55 

22 

14 

33 

44 

23 

21 

45 

54 

16 

21 

50 

62 

26 

23 

47 

58 

29 

17 

46 

53 

19 

28 

40 

48 

13 

20 

34 

40 

30 

18 

47 

56 

12 

24 

47 

56 

29 

18 

45 

55 

21 

26 

42 

59 

21 

25 

40 

56 

24 

25 

43 

57 

21 

19 

42 

55 

24 

25 

42 

55 

27 

30 

48 

56 

15 

24 

46 

56 

19 

22 

43 

55 

20 

20 

43 

58 

28 

17 

47 

56 

19 

29 

70  61 

34  49 

63  67 

27  28 


65   64 
18   22 


56  63  68 
22  25  40 

65  70  62 
27  33  47 

64  69  66 

29  31  39 

64  66  65 

24  25  32 

66  69  60 
36  33  43 

57  67  70 
26  30  42 


19   24   30 


68   70   60 
26   36   46 


65   66   65 
22   23   28 


65   70   63 
32   31   48 


63   67   62 
29   34   47 


60   66 
32   37 


63   68   64 
24   27   37 


64   67 

38   41 


66   72   64 
26   32   48 


63   64   64 
25   30   43 


65   67   68 
21   24   31 


65   70   63 
32   41   46 


69   66   65 
52   45   39 


78   73   67 
57   52   44 


32  28  22 

63  41  34 

41  31  25 

67  42  32 

39  29  25 


66  I  62 

41  j  39 


64.  57 
40|  33 


61   71   68 
54   56   36 


73   69   67 
52   57   44 


70  65  67 
52  47  42 

73  69  65 
52  52  47 

72  67  68 

45  50  35 

71  70  62 
52  49  42 

74  69  71 
51  42  37 

68  60  62 

50  46  44 

72  69  65 

49  58  42 

63  72  65 

50  54  44 


74   73   66 
49   57   39 


68   67   58 
50   48   44 


78   72   68 
SO   49   36 


74 
53 


69   68   63 
50   51   41 

72   66   66 


48 
73 


72   48   33 
39   28   24 


47  33  35 

33  27  21 

55  40  34 
39  30  23 

56  38  39 
33  25  18 

57  39  34 
38  30  24 

46  34  28 

32  28  21 

44  33  26 

32  26  19 


67   42   35 
39   29   23 


63   41   37 
40   35   25 


63   44   39 
39   30   25 


58   42   35 
36   26   20 


65   44   33 
40   30   25 


58   36   36 
34   27   24 


59   41   31 
33   28   23 


67   57 
40  I  40 


59  I  48 
♦  8   35 


70  I  60 

38   28 


if]    68 
381  40 


66 
44 

55 
35 

38 
28 

73 
39 

58 
39 

41 
29 

64 
42 

51 
33 

35 
28 

65 

43 

58 
32 

35 
28 

63 
44 

45 
30 

35 
25 

67 
38 

59 
35 

38 
30 

72   64   62 
54   52   46 


70   69   60 
48   49   40 


69   69   60 
50   50   40 


75   72   73 
53   53   36 


36   41   55 
11   13   23 


33   39   55 


35   41   56 


35   40   55 


12 

12 

38 

42 

13 

13 

27 

28 

17  10  14 

33  36  55 

14  13  22 

39  45  54 

17  16  21 

36  39  55 

13  15  22 

41  42  55 

11  14  22 

36  38  51 

14  13  21 


32   37   54 


31   37   49 
17   21   23 


35   38   53 
14   14   18 


27   35   41 
14   15   18 


34   39   57 
11   12   15 


41   46   58 


27   37   40 
15   14   15 


32   35   40 
15   14   15 


38   44   56 

13   15   21 


20   14   15 


34   39   54 


18   21   26 


40   46   49 


45   35   28 


53   48   44  31   28   21 


61   55 

♦3  34 


46   35   29 

33  29   24 

53   35   40 
35   28   20 

56  40   35 

34  27   23 

60   39   32 

35  28   24 

57  41   32 
37   29   24 

37 
20 


23  I  24   25   26   27   28   29   30 


60  60  45 

41   45   28 


57   58   55 
30   43   37 


64   64   61 
29   52   41 


60   60   57 
40   50   36 


63   61   47 
40   45   33 


57   69   58 
30   53   50 


60   58   57 
42   52   37 


65   59   46 
42   46   33 


60   60   56 
40   50   36 


62   61   57 


41 

50 

58 

59 

38 

37 

61 

62 

38 

50 

58   53   38 

42   38   27 


58   55   55 


56   60   57 
26   42   39 


60   60   58 
28   48   38 


63   64   41 
45   39   33 


54   60   57 
20   42   40 


56   63   57 
20   47   42 


64   65   56 


66  61  58 

23  47  34 

61  59  57 
30  42  41 

62  61  41 
35  40  32 

60  68  60 

30  44  26 


29 

30 

32 

56 

13 

12 

13 

15 

41 

44 

57 

65 

12 

15 

24 

44 

33 

39 

58 

65 

14 

11 

12 

27 

39 

43 

54 

59 

13 

15 

26 

41 

35 

40 

54 

60 

18 

15 

23 

38 

34 

38 

53 

57 

14 

15 

23 

39 

35 

41 

54 

60 

10 

10 

16 

42 

35 

40 

54 

60 

15 

16 

22 

43 

52   52   35 
27   29   24 


38   56   39 
28   37   32 


57   60   40 
39   38   28 


54   60   40 
27   37   27 


58   58   37 
29   28   27 


50   58   47 
35   37   31 


31   36   27 


61   50   37 
31   30   26 


52   60   38 
28   37   28 


59   60   40 
32   36   29 


40   51   36 
28   28   28 


56   35 
30   23 


47   43   32 
27   31   26 


42   56   35 
27   33   31 


40   59   41 
29   33   28 


41   59   39 
27   38   29 


53   52   49 
31   36   31 


41   61   44 
29   31   27 


58   58   38 
22   30   28 


43   60   44 
33   38   30 


58   57   37 
30   35   27 


55   60   41 
27   34   23 


44   61   43 
35   39   30 


51   51   39 
29   34   32 


48   55   60 
21   22   25 


48   53   57 
23   25   27 


57   58   65 


50   58   63 
21   23   24 


51   57   61 
21   22   26 


35   47   55 
25   24   21 


48   55   61 
21   27   29 


48   59   60 
24   24   25 


51   57   62 
22   25   25 


44   56   59 
23   23   25 


46   54   59 
23   24   26 


46   56   61 
19   22   20 


42   51   56 
26   29   33 


55 
21 


35   50   58 
22   25   26 


21   21   20 


50   58   62 
26   26   33 


36   47   55 
22   24   24 


48   51   60 
16   17   17 


37   48   55 
24   23   24 


52   57   61 
21   22   26 


21   27   24 


49   55   61 
22   23   21 


50   57   61 
25   28   32 


40   55   60  I  46   54   60 
28   30   30  ■  18   19   23 


47   60   50  I  35   46   50 
30   30   30  I  20   20   20 


59   50   40   55   58   62 
32   39   31  I  21   24   25 


45   55   44  I  48   50   51 
35   36   30  j  17   22   24 


56   56   35  j  48   58   62 
50   31   28   30   27  i  21   23   29 


54   57   37   48   56   60 
28   34   27   22   25   28 


57   45   33  I  46   55   59 
27   27   24  I  22   28   30 


61   58  I  53   60 
51   35  1  26   37 


59   42   56   46 
42   29   29   33 


34   39   54   62   59   41   53   45   34   47   55 
20   23   26   44   41   32   32   32   28   26   31 


40 

47 

27 

19 

36 

48 

25 

23 

58 

66 

23 

46 

57 

64 

19 

43 

55 

62 

" 

42 

55 

62 

" 

23 

57 

66 

28 

45 

61   43  I  53   56   40 
43   34   33   36   32 


54   60   63 
21   22   27 


51   57   62 


62   46   57   57   39 

44   35  I  29   34   28  '   22   22   26 


60   57  '  57   60   37   46   55   60 
51   35  1  30   37   28   20   22   24 


63   60   56   60   40   49   57   63 
45   41  I  38   37   26   20   24   20 


48>e 
27.9 


53.8 
30.2 


49.9 
30.8 


53.0 
28.1 


48.8 
29.9 


62   47  :  56   56   42 
45   34  '  33   36   33 


8«0  r«fereDe«  ) 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENT  UC  ICY 
NOVEMBER    1951 


T^MoS-r^nlinuad 

- 

Day  Of  Month 

i 
1 1 , 1 1 1 1 1 i 1 

V 

> 

< 

Stotton 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

' 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

\ 
IS 

IG 

1 

17 

18 

is] 

20 

21 

22 

23 

24 

^=i 

26   27 

28 

29   30   31 

MAYSVILLE  MM  33 

MAX 
MIN 

55 

37 

46 
37 

3B 
20 

37 

19 

32 
22 

35 
27 

49 
32 

34 
30 

41 
21 

50 
22 

63 

25 

63 
.29 

62 
39 

72 

Sfi 

6« 
46 

64 
40 

42 

30 

31 
26 

28 
18 

32 

18 

39 
18 

55 
18 

67 
41 

65 
40 

40 
27 

67   43 
29   33 

35   46   54 
24   24   24 

47.3 
29«1 

MIODLESBORO 

MAX 
MIN 

60 

*0 

43 
37 

40 
23 

40 
30 

50 
28 

55 
33 

55 

31 

44 

30 

52 

19 

62 
23 

66 
25 

60 
34 

72 
45 

70 
56 

69 

34  j 

64 
41 

43 

30 

33 
25 

33 
21 

39 
13 

51 
19 

57 
39 

64 
47 

69 
45 

50 
41 

57   42 
40   31 

47   52   59 
23   30   24 

52.9 
31.9 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

44 
3? 

43 
?8 

33 

10 

34 

21 

35 

22 

55 
25 

55 
25 

40 
22 

54 
20 

60 
28 

62 

30 

62 
38 

72 
49 

64 
55 

69  1 

42  j 

60 
36 

41 
25 

35 
19 

36 
11 

36 
12 

52 
13 

57 
26 

67 
45 

55 
35 

55 
23 

58   38 

31   27  j 

46   49   56 
20   20   22 

50.4 
27.0 

MURRAY 

MAX 
MIN 

36 

44 
27 

42 
13 

40 
23 

44 

28 

50 
32 

37 
29 

48 

17 

56 
24 

67 
25 

71 
37 

62 
4B 

69 
49 

68 

50 

65 

43  ; 

58 
36 

36 
28 

40 
22 

45 

16 

41 

18 

57 
28 

67 

46 

63 

57 

60 

37 

59 
36 

69   43  1 
39   35  j 

52   59   63 
23   24   28 

63.6 
31.8 

OWENSBORO 

MAX 
MIN 

46 
36 

42 

77 

35 
12 

39 
21 

37 
27 

47 
31 

35 
29 

44 
19 

52 
27 

66 

30 

69 

31 

60 
49 

67 
52 

65 

48 

63 
42 

53 
34 

34 
28 

32 
24 

40 
17 

45 
19 

66 
25 

62 
44 

60 
40 

42 

35 

62 
29 

60   40  1 
37   29 

49   66   62      1 
26   26   30      1 

50.0 
30.8 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

49 
36 

36 

18 

42 
14 

35 

23 

34 
28 

46 
29 

37 
22 

46 
20 

52 

31 

65 
32 

70 
35 

60 
49 

70 
55 

64 
48 

60 
43 

43 
33 

35 
24 

37 
21 

44 
18 

48 
20 

56 
29 

66 
46 

60 
38 

39 
32 

53 
33 

44   41 
33   26 

53   59   62 

23   24   31      j 

50.2 
30.4 

PAOUCAH 

MAX 
MIN 

46 
36 

50 
33 

41 
16 

44 
16 

36 
23 

37 
28 

47 
29 

36 
21 

48 
21 

55 
30 

66 
29 

71 
36 

64 
47 

70 
51 

65 
43 

60 

37 

50 
29 

34 
24 

37 
17 

43 
18 

47 
20 

67 
27 

66 

47 

59 
36 

37 
32 

54   52 
34   36 

41   64   60 
24   24   26 

50.9 
29.6 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

52 

40 

41 

37 

37 
27 

41 
29 

41 
28 

57 
28 

52 
33 

45 
32 

58 
22 

70 
26 

69 
27 

64 
34 

79 
55 

73 
54 

77 
42 

49 
42 

37 
31 

32 
28 

33 

20 

39 

17 

60 
18 

66 
30 

66 
42 

53 

41 

46 
39 

64   41 
40   34 

50   56   59 
25   31   27 

53.5 
32.6 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

45 
35 

43 
28 

40 
9 

42 
21 

40 
26 

49 
32 

39 
31 

49 
14 

57 

20 

68 
22 

72 
29 

61 

41 

70 
49 

67 
44 

61 
40 

48 
34 

36 
25 

39 
20 

45 
12 

45 
14 

67 
18 

64 
44 

63 

47 

47 
35 

66 
31 

67   41 
36   26 

54   58   63 
20   19   23 

52.5 
28.2 

RICHMOND  E  STATE  COL 

MAX 
MIN 

55 
36 

41 
36 

37 
16 

35 

18 

33 
26 

35 
29 

58 
29 

31 
26 

40 
25 

45 
25 

61 
36 

64 
42 

61 
49 

72 
56 

64 
46 

63 
39 

42 
30 

34 
24 

25 
16 

33 

15 

35 
20 

53 
26 

59 

48 

58 
38 

38 
29 

58   42 
36   29 

35   48   53 

23   25   27 

46.9 
30.7 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

42 
37 

41 
26 

37 

11 

38 
24 

42 
26 

55 
34 

35 
29 

45 

19 

55 
18 

58 
24 

64 
26 

59 
35 

62 
42 

70 
51 

67 
51 

68 
41 

38 
35 

37 
22 

37 
16 

42 
16 

66 
26 

65 
43 

61 

63 

59 
39 

60 
33 

60   39 
38   30 

48   55   69 

22   23   26 

51.5 
30.5 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 
MIN 

65 
36 

51 
36 

41 

7 

42 
12 

41 
19 

43 
26 

54 
27 

45 
21 

47 
20 

65 
24 

65 
26 

67 
36 

64 

50 

70 

50 

67 

40 

65 

40 

49 
26 

41 
21 

31 

11 

35 
13 

40 

15 

54 
24 

60 
40 

59 
38 

45 
26 

60   49 
35   25 

40   48   66 
20   21   21 

51.6 
26.9 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

42 

37 

42 
28 

35 

10 

37 
23 

44 
26 

57 
33 

40 
28 

45 
18 

57 
24 

64 
26 

70 
34 

63 

42 

72 

50 

66 

50 

69 
38 

11 

36 
28 

35 

21 

36 
13 

42 

14 

56 
23 

65 
44 

60 
62 

56 

38 

61 
36 

62   38 
37   28 

47   57   61 
21   23   25 

52.5 
30.2 

SHELBYVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

45 
33 

42 
29 

31 
6 

35 

17 

38 
22 

44 
29 

48 
27 

42 

20 

55 
21 

63 
27 

68 

30 

64 
41 

70 
51 

70 
47 

65 
44 

56 
36 

39 
28 

33 

17 

36 

11 

41 
13 

51 
21 

1  57 
39 

68 
48 

52 

32 

40 
26 

57   37 
35   25 

47   66   59 
21   22   26 

49.9 
28.1 

SHEPHERDSVILLE 

MAX 
MIN 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

41 
37 

41 
32 

33 
19 

40 
25 

48 
25 

60 
31 

52 
29 

43 
26 

57 
20 

63   67   63 
24   29   38 

70   68   68  '  60 

48   55   39  1  38 

40 
30 

31 
24 

33 
17 

36 
i; 

55 
20 

61 

!  4 

57 
52 

64 
38 

66 
36 

59   40 
38   27 

46   5  7   59 
22   24   23 

52.0 
30.1 

SUMMER  SHADE 

MAX 

MIN 

41   41   34 
37   29    9 

37 
23 

43 

21 

56 
33 

38   44 

29   1? 

56 
23 

63   69   66 
32   33   42 

72   66   69  1  60 
49   45   38  1  34 

34 
28 

32 
24 

34 

1  "■ 

42   56 
16   23 

64   68 
!  42   44 

48 
39 

60 
38 

47   37 
36   28 

48   57   62 
20   24   25 

51.1 

30.1 

VANCEBURG 

MAX 
MIN 

55   45   37 
38   34   21 

41 
2 

42   45 
23   25 

51   43 

32   31 

57 
20 

65   68   66 
26   31   29 

76   75   66  1  62 

54   57   43  1  40 

50 
31 

39 
22 

36 

13 

39   56 
15   18 

56   58 
31   42 

57 
35 

59 
27 

59   60 
37   32 

47   55   60 
25   25   25 

53.1 

30.1 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

MAX 
MIN 

50   47   36 
31   31   IB 

34   32   40 
18   22   26 

56   33   46 
27   28   15 

52   60   61 
23   32   39 

56   71   59  j  67 
43   4*   41  1  38 

48 
31 

33 
23 

25 

10 

34   32 

11   12 

55   60 
12   41 

56 
41 

41 
29 

59   49 
30   29 

37   49   62 
18   18   20 

48. S 
26.- 

WILLIAMSBURG 

MAX 
MIN 

55   50   36 
38   32  .  21 

42   45   60 
30   26   29 

58   44   58 
29   29   21 

65   68   62 
26   28   33 

73   70   71   66 
4  7   55   36 !  40 

46 
29 

33 
26 

35 
20 

38   52 

14   18 

60   65 

1  35   50 

61 

41 

62 

40 

62   43 
39   29 

48   66   61 
22   26   25 

54.1 

31. 

WILLIAMSTOWN 

MAX 
MIN 

43   42   31 
33   30   10 

33   31   49 
19   22   28 

46   37   54 
28   22   26 

61   60   59 
34   38   41 

68   67   62  1  57 
50   49   44   37 

40 
28 

32 
21 

31 

13 

1 

35   50 
18   20 

66   66 

40   50 

53 
33 

59 
35 

54   38 
34   31 

44   61   66 
24   27   31 

48.. 
30. 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

61   44   40 
42   41   19 

41   42   50 
20   29   37 

63   35   48 
34   28   22 

62   68   72 
27   32   41 

66   74   72   73 
48   61   41  1  44 

48 
34 

34 
29 

j  34 
17 

40   45 
16   21 

60   67 

1  28   53 

63 
48 

48 
42 

64   48 
44   30 

40   48   60 
26   30   28 

53. 

33. 



EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^s| 

WOLF  CREEK  DAH 

EVAP 
WIND 

6 

: 

* 
114 

* 
37 

.19 
2 

.02 
2 

.10 
159 

♦ 
53 

14 

4 

1.11 
8 

.05 
2 

.08 
81 

.15 
116 

.11 
29 

27 

.02 
56 

47 

43 

9 

5 

40 

.07 
68 

* 
31 

IS 

* 

.06 
67 

* 
11 

.04 
14 

.02 
4 

32.63 
1064 

See   reference   i 


tea   following  Station   Index. 
-     \86     - 


■■y.> 


Table  7 

br 

*JU 

Wl 

'AJ 

A. 

AJ 

ND 

S 

NC 

)W 

G 

N 

GI 

^O 

UlS 

ID 

KENTUCrr 
NOVEMBER   1951 

Station 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ASHLAND   DAK   29 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

BEAVER   DAH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 

1 

_ 

_ 

BEMEAH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.5 
4 

T 

.5 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

CORBIN  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 

1 

.4 
T 

.4 

.4 

T 

T 

.4 

T 
T 

■ 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.3 

1 

T 
T 

.3 
T 

.2 

T 

.2 

T 
T 

T 

T 

.8 

T 
T 

T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

2.0 
2 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

FARIiERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

.6 
1 

T 

T 
T 

FORDS    FERRY   DAM    SO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.3 

T 

.1 

T 

.2 

T 

.1 

T 

T 

HEIDELBERG  LOCK   14 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

- 

- 

T 
T 

T 
T 

T 

HINDHAN  SETTLEMENT   SCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

_ 

_ 

- 

: 

- 

- 

; 

-_ 

: 

2 

-_ 

- 

- 

- 

; 

-_ 

; 

- 

; 

- 

BOPKINSVILLE   2    E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

IRVINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.6 
T 

T 

.3 

T 

.3 

T 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.6 

T 

.2 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

LOUISVILLE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.6 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

.1 

T 

T 

MAMMOTH  CAVE  PARE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1.0 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

MATSVILLE  DAM  33 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

HIDDLESBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 

T 

MDRRAT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 
T 

OWENSBORO 

SNOWFALL 
SN   ON  BSV 

.5 

T 

T 

T 

.3 
T 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

PIKEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

-_ 

- 

- 

- 

_ 

_ 

: 

- 

-_ 

2 

- 

: 

: 

: 

- 

-_ 

; 

-_ 

- 

- 

-_ 

-_ 

- 

; 

- 

- 

- 

-_ 

- 

ST.    JOHN  BETHLmEM  ACAD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

SCOTTSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

l.O 

T 

T 

T 

T 

WILLIAMSTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

See  leierence  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Statio 


ADDISON  DAM  45 
ADOUPHUS  1  N 
ALLEN 
ANCHORAGE 
ASHCAMP 

ASMLANO  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BARDSTOWN  S.J.  PREP  SCf- 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

BEBEA  COLLEGE 
8EREA  WATER  WORKS 
BOSTON  2    SW 
BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SUBSTA 

BOWLING  GREEN  WB  AP 
BRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 
eURGlN  OIX  DAM 
BURNS  IDE 

CADIZ  LOCK  E 
CAMPBELLSVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COLLEGE  HILL  LOCK  11 
COLUMBIA 

CORBIN  CaA  airport 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CUMBERLAND  FALLS  ST  P< 
CYNTHIANA 
DANVILLE 

DELPMIA  1  E 

DEMA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  6 

OUNMOR 

DUNNVILLE 

EDDYVILLE  LOCK  F 
EDMONTON 
EL1ZA6ETHT0WN 
ELKHORN  CITY 
FALMOUTH 

FARMERS 
FLEMINGS6URG 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  0AM  50 
FRANKFORT  LOCK  4 

FRANKLIN  WATER  WORKS 
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KENTUCKY   -   DECEMBER   1951 
0.    K.    Anderson,   Section  Director   -  Louisville 
WEATHER  SUMMARY 


The  chief  characteristics  of  this  month's  weather   in  Kentucky  were  the  unseasonably  mild  tempera- 


perature  for  the  State  as  a  whole  was  above  normal  and  the  maximum  temperature  of  85  was  the 
highest  ever  recorded  in  the  month  of  December.  Precipitation  was  frequent  and  often  heavy 
with  the  total  amount  almost  double  the  mean  for  the  month.  It  was  also  the  second  wettest 
December  on  record.  The  average  snowfall  was  one  half  the  normal  for  the  month.  The  month 
was  generally  unfavorable  for  farm  activities,  especially  outside  work,  because  of  the  wet 
ground.  Farm  activity,  when  possible,  centered  around  the  usual  winter  chores.  Severe  storms 
were  generally  absent  but  some  damage  was  reported  at  Bowling  Green  from  a  hailstorm  and  at 
Harlan  County  from  a  windstorm.  A  series  of  storms  during  the  month  resulted  in  high  water 
over  the  Green  River  and  the  lower  reach  of  the  Ohio.  Likewise,  heavy  rain  during  the  period 
caused  flooding  on  the  Cumberland  River  at  Williamsburg.  In  all  instances,  damage  was  slight 
or   non-existent. 

The  month  opened  warm,  and  the  mild  conditions  prevailed  dur  ing  the  first  nine  days.  Plus  de- 
partures from  the  normal  during  this  period  ranged  as  high  as  25°.  It  was  during  this  period 
that  many  stations  in  the  central  and  eastern  division  reported  their  highest  temperature  for 
the  month  and  in  almost  all  cases,  their  maximum  temperatures  either  equalled  or  exceeded  the 
highest  temperature  ever  recorded  in  each  case  in  the  month  of  December.  A  change  to  colder 
came  about  on  the  10th  and  on  the  16th,  the  coldest  weather  of  the  month  occurred.  Minimum 
temperatures  on  the  16th  registered  from  6°  below  zero  to  9°  above.  This  cold  weather  continued 
through  the  19th.  From  the  20th  through  the  28th  daily  mean  temperatures  varied  but  little 
from  the  seasonal  levels.  On  the  29th,  unseasonably  warn  weather  again  set  in  and  continued 
to  the  end  of  the  month.  Those  stations  which  did  not  register  their  maximum  temperatures  at 
the  beginning  of  the  month  did  so  on  the  31st  and  again  in  almost  all  cases  they  were  record 
highs  for  December.  The  mean  temperature  for  the  State  was  39.5°  which  is  1.7  above  normal. 
The  monthly  mean  temperature  ranged  from  43.4°  at  Wolf  Creek  Dam  to  34.7  at  Covington  WB  Air- 
port .  The  highest  temperature  for  the  month  was  85°  at  Pikeville  on  the  31st;  the  lowest,  6 
below  zero  at   Covington  WB  Airport    and  Williamstown  on  the    16th. 

Precipitation  was  well  distributed  and  quite  heavy  in  all  sections  but  was  heaviest  in  the 
south  central  and  least  in  the  extreme  east  portion.  There  were  only  eight  days  without  precipi- 
tation in  some  localities.  There  were  several  stations  which  reported  over  10  inches  of  pre- 
cipitation during  the  month.  Practically  every  location  had  an  excess  over  the  seasonal  level. 
Heavy  falls  were  reported  on  the  4th,  8th,  9th,  15th,  21st,  and  26th.  Rainfall  of  an  inch  or 
more  in  24  houi-s  was  reported  from  numerous  stations  on  these  dates.  Snowfall  was  reported  from 
practically  all  locations  but  amounts  were  generally  light.  The  average  precipitation  for  the 
State  was  7.43  inches  which  is  3.59  inches  above  normal,  making  this  the  second  wettest  December 
on  record.  The  total  amounts  recorded  this  month  at  the  various  stations  ranged  from  10.85 
inches  at  Bowling  Green  WB  Airport  to  4.53  inches  at  Inez.  The  heaviest  rainfall  reported  in 
any  one  day  was  3.83  inches  at  Millerstown  on  the  4th.  The  monthly  average  of  snowfall  was  1.4 
inches  which  is  1.4  inches  below  normal.  The  greatest  monthly  amount  was  8.6  inches  at  Coving- 
ton WB  Airport.  The  greatest  depth  on  the  ground  was  7  inches  at  Covington  WB  Airport  on  the 
18th. 

Farm  activity  during  the  month  generally  centered  around  the  usual  winter  chores  with  manj 
farmers  finishing  stripping  and  preparing  tobacco  for  market.  A  large  part  of  the  hurley  croi 
was  sold  before  the  Christmas  holidays.  Because  of  frequent  precipitation  soils  were  generallj 
wet  throughout  the  month.  This  resulted  in  very  little  outside  work.  Fall  sown  grains  were  ir 
good  condition  but  much  of  the  intended  acreage  was  not  sown  due  to  wet  soils.  Hay  stacks  or 
farms  at  the  end  of  the  month  were  considerably  below  a  year  ago.  This  shortage  was  mainly  du< 
to   dry  weather   during   the   past    growing   season. 

Heavv  rains  during  the  periods  of  7-9th  and  13th-15th  resulted  in  high  water  at  Williamsburg. 
While  the  crest  in  each  case  was  above  flood  stage,  no  damage  resulted.  Although  there  was  somt 
flooding  in  the  Shawneetown-Fords  Ferry  area,  the  overflow  was  not  serious.  Considerable  flood- 
ing was  experienced  on  the  Green  River,  particularly  from  Woodbury  downstream.  Rumsey  was  above 
flood  stage  the   entire  month.      However,    damage   from  this   high  water    is   not   expected  to   be    large, 
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1935 

30.0 

63 

-14 

2.39 

9.0 

9 

1936 

40.5 

70 

10 

4.51 

2.0 

10 

1937 

35.5 

68 

0 

2.94 

2.0 

12 

1938 

37.9 

67 

3 

1.85 

0.2 

7 

Year 

Temperature 

Precipitation 

1 

< 

i 

1 

i 

1 
1 

ll 

■0  B 

OS 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

1949 
1950 
1951 

Per  iod 

38.8 
42.7 
42.5 
36.3 
35.2 

33.0 
31.8 
42.3 
37.8 
40.5 

40.9 
32.1 
39.5 

37.8 

72 
75 
72 
76 
68 

63 
65 
77 
73 
74 

73 
74 
85 

-  2 

6 
11 

-  5 

-  1 

5 

-  7 

7 
8 

-  6 

7 
1 

-  6 

2.32 
3.16 
2.80 
5.34 
2.24 

3.62 
2.50 
3.19 
1.77 
4.49 

5.70 
2    38 
7.43 

3.84 

6.6 

T 

T 
4.5 
1.3 

4.4 

7.6 
1.0 
T 
1.6 

0.3 
3.7 
1.4 

2.8 

7 

11 

8 

13 

9 

11 
10 

7 

5 

10 

1! 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 


in  this  table  for  earlier  years 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
DECEMBER  1951 


WESTERN  DIVISION 

BEAVER  DAM 
FORDS  FERRY  DAM  50 
GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  4  SW 
HICKMAN  1  E 

HOPKINSVILLE  2  E 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAYFIELD  2  S 
MURRAY 

OWENSBORO 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PRINCETON 

RUSbELLVILLE 

DIVISION 

CENTRAL  DIVISION 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  S 
BOWLING  GREEN  WB  AP 
8URGIN  DIX  DAM 
CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
DANVILLE 
FRANKFORT  LOCK  4 
GREENSBURG 

IRVINGTON 
LEITCHFIELO 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LIMESTONE  SPRINGS 
LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
ST  JOHN  BETHEHEM  ACAD 
SCOTTSVILLE 
SHELBYVILLE  2  W 

SHEPHERDSVILLE 
SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
WILLIAMSTOWN 
WOLF  CREEK  DAM 

DIVISION 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

CYNTHIANA 

FARMERS 

GRAYSON 

HARLAN 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

INEZ 

MANCHESTER  4  SE 

MAYSVILLE  DAM  33 

MIDDLESBORO 

MOUNT  STERLING 

PIKEVILLE 

RICHMOND  E  STATE  COL 

VANCEBURG 

WEST  LIBERTY  WATER  WORKS 

WILLIAMSBURG 

DIVISION 


Temperature 


39.1 
37.3 


39.7 
41.7 
42.6 


36. 9 
40.1 
38.6 
40.1 


37.0 
42,2 
40.5 
40.1 
41.2 

37.3 


37.4 

1.0 

36.4 

-  0.6 

38.7 

1  .5 

39.2 

2.2 

39.9 

2.7 

37.6 

1.8 

39.8 

38.2 

1.9 

38.7 

1.1 

41.7 

6.5 

38.3 

2.6 

41. 4M 
41.8 
36.4 
43.4 

39.2 


40.4 
42.7 
39.2 
40.5 
39.9 

37.5 
39.5 
36.6 

39.8 

38.1 
39.6 
40.1 
35.3 
41.4 
37.7 

42.8 
38.2 
40.  7M 
36.  5M 
43.1 

39.5 


1.8 
1.8 


2.3 
2.0 


1.9 
2.9 


0.2 
1.4 


1.8 
1.0 


2.6 
2.7 


0.0 
2.2 
2.3 

5.0 
0.1 


78 
77 
76 
79 


72 

74 


72 
80 
72 


76 
77 


77 
82 


774 
748 
766 
796 


681 
747 
779 
717 
691 

804 
770 


16 

860 

16 

777 

16 

756 

16 

764 

16 

733 

16 

850 

16 

934 

16+ 

16+ 

877 

16 

16 

7  92 

16 

774 

16 

841 

16 

773 

16 

824 

16 

808 

16 

720 

16+ 

16 

694 

16 

856 

16 

725 

16 

712 

16 

877 

No.  of  days 


ii-8 


759 
689 

758 
771 

848 
783 
873 


782 
770 


727 
839 


2  o 


PrecipitAtioa 


7.40 
7.84 
7.15 
8.66 
6.83 

8.71 
6.89 
6.40 
7.87 
7.89 

7.13 
6.06 
6.98 
7.70 
10.37 

7.59 


7.70 
7.82 
10.85 
7.05 
7.53 

5.84 
6.17 
7.19 
6.76 
7.14 

7.17 
8.44 
7.30 
8 .  74 
6.85 

6.90 
10.68 
8.73 
9.84 
7.69 

8.36 
8.16 
9.16 
5.64 
8.90 

7.86 


6.43 
8.32 
7.14 
6.87 
7.23 

6.30 
6.80 


7.23 
4.53 
6.81 
6.03 
10.00 
7.22 


5.43 
7.67 


5.95 
8.02 


6.83 
7.43 


3.42 

4.85 


1.80 
2.28 
1.90 
1.67 
1.40 

2.10 


1.63 
3.88  1.51 
4.10         1.54 

1.72 
1.25 
1.16 
3.86  1.31 
6.70         3.02 


1.54 
1.61 
2.18 
1.34 
1.93 

1.43 
1.07 
1.69 
1.37 
2.05 

1.31 


6.56 
3.64 


3.1? 
3.39 
3.07 

3.50 
4.05 
3.53 


3.16 
7.06 
4.63 


Snow.  Sleet.  Hail 


No.  of  days 


3,03 
3.06 


2.51 
5.53 
3.28 

1.9C 
3.86 


2.90 
1.42 

1.36 
2.14 
2.20 
2.20 
1.90 

2.13 


.82 
2.64 


1.30 
1.35 
1.90 
1.56 
2.09 

1.18 


1.71 

1,77 
1.12 
2.02 
1.10 
3.10 
1.39 

.92 
2.00 

1.36 
2.05 


Ls    3 


2.4 

1.2 

.7 

1.1 


3.0 
1.5 


3.0 
2.5 

4.2 


4.3 
3.0 
4.2 


5.0 

T 


1.5 
1.4 


12  + 

18+ 

15+ 


17+ 
12 


18  + 

16 

18+ 

18+ 


16+ 
11  + 


See  reierenoe  note*  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Toble  3 


otAtion 


Day  ot  month 


ADDISON  DAU  46 

ADOLPHirs    1    N 

ALBANY 

ALL£N 

ANCHORAUE 

AS SCAUP 

ASUUAHD  DAM  29 
BARBOimVILLE 
BARDSTOffS   S   J   PREP   SCK 
BEAVER    DAll 

BEKHAH 

BEREA  rOLLEGE 
BEREA  HATER  WORKS 
BOWLING  GtEEN 
BOWLING  GREEK  SDBSTA 

BOWLING  cmEEN  WB  AP 
BRENT  DAH  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 
BURGIN  DIX  DAM 
BURKES V I LLE 

BURNS IDE 
CADIZ  LOCK  E 
CABPBELLSVILLB 
CARROLLTON  LOCK  1 
COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COLITUBIA 

COREIN  CAA   AIRPORT 

COVINGTON  W   B  AIRPORT      R 

CUMBERLAND   PALLS    ST    PK 

CYNTaiANA 

DANVILLE 

DELPBIA    1    E 

DEUA 

DEWEY    DAM 

DUNDEi   BARRETTS   FORD  BR      I 

DCNMOR 
DUNNVILLE 
EDDYVILLE    LOCK   F 
BDBOSTON 
BLKHORN  CITY 

FALMOirrH 
TARMERS 
FLEMlNGSBliHO 
FORD    LOCK    10 
FORDS   FERRY  DAM   50 

FRANKFORT   LOCK  4 

FRANKLIN   SATBR  WORKS 

FREEBLUN 

FRENCHBDRG 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

CEST  LOCK  3 
GLASGOW 
GLENDALE 
GRANT  DAM  38 
GRAYSON 

GREENS BURG 

GREENSBimO    HIWAY    61    BR 
GREENUP    DAU    30 
GREENVILLE    2    W 
RAALAN 

HARTFORD   6   NW 
HAZARD  WATER  WORKS 
HElDELbERG   LOCK  14 
HENDERSON    4    SW 
HICltMAN    1    E 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE   LOCK   7 

HINDHAN   SETTLEMENT   SCH 

HOPKINSVILLE   2   E 

HYDEN 

IKEZ 

IRVINGTON 
JACKSON 
JEREMIAB 
KEENE    2    N 

KENTUCKY    DAM 

LANCASTER    ICE   PLANT 

LAURA 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON   WB   AIRPORT        R 

I  LIBERTY 

'■  LIMESTONE   SPRINGS 

<  LITTLE   HICKMAN   LOCK   8 
LOCKPORT   LOCK  2 

!  LOUISA   2 

LOUISVILLE  WB  AP        R 
i  LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

LOUISVILLE  WB  CITY      R 
1  LOVELACEVILLE 
j  MADISONVILLE  1  SE 

I  MAUyOTH  CAVE  PARK 
1  MANCHESTER  4  SE 
i  MAYFIELD  SUBSTA 
I  MAYFIELD  2  S 

<  MAYSVILLE  DAM  33 

■  MC  KEE  1  SE 
;  MIDDLESBORO 

MIDWAY 
I  MILLERSTOWN 
I  MONT  ICE  LLC 

1  MOUNT  STERLING 
1  MUNFORDVILLE 
'  MURRAY 

OLNEY 

ONEONTA  DAM  35 

OWENSBORO 
OWENSBOBO  DAM  46 
PADUCAH  CAA  AIRPORT 

'■   PADUCAH 

.  PAINTSVILLE 

PIKEVILLK 
'  PINEVILLE 
PRINCETON 
RAVENNA   LOCK   12 
HICHMOND  B   STATE   COL 


3.36 
1.25 

.15 


.«! 

2.71 

.85 

.19 

2.10 

T 

.35 

1.81 

.42 

.28 

.80 

.46 

1.94 

.75 

.10 

T 

2.23 

T 

.82 

1.00 

2.90 

.89 

1.00 

.10 

.33 

.91 

1.35 

.35 

.82 

• 

1.60 

.25 

1.63 

2.00 

.34 

.36 

1.83 

.63 

1.51 

.34 

.78 

.75 

.85 

3.83 

.80 

.54 

1.90 

.54 

1.21 

.32 

1.77 

.69 

21 

1,72 

.01 

1.91 

1.25 

.13 

68 

1.16 

.20 

.28 

.36 

1  .01 

1.31 

18 

62 

.74 


2.90 
3.10 
.65  1.08 

.4S|1.04 
2.51 


1.26 


.10 


1.64   1.87 


13        14 


IS 


.25 

.4S| 

.50   2.10 


.16|  1.03 
1.30 
1.35   1.12 


.41 

1 

92 

.26 

1 

96 

.29 

5C 

.11 

06 

05 

53 

.25 

82 

16 


.6012 

00 

.42 

48 

.50 

2 

OS 

.08 

1 

47 

.07 

1 

03 

.09 

1 

14 

.08 

1 

14 

.14 

1 

47 

.,'.0 

58 

17 


18      19      20     21      22      23 


7i 

T 

44 

1 

67 

56 

2 

22 

1 

00 

1 

02 

1.06 
.24 
.58 
.61 


.30 

T 

.32 

• 

.60 

.66 

.45 

.33 

.35 

.37 

.65 

.40 

.50 

.30 

1. 00 

.02 

.20 

.17 

.27 

1.37 

I     .40 


.031     .64 

.39 
1.03 


.93 

.65 

1.12 


.66 
.97 

.94 

.99 
.88 
.71 
.90 
.11 

1.02 

1.69 

.80 

.99 


1.14 

.80 

1.44 


.36 

.75 

02 

1.31 

.83 

.36 

.31 

1.44 

17 

.28 

24      2S     26      27 


.80 

1.30 

.97 


1.23 

.83 
.4911.00 


.45 

.72 

1.30 


T  .44 

1.48 
.81 
.43 


1.10 

.14 

.43 

.50 
.77 

1.40 

1.34 
.66 
.53 
.80 


.96 
.72 

.87 

.80 

.48 

T 

1.05 

1.54 

• 

1.15 

.03 

.50 

.37 

.52 

.03 

.94 

1.01 

29     30 


7.17 
8.45 
9.28 
5.05 
7.70 

5.32 
6.43 
8.32 
7.82 
7.40 

7.14 
6.87 
7.61 
10.44 
10.46 

10.85 


8.78 
7.96 
7.53 
5.84 
6.62 

10.10 
7.23 
6.17 
7.18 
6.30 

7.19 
5.88 
6.24 
5.51 
7.55 

7.91 
6.80 
7.34 
9.52 
5.40 

6.01 
6.80 
6.68 
6.99 
7.84 

6.76 
9.38 
5.47 
7.45 
7.60 


7.14 
6.60 
5.52 
7.15 


5.57 
5.29 
6.54 
e.66 
6.83 

8.86 
7.47 
7.23 
8.71 
5.74 

4.53 
7.17 
5.79 
S.31 
7.74 

8.50 
7.27 
5.78 
8.44 


8.43 
8.74 
7.68 


.06 
.03 

.22 


S«*  rel»T«itc«  o 


M  following  Ststloa  Indox. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


RUMSET   LOCK  2 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE   SOBSTA 
ST   JOKH   BETHLSHEM  ACAD 
SALVISA   LOCK   6 

SCOTTSVILLE 
SEBREE  WATER  WORKS 
SaAWHEE    STEAH   PLANT 
SHELBYVILLE    2    W 
SHEPHERDSVILLE 

SOMERSET   1    N 
SPRIKGFIELD 
STEARNS 
SUUHER   SHADE 
SUllUER  SBADE   Sl/BSTA 

TAVLORSVILLE 
TOMPKINSVILLE   TEL   OFF 
TURKEY  CREEK   SCHOOL 
TYRONE   LOCK   5 
UNIOSTOWN    DAM    49 

VALLEY   VIEW    LOCK   9 
VANBUREN 
VANCEBURG 
VANCEBURG   DAM   32 
WAYNE SB URG   6  E 

WEST   LIBERTY  WATER  WKS 

WESTPOBT 

WILLIAMSBURG 

WILLIAMSTOWN 

WILLOW  LOCK  13 

WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


3m  t«(«t«i>c«  ootM  following  Station  Indax. 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
DECEMBER  1951 


iSHLANO  DAM  29 

lARBOURVILLE 

ARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

EAVER  DAM 

6NHAM 

EREA  COLLEOE 

OHLtNG  GREEN  WS  AP 

URGtN  01 X  0AM 

AMPBELLSVILLE 

ARROLLTON  LOCK  1 

ORB  IN  CAA  AIRPORT 

OVINGTON  W  B  AIRPORT 

rNTHIANA 


Jf!DS    FERRY    DAM    50 

lANKFORT   LOCK    * 

(AYSON 

iEENSBURG 

lEENVILLE    2    W 

iRLAN 

:IDELBER6   LOCK    It 

:nderson  <,   sw 

CKMAN  1  E 

NDMAN  SETTLEMENT  SCH 
PKINSVILLE  2  E 
EZ 

VIMGTON 
ITCHFIELD 

JINGTON  WB  AIRPORT 
MESTONE  SPRINGS 
UISVILLE  WB  AP 
UISVILLE  WB  CITY 
VELACEVILLE 
5IS0NVILLE  1  SE 
•lOTH  CAVE  PARK 
INCHESTER  4  SE 
'FIELD  2  S 


Day  Of  Month 


MAX 

60 

64 

MIN 

26 

31 

MAX 

60 

61 

MIN 

24 

■30 

MAX 

64 

64 

MIN 

19- 

29 

MAX 

62 

65 

MIN 

27 

35 

MAX 

6? 

65 

MIN 

30 

34 

MAX 

59 

45 

MIN 

20 

16 

MAX 

58 

64 

MIN 

24 

29 

MAX 

60 

65 

MIN 

26 

31 

MAX 

60 

65 

MIN 

25 

35 

MAX 

61 

65 

MIN 

26 

33 

MAX 

58 

63 

MIN 

27 

32 

MAX 

60 

61 

MIN 

20 

26 

MAX 

56 

62 

MIN 

35 

40 

MAX 

58 

64 

MIN 

24 

33 

MAX 

62 

60 

MIN 

30 

34 

MAX 

61 

63 

MIN 

20 

27 

MAX 

65 

69 

MIN 

35 

38 

MAX 

60 

59 

MIN 

24 

24 

MAX 

61 

63 

MIN 

16 

16 

MAX 

60 

60 

MIN 

24 

25 

MAX 

61 

68 

MIN 

27 

33 

MAX 

59 

60 

MIN 

20 

31 

MAX 

58 

62 

MIN 

21 

28 

MAX 

6? 

66 

MIN 

34 

40 

MAX 

62 

65 

MIN 

25 

35 

MAX 

55 

50 

MIN 

19 

20 

MAX 

64 

66 

MIN 

30 

30 

MAX 

57 

61 

MIN 

20 

28 

MAX 

62 

66 

MIN 

33 

38 

MAX 

59 

65 

MIN 

31 

37 

MAX 

57 

62 

MIN 

31 

37 

MAX 

60 

65 

MIN 

23 

29 

MAX 

61 

64 

MIN 

31 

36 

MAX 

60 

63 

MIN 

37 

42 

MAX 

65 

67 

MIN 

33 

37 

MAX 

62 

69 

MIN 

28 

31 

MAX 

60 

64 

MIN 

27 

34 

MAX 

67 

63 

MIN 

19 

23 

MAX 

64 

69 

MIN 

36 

40 

64   52   73 


65   54   73 


63   66   74 


51   38   39 


46   35   42 


69  74  64 

29  31  32 

63  61  73 

50  37  46 

63  64  70 

38  38  41 

65  59  74 


70   70   73 
48   38   41 


68   57   71 
48   30   41 


33   30   39 


59   49   69 
39   37   43 


65   51   71 
50   29   40 


71   61   60 
44   35   38' 


69   55   74 
47   28   34 


59   58   71 
42   40   45 


70   60   65 


34   36   29 


71   60   64 
42   37   39 


64   60   70 
43   36   40 


68   69   74 
35   33   41 


61   54   74 
42   32   32 


61   57   70 
41   41   44 


60   60   58 
33   36   38 


68   62   58 
30   34   33 


62   60   70 
45   41   42 


60   58   75 
45   32   32 


64   58   70 
47   35   42 


65   58   69 

45   38   40 


57   53   71 
38   38   42 


69   63   73 
51   31   36 


59   51   71 


58   51   70 
43   42   44 


62   58   72 
36   40   39 


63   59   69 


65   63   71 


70   65   73 
28   31   33 


61   56   71 

41   43   44 


72   58   48 
55   42   32 


72   60   64 
54   47   41 


72  64  54 
55  42  34 

70  54  48 

52  42  33 

70  69  62 

49  46  39 

73  55  67 

53  48  35 

70  66  51 

52  45  33 


56   47   35 
79   70   67 


5  3   44   34 


71   62   45 
56   43   36 


73   70   68 


67   54   44 
54   42   32 


68   57   64 
55   43   36 


74   69   65 

47   46   40 


73   60   68 

57   47   39 


73   58   45 
54   44   34 


72   65   58 
35   50   40 


76   58   65 
53   44   36 


74   70   66 


70   58 
54   42 


75   61   57 
67   52   29 


75   64   64 
54   50   41 


68   59   42 
55   38   34 


72   67   48 
45   38   29 


70   77   72 
35   52   49 


50   42   36 


74   65   65 
50   54   42 


71   56   47 
56   43   34 


69   58   53 
55   42   34 


68   62   63 
52   43   31 


74   61 
56   44 


72   56   46 
56   43   33 


68   68   44 


72   60   50 


80   76   64 
54   45   35 


77   65   70 
58   51   40 


72   59   47 
53   43   33 


34   42   37 
31   30   24 


41   41   41 


32   31   27 
37   42   42 


30   29   25 


35   46   37 
31   28   27 


54   44   49 
33   30   28 


35   40   40 


35   46   39 
29   27   27 


37   44   41 
31   31   25 


36   42   44 
29   28   25 


36   41   40 
31   32   23 


35   43   33 


33   37   31 
30   29   19 


31  31  23 

42  34  39 

31  30  25 

41  41  41 

32  32  27 

37  46  40 

31  29  27 

43  35  40 
31  32  27 

41  41  41 

29  28  25 

41  34  45 

30  30  25 

36  46  43 

30  27  25 


41  43  41 

33  32  29 

34  45  38 
31  28  28 

38  42  49 

27  24  26 

52  35  42 

33  32  29 

37  47  42 

29  31  27 


42   45   40 


34   43   38 
30   28   25 


36   44   40 
29   28   24 


32   38   35 
30   30   24 


32   30   26 


34   43   37 
31   31   27 


31   31   27 


40   50   46 
31   28   27 


30   27   27 


35   44   42 
31   28   26 


42   43   41 


14  IS  !  le  i  17 


35   33   33 


35   37   51 
28   27   17 


26   36   17 


19   33   38 


20   45   42 


40 

44 

15 

37 

28 

12 

-  2 

9 

53 

35 

18 

38 

31 

10 

3 

10 

45 

52 

25 

29 

23 

25 

3 

7 

36   54   35 
24   28   12 


16   40   39 


57 

26 

23 

40 

26 

7 

4 

12 

50 

53 

16 

37 

27 

10 

° 

9 

53   52  I  18   38   40 


21   31   10 


56   35 
3i    6 


11   30 

■  2    5 


20   49   39 


33   22 
22-2 


22   24   10 


33   51 
22   17 


13   32   28 

-  1    6   18 

18   17   34 


19   34   39 


37   36   53 
24   24   14 


38   37   32   21  ''i      *2 
27   31   11    *   13   19 


26   42   48 


28   39 
16   26 


37   48 
22   20 


23   16 
-2-2 


34   42 
20   21 


34   45   56 
23   24   19 


40   32 

-3    0 


24   24 
9  n 


40   51   39  I  22   38   36 


37  45 

15  31 

28  44 

9  25 

33  44 

13  29 

43  45 

17  19 

36  46 

14  34 

41  48 

17  34 

28  44 

U  27 

32  45 
13  26 

28  40 

7  20 

34  50 

16  34 

25  39 

5  25 

25  40 

5  25 

34  36 
16  16 

28  41 

15  25 

35  47 
15  32 

34  33 

10  12 

23  36 

5  20 

36  39 

11  19 

33  46 
11  30 


23  I  24   25 


35   52 
27   26 


43 

56 

20 

20 

38 

50 

16 

26 

40 

52 

12 

30 

59 

36 

19 

22 

39 

52 

19 

30 

4\  52 

18  30 

39  53 
13  29 

38  50 
17  27 

35  49 
15  30 

40  52 

19  21 

31  44 

12  29 

36  50 

17  26 

39  38 

18  18 

37  62 

20  20 

44  50 

17  35 

41  37 

18  16 


47   37   52 
22  I  18   15 


51   39   40 
35  j  19   20 


42   41   62 
23  I  15   32 


46   32 
28   13 


46   37 
32   19 


50   37 
31   21 


47   34 
28   18 


48   34 
29   17 


46   38 
38   23 


48   31 
29   17 


36   34 
28   20 


48   34 
29   21 


47   36 
26   19 


49   32 
27   15 


60   33 

26   15 


43   62   64   70 
17   37   51   51 


37   54   62   79 

19   37   51   50 


47   55   68   79 


41   51   41 


51   66   71 


42   35   30 

33   23   14 


33   28   17 


49 

32 

30 

20 

47 

35 

29 

22 

39 

32 

29 

17 

47 

33 

32 

20 

23 

51  41  32 

27  25  18 

60  49  34 

32  23  20 

54  49  34 

43  30  17 


18   40   50   56 


45  54  69  76 

19  40  50  53 

35  47  65  70 

16  32  45  60 

47  55  63  76 

16  42  53  59 

45  60  68  74 
21 

44 
17 


44   58   59 

53   63   76 
40   49   55 


44  53  65  73 

19  38  50  56 

42  53  61  70 

18  36  48  48 

46  53  66  77 

14  40  52  44 

41  50  56  69 

22  39  48  51 


40   50   61   73 
16   39   39   50 


33   43   58   62 
20   26   42   55 


44   53   64   70 
14   40   51   49 


47   69   69 
21   42   54 


34   45   69 
20   23   42 


39   55   63   79 
9   32   45   38 


34   49   61   67 
20   24   48   53 


45   66   69   76 
17   40   63   56 


47.1 
26  18 

49>5 
31.2 

55.2 

30.1 

55.2 
29.2 

49.9 
29.8 

51.2 
27.2 

60.5 
30.4 

50.6 

30.4 

50.9 
29.3 

52.6 
29.7 

47.1 
27.4 

51.8 
28.0 

42.7 
26.6 


47.1 
27.7 


78 

49.7 

51 

31.4 

66 

47.4 

48 

25.4 

55   56   58  I  44   60   57  , 


49.3 
23.8 


49.6 
27.8 


60.4 
29.9 


45   42 
28   27 


50 

50 

19 

36 

40 

30 

38 

52 

39 

53 

49 

52 

44 

34 

46 

54 

65 

78 

50.9 

27 

16 

3 

7 

27 

18 

27 

33 

20 

18 

25 

34 

32 

22 

14 

29 

48 

42 

28.7 

35 

30 

20 

35 

34 

32 

43 

44 

39 

52 

39 

49 

44 

33 

43 

55 

69 

77 

47.6 

29 

9 

3 

12 

20 

12 

32 

25 

15 

32 

22 

38 

28 

16 

22 

39 

50 

54 

30.5 

50 

64 

30 

26 

'* 

35 

42 

50 

38 

45 

42 

40 

46 

36 

42 

45 

62 

70 

49.1 

28 

9 

3 

5 

18 

10 

15 

13 

12 

20 

28 

30 

30 

15 

18 

30 

40 

48 

25.5 

35 

55 

26 

18 

41 

44 

43 

57 

57 

35 

49 

49 

68 

37 

30 

49 

60 

61 

49.6 

25 

23 

2 

5 

6 

17 

20 

36 

20 

18 

23 

26 

36 

22 

13 

22 

48 

42 

26.6 

58 

42 

23 

40 

40 

41 

60 

42 

42 

50 

54 

50 

40 

35 

50 

64 

70 

78 

51.5 

24 

12 

4 

14 

28 

24 

16 

30 

29 

36 

22 

19 

20 

38 

54 

56 

30.6 

47 

46 

20 

34 

36 

31 

46 

49 

40 

59 

58 

56 

42 

34 

45 

64 

67 

82 

51.4 

25 

16 

0 

5 

22 

17 

30 

36 

20 

19 

20 

30 

28 

21 

15 

30 

43 

40 

27.8 

38 

33 

18 

37 

39 

28 

49 

49 

38 

52 

42 

49 

47 

36 

43 

54 

67 

73 

48.7 

30 

7 

0 

8 

18 

6 

26 

23 

16 

31 

23 

39 

29 

16 

22 

39 

53 

57 

29.6 

55 

59 

19 

38 

39 

28 

43 

49 

39 

51 

44 

50 

47 

33 

43 

53 

67 

73 

50.1 

31 

9 

0 

U 

21 

9 

25 

25 

15 

29 

24 

38 

29 

17 

20 

39 

51 

54 

29.6 

51 

24 

13 

38 

34 

29 

42 

49 

36 

49 

43 

47 

39 

32 

41 

51 

61 

72 

46.8 

24 

2 

0 

10 

11 

7 

29 

20 

17 

28 

25 

36 

25 

17 

20 

38 

51 

55 

28.3 

44 

47 

17 

37 

41 

30 

45 

52 

38 

51 

45 

61 

49 

33 

44 

54 

67 

72 

51.0 

28 

8 

-  2 

5 

22 

9 

26 

25 

15 

28 

20 

42 

29 

16 

16 

41 

53 

57 

28.5 

38 

24 

17 

40 

35 

32 

46 

60 

37 

50 

42 

60 

35 

32 

43 

56 

65 

71 

47.1 

23 

3 

1 

11 

14 

12 

32 

20 

16 

30 

23 

35 

26 

17 

20 

42 

65 

60 

29.3 

38 

23 

15 

40 

34 

33 

46 

49 

37 

50 

41 

51 

34 

30 

43 

66 

64 

72 

46.6 

23 

2  1 

1 

14 

14 

12 

33 

21 

18 

34 

22 

34 

26 

17 

24 

42 

56 

59 

30.7 

40 

33 

25 

38 

37 

34 

44 

44 

44 

52 

45 

52 

46 

35 

47 

60 

68 

78 

50.5 

33 

1' 

7 

12 

25 

16 

33 

19 

15 

30 

25 

40 

27 

17 

20 

43 

54 

61 

31.2 

40 

35 

19 

38 

41 

34 

45 

49 

42 

52 

42 

62 

49 

35 

47 

56 

69 

77 

60.2 

31 

10 

4 

8 

19 

12 

30 

23 

16 

26 

24 

40 

29 

16 

16 

41 

50 

49 

29.2 

56 

56 

20 

40 

40 

30 

46 

52 

42 

51 

48 

50 

48 

34 

44 

56 

66 

75 

52.5 

32 

10 

-  1 

6 

24 

14 

30 

29 

16 

32 

30 

42 

30 

19 

15 

41 

55 

60 

30.8 

52 

49 

20 

40 

42 

29 

48 

56 

40 

54 

56 

55 

48 

35 

46 

53 

68 

80 

53.2 

26 

14 

1 

6 

26 

11 

27 

32 

18 

18 

23 

31 

30 

20 

13 

30 

49 

40 

27.0 

61 

37 

23 

40 

40 

34 

44 

48 

43 

57 

46 

54 

48 

35 

46 

60 

71 

76 

51.3 

33 

12 

6 

14 

23 

15 

32 

19 

18 

32 

27 

42 

?6 

IB 

24 

40 

54 

60 

32.0 

S««  r»f«r»nc«  aot*B  foUowlnf  Station  Index. 
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T^eSjiConlinued 


Stalion 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
DECEMBER  1951 


MAYSVILLE  0AM  33 

MIDDLESBORO 

MOUNT  STERLING 

MURRAY 

OWENSBORO 

PADJCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PIKEVILLE 

PRINCETON 

RICHMOND  E  STATE  COL 

RUS5ELLVILLE 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVlLLE 

SHElBYVILLE  ?  W 

<;he(-'herdsville 

somerset  1  n 

summer  shade 

vanceburg 

west  liberty  water  wks 

williamsburg 

williamstown 

wolf  creek  dam 


MAX 

MIN  I 

MAX 
MIN 

I 
MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN  I 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


23   24   30 


57   61   70  I  69   54 
23   31   33  1  50   34 


65   68   64 


66 

37 


68 
43 


65 
36 


63 
28 


68 
30 


49 
31 


65 
28 


66 

37 


63 

33 


41   38   36 


69   66   60 

41   34   41 


73  70  62 

37  50  39 

72  70  69 

60  50  22 

70  59  68 

52  43  28 

72  60  49 

52  44  36 

70  59  45 

57  40  36 

65  54  42 

53  39  33 

72  69  49 

52  49  37 

77  60  71 


10  i  11 


45   34   39 
33   31   28 


Day  Oi  Month 


U  IS 


^T 


IP   1?  I  18  ■  19  !  20   21 


44   22   14 


44   48   56 :  23 


34  1  36   30   46,  48   35   50 
6l   8    8   30  1  20   18   23 


35   43   55   41   50   54 


10   291  17   31 


40 

21  i  13 


54   52,  14   34   38!  26 


20   23   25 
50 1  35   50   51 


18|  10   21   251  14   23   24 


40   50   47   43   58   44!  2i       43   42  I  36   44 


49  1  46   54   46 


28   29  1  30   31!  ^ 


34  1  33  43  52 

21|  15  21  40 

43  45  64 

17  37  44 


28  I  26   34 


14   27   16   35   22   IE 


34   31   37   29 


45   37  I  40   36   32  |  19 


30   28 
39   48 


64   64   70 


26   24   30 

42   41 
28   27 

47  !  42 


12   19   10 


42  I  36   51   42 
24   16   31   22 


39   21  i  23   37   34   41   46   44  j  42   51 
21    91   6   15   15   15   36   19   18   27 

41   41   19   24   '•5   '*   42   46,  29   44   53 


31   29   29   28   29   15 | 


15   241  17   15   25 


38   44   40   44   50 
35   35   31   30   29 


49  1  20 
17!   8 


39   43!  36   50   60   44 
10   29   23   38   40   25 


72   72   60 
42   41   30 


72   63   67 
2   58   47   35 


30   30   22 
41   32   40 


40   41   54 


36   43   39  ;  22   40   42  :  34   45 


24   28   13 


10   22!  14   32 


35   36   53  1  19   19   39'  34   38 


67   57   73 


59  63   68  I  60   60   71 
23   30   36  i  47   37   45 

60  65   71   62   65   73 


63   72   68   53   75 
29   30   47   30   39 


46   65  I  70   63   55 


53  I  36   40   39 


59   50   38 


54   48   35 

73   61   59 

57   45   44 


30   31   27 


22   25   19 


41   49   53 


35   35   35 


21  !  25   27 


61   70  I  65   64   71 


28  I  30   46   40  !  32 
75   72   71  1  42 


65   58   68 


71   66   66 


68   61   57 
55   40   34 


45 

42 

42 

53 

55 

28 

27 

22 

33 

10 

52 

40 

37 

33 

42 

32 

28 

24 

25 

13 

46 

41 

36 

33 

53 

30 

27 

26 

24 

21 

47 

44 

43 

52 

57 

31 

28 

27 

31 

15 

37 

37 

31 

32 

36 

29 

20 

18 

23 

9 

37 

47 

38 

48 

60 

35 

33 

26 

38 

23 

20 
0 

16 
0 

22 
3 

40 
11 

15 
-    3 

34 
6 

19 

!       3 

40 
10 

i    22 

1      3 

41 
13 

1    " 
0 

36 

10 

19i  15   19 


41 

9 


40 
12 


29 

5 

26 


57 
25 


42 

16 


49 
26 


53 
28 


21   24   44 


35  j 
17 


61 

43 

53 


30  18 
49  19 


57   6II  32>7 


54  I  52   50  40 

28:  39   30  20 

50  34 

30  22 


54 
32 


22   38   49 


61  \ 
69  ' 


47.7 
30.0 


15   28   49   52:  28.8 


40 
59 


47 
33 


50.8 
29.4 

47.3 
29.1 


40   54   55 


25   36   451  34   46   45 
13   31   21 


4A   44   56 


35   54   60   72   51.4 
18   34   48   56  I  25.1 


69   75!  53.0 
54   60  I  32.0 


48   62   70 
35   46   52 


55   50   36 
44   30   22 


56   54   38 


44   52   64   72 
19   38   49   55 


15  36  44  46 

35  45  60  65 

11  18  42  40 

48  51  68  75 

17  37  48  49 


47.3 
27.0 


52.1 
30.7 

52.6 
31.0 

52.3 
29.1 


54.1 
32.1 


47   52   27.3 


40   51   61   67  1  53. 
21   38   52   60   33. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Tables 

Day  of  month 

I-, 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

|°s 

WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 

.03 

1 

.03 
4 

.03 

11 

.12 
58 

.05 
29 

.03 
36 

.06 
90 

12 

* 

• 

139 

.34 
41 

♦ 
11 

.09 
14 

« 

113 

54 

15 

44 

« 
53 

48 

2.95 
53 

74 

* 
25 

.18 
38 

.04 
27 

.05 
31 

♦ 
28 

• 
14 

.20 
87 

63 

.02 
50 

B4.84 
126: 

See   reference   notes  follo*lnK   Station   Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


KENTUCKY 
DECEMBER    1951 


Day  of  month 


5       6 


ASHLAND  DAK  29 

BEAVER   OAM 

BENHAH 

BOWLING   GREEN   WB   AP 

CORBIN   CAA   AP 

COVINGTON   WB  AIRPORT 

DANVILLE 

FARMERS 

FORDS  FERRY  DAM  50 

BEIDILBERG  LOCK  14 

HINOHAN   SETTLEHaiT   SCB 

IRVIHGTON 

LHtlNGTON  WB  AIRPORT 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

HAYSVILLE   DAM  33 

MIDDLESBORO 

MURRAY 

OWtNSBORO 

PADDCAB   CAA  AIRPORT 

PIKEVILLE 

ST.JOBK   BETBLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

WILLIAMSTOWN 

WOLF   CREEK   DAM 


SNOWFALL 
SN   ON   GND 


SNOWFALL 
SN  ON    GND 


SNOWFALL 
SN    ON   GND 


SNOWFALL 
SN   ON   GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN   ON   GND 


SNOWFALL 
SN   ON   GND 


SNOWFALL 
SN   ON   GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN    ON   WD 


SNOWFALL 
SN   ON   GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  (2»D 


SNOWFALL 
SN   ON   GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN   ON  GND 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  2 

CLIMATOLOGICAL  DATA 

KENTUCKY 
DELAYED    DATA 

Tempeiatuxe 

Precipitation 

• 
1 

Is 

la 

1 

a 

1 

1 

1 

1 

No.  of  days 

1 

|1 
<5i 

1 
1 

1 

2 
5 

Snow,  Sleet.  Hail 

No.  of  days 

StaUon 

§1 

5? 

Z    o 

1 

•S   2   g 
1   g^ 

1 

• 

0 

a 
s 
3 

a 
s 

s 

8  . 
§1 

JUNE    1951 
HEIDELBERG   LOCK    14 

72. A 

-    0.3 

93 

2 

52 

15 

0 

7 

0 

3.37 

-    1.15 

.78 

30 

.0 

0 

It 

1 

0 

Table  3 

DAILY  PRECIPITATION 

Day  o<  Month 

1 

Statinn 

1 

2 

3 

4 

8 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JUNE    1951 
EDDYVILLE   LOCK  F 
HEIDELBERG  LOCK    14 

AUGUST   1951 
PIHEVILLE 

.58 

.11 

T 

.60 
.37 

.66 
.08 

.03 

.20 
.37 

.53 
.08 

.05 

.10 
.06 

.48 

.30 

.70 

.20 
.30 

.02 

.14 

.45 

.41 
.87 

T 

.07 

.41 
.05 

.16 

.04 

.08 
.07 

.31 
.23 

1.18 

T 
.43 

T 

.23 

.70 
.25 

.11 

.30 
.78 

.04 

6.26 
3.37 

3.50 

See  releience  notes  loUowing  Station  Index. 
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A-^vCiiSaS® 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
DCLAYED    DATA 


Station 

1         2         3 

4 

A.  M.  Hour  Ending 

P.  M.  Hour  Endinq 

•8 

•1' 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

.2 

JULY    195! 

-220- 

LONDON    3    SH 

.08 

-23RD- 

.08 

LONDON    3    5W 

•04       .13 

-24TH- 

.17 

.03 

.01       .01 

.39 

LONDON    3    SW 

-26TH- 

.01 

1.32 

.01       .01 

1.35 

LONDON    3    SW 

-28TH- 

.03       .06 

.09 

LONDON    3    SW 

.01 

.02 

.60 

.15 

.78 

SEPTEMBER    1951 

-27TH- 

SAOIEVILLE    WATEP    UPRKS 

.01 

•  OA 

•  05 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

D«y  of  month 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•5 

JUNE    1951 
HEIDELBERG    LOCK    14 

MAX 
MIN 

92 
55 

93 

61 

92 
65 

86 
65 

78 
64 

79 
55 

75 

57 

74 
63 

74 
60 

79 
61 

81 
53 

75 

55 

73 
63 

79 
55 

81 
52 

83 
54 

82 
60 

85 
60 

87 
59 

80 
66 

89 
60 

89 
64 

11 

90 
66 

90 
69 

88 
65 

90 
66 

91 
68 

84 
68 

73 
64 

83.5 
61.2 

Little  Elclman  Lock  8 


CORRBCTIOfIS 
MONTH:   JULY  1951 


MONTH:   NOVEMBER  1951 


Anounts  sbovn  on  23rd  should  be  on 
28  th. 


Burgln  Dlx  Dam 


Lowest  temperature  should  be  12°  on 
3rd. 


Hopklnsvllle  2  E 


Lowest  temperature  should  be  12°  on 

3+. 


See  Reference  Noleit  Following  Slalion  Index 
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STATION  INDEX 


Station 


County 


0043. 

01  &i 
Q2kb 


ASrtUANO    DAM    29 

SAReOURVILLE 

BAHDS^OWN  S.J.  PREP  SCH 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 
BEWEA  i^aiER  WORKS 
BOSTON  2    SW 
BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SU6STA 

BOWLING  GftEEM  WB  AP 
BRcNI  DAM  36 
BHOWNS^'ILLE  LOCK  6 
BUR61N  OIX  0AM 
BURN^IDE 

CADU  LOCK  E 
CAMP8ELLSVILLE 

carhollton  lock  I 

COLLEGE  HILL  LOCK.  11 
COLUMBIA 

COftSIN  CAA  AIRPORT 
COVINGTON  we  AIRPORT 
CUMBERLAND  FALLS  ST  P 

CYNTHIANA 
DANVILLE 

DELPHIA  1  e 

OeMA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

DUNMOR 

DUNNVILLE 

EOOYVILLE  LOCK  F 
EDMONTON 
ELI2A8ETHT0WN 
ELKMORN  CITY 
FALMOUTH 

FARMERS 
FLEMINGSBURG 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  ft 

FRANKLIN  WATER  WORK^ 
FREEBURN 
FRENCMBURG 
GEORGETOWN  WATER  WOI 
GESI  LOCK  3 

GLASGOW 
GRANT  DAM  36 
GRAYSON 
GREENSaURG 
GREENSBURG  HIWAY  61 


BRECKINRIDGE 


IKE 

BOYD 
KNOX 

NELSON 

OHIO 

HARLAN 

HAD1S0(4 

MADISON 
NELSON 

WARREN 
WARREN 

WARREN 

CAMPBELL 

EDMONSON 

MERCER 

PULASKI 


TRIGG 

TAYLOR 

CARROLL 

MADISON 

ADAIR 


Obear- 
▼ation 
time 


36  27 

82  36 

36  52 

63  53 

37  48 

85  26 

37  25 

66  52 

GREENUP  0AM  30 
GREENVILLE  2  W 

HARLAN 

HARTFORD  6  NW 
HAZARD  WATER  WORKS 


BOYLE 

PERRY 
KNOTT 

OHIO 

MUHLENBERG 
CASEY 

LYON 
METCALFE 

HARDIN 
IKE 

'ENOtETON 

ROWAN 

FLEMING 

MADISON 
RITTENDEN 
RANKLIN 


HEIDELBERG   LOCK    1ft 
HENDERSON    ft   SW 
HICKMAN    1    E 
HICKSVILLE 

HIGH   BRIDGE    LOCK    7 

HlNOMftN    SETTLEMENT    SCH 

MOPKINSVILLE    2    E 

HYOEN 

INEZ 

IRVINGTON 

JACKSON 

JEREMIAH 
KEENE    2   N 
KENTUCKY    DAM 
LANCASTER    ICE    PLANT 


3036 

siMPSaj 

30ft6 

PIKE 

3052 

>*EN1FE£ 

^19* 

SCOTT 

3203 

HENRY 

32ftl 

BARREN 

3358 

BOONE 

3391 

CARTER 

3430 

GREEN 

3435 

GREEN 

GREENUP 

3451 

MUHLENBERG 

3ft?? 

hlARLAN 

3f.5? 

OHIO 

3714 

PERRY 

LEE 

376? 

HENDERSON 

3816 

FULTON 

3821 

GRAVES 

3837 

JESSAMINE 

3899 

KNOTT 

3994 

CHRISTIAN 

409^ 

LESLIE 

4134 

MARTIN 

ftl65 

BRECKINRIDC 

ftl9ft 

BREATHITT 

LETCHER 

43fi9 

JESSAMINE 

ftftlft 

LIVINGSTON 

ft620 

GARRARD 

36  58 
39    03 

37  12 


36  58 
39  04 
36  50 
38    23 


38  09 
38  25 
37    53 


Observer 


CORPS   OF    ENGINEERS 
IDELL   M.    OEARItK; 

NANNIE  AUXIER 
C.  E.  BARRET 
MARY    S.    RATLIFF 

CORPS   OF    ENGINEERS 
ION   COLLEGE 
.    JOSEPH   PREP 

E-    G.    YOUNG 

.    WHITEAKER 


85  30 

37  15 

85  30 

36  37 

82  51 

37  12 

87  12 

36  50 

83  1? 

37  3? 

66  54 

37  15 

63  11 

83  46 

37  47 

87  3' 

36  34 

89  10 

36  48 

B6  3C 

Refer 

to 
tables 


SCH 


JAMES 


64   35 


1032 


GROSSNWN 
\.    GA-^FARD 
PAULENE   COY 
JAMES    R.     EDWARDS 
-639 

WEATHER  BUREAU 
CORPS  OF  ENGINEE'^S 
CORPS  OF  ENGINEERS 
C.    W.       WILLIAMS 

THOMAS  A,  LEWIS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS. HAZEL  B. PICKET 

CIVIL  AERO.  ADM. 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
KY  DEPT  OF  CONS 
CHARLES  C.  HALL 
IR.  P.  COLD  I  PON 


INNIE  0.  TARTER 

CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  E.  MORAN 
ROBERT  E.  SETTLE 
HARVEY  J .  FARMER 
JESSIE  OLDHAM 

MRS.  C.  C.  STAMPER 
BYRON  F.  FLEMING 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

MERMAN  D.  NEAL 
JOHN  E.  TANNER 
FRENCHSURG  SCHOOL 


CORPS  OF  ENGINEERS 
SHIRLEY  I.  STATEN 
MRS.  MELL  M.  LINGLE 
ENNETM  STOTTS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

.  LOVELL 
RADIO  STAI ION  WHLN 
D  K.  CARSON 

BURCHELL  MUNCY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANK  STREET 

NELL  S.  CALVIN 
■6  79 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ELIZABETH  WATTS 
MRS.  W.  K.  MORRIS 
MRS.  FOREST  CAMPBELI 
UNITED  FUEL  GAS  CO 
FLOYD  G.  R08BINS 


MBS.  MAE  JETT 
HOBART  I SON 
MARION  W.  MAM 

TVA-379-A 
KENTUCKY  UTIL 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 


CLOSED  n/5i 


CLOSED  11/51 


3 


Station 


tAURA 

EITCHFIELO 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 

IBERTY 

IMESTONE  SPRINGS 

^ITTLE  HICKMAN  LOCK  6 
LOCKPORT  LOCK  2 
LOUISA  2 

LOUISVILLE  we  AP 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

LOUISVILLE  we  CITY 

LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 

MAVFIELD  SUBSTATION 
MAYFIELD  2  5 
MAYSVILLE  DAM  33 
MIDDLESBORO 
MIDWAY 

MILLERSTOWN 
MONT  I CELLO 
MOUNT  STERLING 
MUNFORDVILLE 
MURRAY 

OLNEY 

ONEONTA  DAM  35 

0WENS60R0 

0WENS60R0  DAM   46 

PA Due AH 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 
AINTSVILLE 

IKEVILLE 
[NEVILLE 
fi INC ETON 

AVENNA  LOCK  12 
ICHHONO  E  STATE  COL 
UMSEY  LOCK  2 

RUSSELLVILLE 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAO 
SALVISA  LOCK  6 
SCOTTSVILLE 
SEBREE  WATER  WORKS 
SHAWNEE  STEAM  PLANT 

ShELBYVILLE  2  W 

ShEPHERDSVILLE 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 
SUMMER  SHADE 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

AYLORSVILLE 

OMPKINSVILLE  TEL  OFF 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 


County 


MARTIN 
GRAYSON 

ETTE 
CASEY 
BULLITT 

JESSAMINE 

HENRY 

LAWRENCE 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

BALLARD 

HOPKINS 

EOMONSaM 

CLAY 

GRAVES 


WOODFORD 

GRAYSON 

WAYNE 

MONTGOMERY 

HART 
CALLOWAY 

HOPKINS 
CAMPBELL 
DAVIESS 
DAVIESS 
MC  CRACKEN 


,6679  ESTILL 
6805  MADISON 
7039  MC  LEAN 

|7Cft9  LOGAN 
7064  LOGAN 


Obeer 

vation 
time 


36  58 

37  19 
37  11 


38  38 
36  37 
33  09 

3  37  27 

2  36  50 

36  03 


CALDWELL 


091 


WAYNESBURG  6  E 
WEST  LIBERTY  WAl 
WESTPORT 
WILLIAMSBURG 
WILLIAMSTOWN 

WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  ft 


ALBANY 
BURKESViLLE 
DEWEY  DAM 
GLENDALE 


HARDIN 
MERCER 
ALLEN 
WEBSTER 
MC  CRACKEN 

SHELBY 

BULLITT 

PULASKI 

WASHINGTON 

METCALFE 

METCALFE 
SPENCER 
MONROE 


ANDERSON 

EWIS 
LEWIS 

INCOLN 
MORGAN 
OLDHAM 

ITLEY 
GRANT 


37  32 
36  51 

36  50 


85  46 
88  SO 
87  29 

86  06 


83  57 
85  53 
88  2  0 


68  46 
62  48 

82  31 

83  42 
67  53 

83  57 


86  12 
67  32 

88  47 


.EE 


tables 


JAMES  A.  FIEI 
GEORGE  C.LI 
U.S.  WEATfCR 

G.T.STAGG  DISTILLERl 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
J.  HOWARD  QUEEN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
eA [CORPS  OF  ENGINEERS 

110  I 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


'  MRS,  JOE  PAYNE 

.  CORPS  OF  ENGINEERS 

.  HU&H  ALLEN 

.    CITY  OF  MIDWAY 


1  MRS. 


).  M.  LAWLER 
COOPER 
FRED  CARTMILL 
HUBERT  E-  HODGES 
MURRAY  WATER  SYSTEM  I 


3  36  53 
6  38  02 
3  36  42 


38  29 
36  44 
36  38 


85  ftO 
85  21 

85  41 

86  05 
8ft  51 


84  26 

85  10 
83  19 

83  21 


83  15 
85  29 

84  10 


63  50 

85  08 

86  38 


65  55 
83  59 
64  29 


,RT  D.  WILLIAMS  3 

CORPS  OF  ENGINEERS  3 

VIRGIL  P.  CLARK  2  3  5 

CORPS  OF  ENGINEERS  3 

bAJWESIERN  P.  LACKEY  2  3  5 

IID  CIVIL  AERO.  ADM.  2  3  5 
7A  JESSE  FAIRCHILD  ? 

BP  U.S.  WEATHER  BUREAU  2  3  5 
7A  F.  PART  IN  3 

5P  ALTON  M.  HARVILL  2  3  5 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS  3 

BA  THCWAS  C .  HERNDON  2  3  5 

6A  CORPS  OF  ENGINEERS  3 

7A  WM.  B.  PORTER  2  3  5 
7A  TVA-663 

7A  SISTER  M.  MELITINA 
7A  CORPS  OF  ENGINEERS 
5P  NOBLE  ALLEN   , 
5P  SEBREE  WATER  WORKS 
7A  IVA-709 

6P  WILLA  S.  A.  RATTA 

7A  OVID  K.  MAGRUDER 

6P  RADIO  STA  WSFC 

8A  WM.  H.  COfcTLEY 

6P  CHAS.  H.  MC  MURTREY 

7A    TVA-684 

7A    MRS.    KATHRYN    C.CARR 

7A    MRS.    ALICE    H.KALE 

.  .    -680 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS 

I  CORPS  OF  ENGINEERS 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 
\  MRS.  BRADLEY  LOVE 
'  OF  VANCEBURG 
L  CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANK  HOECK 
JOHN  W.  TURNER 
I  GEORGE  T.  JOHNSTON 

I  CHARLES  B.  WEST 

N.  B.  SIMPSON 

>  CORPS  OF  ENGINEERS 
1  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 


k  Imps  hazel  naglie 

I  MARVIN  M.  LEE 

I  CORPS  OF  ENGINEERS 

L  DAVID  W.  BELL 

,   MRS. WINNIE    E.    MORAN 

I   MRS. WILLIE    LEE    REED 


t      1-BIG  SAMDY:      2-COllBBRl.AHD;      3-CRKEM: 


Ific 


The  four  digit 
Figures  and  le 
Observation  tl 
Delayed  data  a 

Monthly   and  seasoaal   snowfall   and  beating   degree   days   to 
ndez,    but    for   vhlch   data   are   : 


irs   lollovinc 
I   given   In   tbe 


4-OHTDCKT;      S-LICKIBG; 

REFERENCE  NOTES 

Index   ninAer   column   of    the   Station   Index   : 

he  station  nase,    such   as    12   SSI,    Indicate   distance   In  ■ 

Station   Index   are   In   local    standard   tlae. 

11    bo  carried   only   In   the  June   and  Dece«ber    Issues 


6-HISSISSlPPI;      7-OBIO;       8-SALT;      ©-TENNESSEE 


islcned   on 


There  «111    be   i 


■tthlD  a  state. 


appearing   ! 


K^edlni 


ted 


L   the 


ited.    dli 


lonal    1 

of  esT. 


alts 


tloi 


Sta 

days   are 
Table  6. 

Sleet  and  ball  were  Included  In  snovtall  averages    In  Table 

Anounts   In  Table   3   are   trom  non-recording   gagee  ,   utaess   < 

Data    in  Tables  3,    5,    6,    and  snowfall   data    in  Table   7   are 

Snow  oo   ground   In  Table  7   Is   at   observation   tl«e   for   all 

-      No   record    In  Tables   3,    6,    7.    and   the  Station   la 

+      And   also   on   a    later   date  or  dates. 

•      AMount    Included    In   following   seMSurenent ,    t  Uie   distribution   uoki 
//     Gage  Is   equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  aontb . 

E     Water   equivalent   of  snowfall   wholly  or   partly   eatlaated,    using   i 


his   bullet li 
12   months   will    be   carried 
Bbles.    are   either   sins 


received   ■ 


,   beginning  < 
itberwlse   Indies 


cept   feather   1 
No  record 


tlae  of  observation. 


the  Station  Index   foi 


id   CAA   stations.      For    these   sta 
1  2   and  5   is   Indicated  by  no  en 


7:30    P.M.    E.S.T. 


ratio  of  1 


.nch  water   equivalent   ti 
I   day   data.    If   carried 


I   and  Bontbly   total    froa  i 


Subscription  Price:  15  cents  per  copy,  Monthly  and  anm 
payable  to  tbe  Treasurer  of  tbe  United  States.  Realttai 
Printing  Office,   Washington   25,    D.    C. 


Sl.bO   per   year.       (Yearly  subscription   Includes   the  Annual   SuM».ry.)      Checks   and  Boney   orders   •'»«"*;»"'*» 
and  correspondence   regarding   subscriptions   should  be  sent   to  the  Superintendent   of  Docu-ents,   Govern-ent 


y  K  B 


U.  S.  DEPARTMENT  OF 


CHARLES  SAWYER,  Se  Tf^yj  «^''    Q  ' 


\ 


WEATHER  BURIAIJ 

F.  W.  REICHELDERFEH,  (fEJei 

o 


RCE 


cc  :-  ■: 


THE  URR/iRy  OF  THt 

MAR  31  J952 


C9  ^  ■^-- 


N 


!HT 


CLIMATOLOGieAL  DATA 


KENTUCKY 


ANNUAL  SUMMARY  1951 
Volume  XL VI    No.  13 


r- 

►-•   D 
3K   •-• 

O   < 

o 


w 

C 

1— « 

oS- 

»-3 

i 

o 
"J 

>  -r  w 

•— « 

"•Oio 

O 

CO 

•0  O 

c 

l;  ?I 

tMxf 

£  •- 

CO 

-  8 

> 

Za 

50 

P 

•* 

1 

CHATTANOOGA:   1952 


s: 

c 

•  ) 

g 

CI 
m 

l; 

H 

•H 

M 

O 

O 

•< 

W 

•n 

> 

*!i 

s 

o 

< 

o 

o 

M 

n 

-,j 

>l 

M 

S 

J 

^, 

n 

K 

;;! 

KENTUCKY   -    1951 
0.    K.   Anderson,    Section  Director  -   Louisville 


WEATHER   SUMMARY 


On  the  average  the  State  experienced  cooler  tfran  normal  and 
wetter  than  normal  weather  during  the  year  1951.  The  outstand- 
ing events  were  the  exceptionally  low  temperatures  at  the  be- 
ginning of  February,  the  record  breaking  low  mean  temperature 
for  November,  and  the  drought  conditions  during  the  farming 
season  in  the  midst  of  a  year  which  is  the  fourth  wettest  on 
record. 

Temperatures  averaged  above  normal  in  six  months  and  below^  normal 
in  six.  The  annual  average  temperature  of  56.2°  was  0.5  below 
the  63-year  mean  of  56.7°.  The  highest  annual  mean  temperature 
was  58.7°  at  Murray;  the  lowest  was  52.9°  at  Maysville  Dam  33. 
The  greatest  monthly  excess  was  in  January  and  amounted  to  nearly 
2°-  the  greatest  monthly  deficiency  was  near  6°  in  November. 
The  highest  temperature  during  the  year  occurred  generally  on 
August  31st  and  September  1st;  the  lowest  temperature  occurred 
during  February  2nd  and  3rd.  The  highest  temperature  reported 
during  the  year  was  103°  at  Mayfield  2  S  and  Owensboro  on  August 
31st,  and  at  St.  John  Bethlehem  Academy  on  September  1st;  the 
lowest  was   32°    below   zero    at   Princeton  on   February  2nd. 

Precipitation  was  above  normal  in  seven  months  and  below  in 
five  The  yearly  total  of  precipitation  was  54.67  inches  which 
is  8.86  inches  above  the  63-year  average  of  45.81  inches  making 
the  year  1951  the  fourth  wettest  on  record  (since  1889).  The 
greatest  monthly  excess  was  3.59  inches  in  December;  the  great- 
est monthly  deficiency  was  1.32  inches  in  May  and  July.  The 
greatest  local  amount  of  precipitation  for  the  year  was  70.44 
inches  at  Summer  Shade  Substation;  the  least  local  amount  was 
37  23  inches  at  Grant  Dam  38.  The  greatest  monthly  average  for 
the  State  was  7.54  inches  in  January  and  the  least  was  2.00  in 
October.  The  greatest  local  amount  for  any  month  was  11.86  at 
Paducah'  SCS  Nursery  in  June;  the  least  local  amount  for  any 
month  was  0.29  of  an  inch  at  Cadiz  Lock  E  in  May.  Snowfall 
was  rather  heavy  with  the  yearly  total  of  20.1  inches  being  6.9 
inches  above  the  55-year  mean.  The  greatest  local  yearly  amount 
of   snowfall  was   43.3   inches   at   Covington  WB  AP. 

Generally  the  last  day  in  spring  when  temperatures  dropped  to 
32°  or  below  was  April  17th  and  the  first  day  in  fall  when  tem- 
peratures   dropped    to    32°    or   below  was   October    9th. 

According  to  the  Bureau  of  Agricultural  Economics,  yields  for 
most  crops  were  generally  above  those  of  1950.  Hay  was  the  out- 
standing exception.  A  mid-summer  dry  spell  in  certain  areas 
cut  the  yields  rather  *arply.  The  most  damaging  drought  oc- 
curred during  July,  August,  and  part  of  September  in  northern 
Kentucky.  A  shortage  of  feeds  and  pasture  developed  as  a  result 
of  this  condition.  Corn  yields  were  up  from  last  year  but  again 
the  summer  drought  had  an  adverse  effect.  Were  it  not  for  this 
dry  spell,    yields   would  have   been   materially    higher. 

WKATBKR    BY    MONTHS 

January  -  Except  for  a  few  isolated  cold  spells  during  the  month, 
average  temperatures  were  generally  warm  and  the  monthly  average 
was  above  normal.  Precipitation  was  heavy  and  frequent  and 
averaged  much  above  normal.  Snowstorms  and  rainstorms  were  re- 
sponsible for  a  few  fatalities  and  much  property  damage.  Minor 
floods  were  reported  in  the  eastern  section  of  the  State  and  of 
greater  magnitude  in  the  western  part.  Farm  activities  were 
mostly  at  a  minimum  because  of  the  generally  moist  conditions 
of  the  soil . 

February  -  Outstanding  for  the  extremely  low  temperatures  at  the 
beginning  of  the  month.  The  low  temperature  of  32  below  zero 
for  the  State  was  the  second  lowest  minimum  temperature  ever 
recorded  at  any  time  in  the  State  and  the  lowest  since  1899. 
The  average  temperature  for  the  month  as  a  whole,  however,  was 
above  normal.  Precipitation  was  heavy  and  frequent  and  aver- 
aged above  normal.  Storms  were  many  and  varied  and  accounted 
for  much  property  damage.  Extreme  floods  occurred  during  the 
month  in  the  headwaters  of  the  Cumberland  and  Kentucky  Rivers 
with  damage  being  extensive.  The  month  was  generally  unfavor- 
able for  farm  activities. 

March  -  Outstanding  feature  was  the  frequency  of  rain  and  snow- 
fall. While  rainfall  was  generally  light,  snowfall  was  heavy 
with   the   total    amount   the    fifth   highest   on   record   for  March. 


The  average  temperature  was  below  normal.  Some  flooding  was 
reported  along  portions  of  the  Ohio  and  Green  Rivers.  The 
month  was  unfavorable  for  farm  activities  and  most  work  was 
delayed. 

April  -  Temperature  and  precipitation  both  below  normal.  Snow- 
fall was  above  average  during  the  month.  Cool  temperatures 
combined  with  frequent  rain  and  sub-normal  sunshine,  especially 
during  the  first  half  of  the  month,  were  unfavorable  for  farm 
activities.  Some  progress  was  seen,  however,  in  the  last  week 
of  the  month. 

May  -  Temperature  slightly  above  average  and  precipitation  below 
normal  Sunshine  much  above  normal  with  a  preponderance  of 
clear  or  only  partly  cloudy  skies.  The  weather  was  favorable 
for  farm  activities  and  enabled  farmers  to  catch  up  fairly  well 
with  their  work.  Numerous  windstorms  during  the  month  resulted 
in  some   property  damage. 

June  -  Temperature  below  normal  and  precipitation  above  normal. 
Weather  conditions  were  generally  favorable  for  fa™  activities 
and  some  improvement  was  seen  in  agricultural  conditions  and 
prospects.  However,  northern  and  northeastern  counties  were 
deteriorating    in   moisture    content   by   the   end  of   the  month. 

July  -  The  average  temperature  for  the  month  was  slightly  below 
normal.  Drouth  conditions  developing  in  the  northern  and  north- 
eastern counties  continued  through  the  whole  month.  In  the  rest 
of  the  State,  not  enough  rainfall  was  available  for  the  best 
growth  of  crops.  Thunderstorms  during  the  month  were  responsible 
for  two   fatalities    and    some  property    damage. 

August  -  Temperatures  averaged  slightly  above  normal  and  precipi- 
tation again  was  below  normal.  Severe  drought  conditions  de- 
veloped in  northern  and  northeastern  counties,  and  crop  pros- 
pects declined  rather  sharply.  It  was  necessary  to  haul  water 
for  livestock  and  supplemental  feeding  prevailed  in  the  more 
serious  drought  counties  to  offset  poor  pastures.  Showers  late 
in  the  month  alleviated  somewhat  these  conditions.  Wind  and 
electrical  storms  during  the  month  were  responsible  for  con- 
siderable crop  and  property  damage  and  also  resulted  in  several 
fatal  it  ies. 

September  -  Unusually  warm  weather  at  the  beginning  of  the  month 
was  followed  by  unseasonably  cool  weather  throughout  the  balance 
of  the  period  The  mean  temperature  for  the  month  was  2.4  below 
normal  The  more  than  one  inch  above  normal  rainfall  somewhat 
alleviated  the  droughty  conditions  that  had  existed  the  previous 
two  months.  Farmers  made  good  progress  with  their  work  and  much 
crop   progress  was    reported. 

October  -  The  month  saw  quite  a  variation  in  extremes  of  tem- 
perature. From  near  record  highs,  temperatures  dropped  to  near 
record  lows.  Temperatures  averaged  above  normal  and  precipita- 
tion was  below  normal.  The  first  snow  of  the  season  fell  in  a 
few  local  areas  during  the  month.  Weather  conditions  were  prac- 
tically ideal  for  an  autumn  month  and  farmers  made  good  use  of 
the  fine   weather   to    accomplish  much  work. 

November  -  Unusually  cold  weather  for  the  season  prevailed  during 
nearly  the  whole  of  the  month.  This  month  goes  down  in  history 
as  the  coldest  November  on  record.  Precipitation  was  frequent 
and  often  heavy  and  resulted  in  this  being  the  fifth  wettest 
November  on  record.  The  combination  of  cold  weather,  frequent 
precipitation,  and  cloudy  skies  made  the  month  an  unfavorable  one 
for  farm  activities.  A  tornado  and  windstorms  resulted  in  much 
property  and  crop  damage.  Heavy  rains  resulted  in  flood  stages 
over   the  middle    and   lower   reach  of   the  Green   River. 

December  -  The  average  temperature  was  above  normal  and  the 
maximum  temperature  of  85°  was  the  highest  ever  recorded  in  the 
month  of  December.  Precipitation  was  frequent  and  often  heavy. 
This  was  the  second  wettest  December  on  record.  The  month  was 
generally  unfavorable  for  farm  activities  because  of  the  wet 
ground.  A  series  of  storms  during  the  month  resulted  in  high 
water  over  the  Green  River  and  the  lower  reach  of  the  Ohio. 
There  was  also  some  flooding  at  Williamsburg  on  the  Cumberland 
River.      -      W.S. 
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Table  1 


AVERAGE  TEMPERATURES   AND    DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


ANCHORAGE 
ASHLAND  DAM  29 
BARBOURVILLE 
BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 
BEAVER  DAM 

BENHAH 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

BURGIN  DIX  DAM 

CAHPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 
CORBIN  CAA  AIRPORT 
COVINGTON  W  B  AIRPORT 
CYNTHIANA 
CYNTBIANA  2 

DANVILLE 

PARKERS 

FORDS  FERRY  DAU  5 

FRANKFORT  LOCK  4 

GRAYSON 

GREENSBURG 
GREENVILLE  2  W 
HARLAN 

HEIDELBERG  LOCK  14 
HENDERSON  4  SW 

HICKMAN    1    E 

HINDMAN    SETTLEMENT    SCH 

HOPKINSVILLE    2    E 

INEZ 

IRVINGTON 

LEITCHFIELD 
LEXINGTON   WB   AIRPORT 
LIMESTONE    SPRINGS 
LOUISVILLE    WB    AP 
LOUISVILLE    WB   CITY 

LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE    1    SE 
MAMMOTH   CAVE    PARK 
MANCHESTER 
MANCHESTER    4    SE 

MAYFIELD   2    S 
IIAYSVILLE    DAM   33 
HIDDLESBORO 
UILLERSBURG   MILTRY    INS 
MOUNT   STERLING 

MURRAY 

OWENSBORO 

PADUCAH   CAA    AIRPORT 

PADUCAH 

PIKEVILLE 

PRINCETON 

RICHMOND   E    STATE   COL 

RUSSELLVILLE 

5T    JOHN   BETHLEHEM    ACAD 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE    2    W 
SHEPHERDSVILLE 
SOMERSET    1    N 
SUMMER    SHADE 
VANCEBURG 

WEST    LIBERTY  WATER   WKS 
WILLIAMSBURG 
WILLIAMSTOWN 
WOLF   CREEK    DAM 

SECTION  AVERAGE 


February 


36.8 

38. 6M 
37.9 
35.9 
3S.0 


38.2 
42.2 
38.5 
38.4 


36.8 
39.2 
33.9 


1.5 

-  1.8 

-  1.7 


36.4 

37.8 
34.9 

05.7 
|36.4 

^8,0 
37.6 
138.3 
41.  OM 


40.9 
36. 9M 
39.4 

39.7 
36.4 
36.5 
36.9 
41.4 

't7  n 


36.9 
35.6 
39.  5H 
38.3 


36.  5U 
41.6 
35.8 
40.3 


43.  IM 

36.7 

40.2 


40.4 
38.3 
38.8 
41. 3U 


41.8 
37.9 
38.2 
37.4 


37.0 
33,0 
40.2 
39.6 
37.4 

35. 3M 

41.9 
35.5 


42.5 
46.7 
48.9 
45.8 
45.5 

44.3 
45.7 
45.3 
45.3 
45.7 

43.6 
45.1 
40.1 


43.2 
45.1 
46.6 


51. 2M 
44.1 
46.4 
47. IM 
44.3 

44.5 


47.3 
45.9 
45.2 
47. 8U 


45.4 

49.2 
44.8 
45.6 
45,2 
48.9 

46.8 
43.4 
48.3 
41.9 
48.3 

43.3 
42.2 
46.1 
46.0 
45.6 


48.3 
42.9 
46.8 


April 


52.4 
55.4 
56,4 
54,4 
54.4 

52,1 
53,0 
3.8    53.5 
.8    54,1 
54.1 

53.3 
52.6 
50.6 


May 


53  0 
53.8 
55.4 
50.9 
53.5 


54.5 
53.9 
53.6 


54.8 
54.5 
53.7 
55. 2M 


54.8 
49.8 
56.6 

54.6 

55.7 
53.9 
53.8 
52.6 
56.7 


53.4 

2,6    52,3 

1,0    56,7 

3.6    51.2 

-       57, OM 


64,6 
65,8 
65. 2M 


65.1 
62.6 
65.0 

64  .9M 

65.9 
64,  5M 
67,5 
65,3 
64.3 

65.3 
65.9 
65. 5H 
64.3 
66.9 

67  2 
63.4 
67.8 
64.0 
66.3 


66.6 
66.5 
63.8 
66. IM 


June 


72.0 
73.7 
73.2 
74.4 
74.6 


74.6 
73.2 
73.1 


73.5 
73,1 
74.2 
71.9 
72.7 


75.2 
71.5 
74.7 
72.4 
73.4 


July 


August 


3.5   67.8 
-    4.3    62.8 

.3    65.5 


1.5 


52.5 
52.6 
53.8 
54.2 
54.3 


56.4 
52.8 
54.9 


75.5 
76.7 
76.7 
76.7 
77.5 

74.7 
77. 3M 
77.9 
76.9 
76. OM 

76.6 
74.4 
76.0 
78.5 


76.0 
75.8 
78.5 
76.0 
75.0 


-  78.8 

-  74. 6M 

.7    77.5 

-  74. 5M 
.7    76.8 


73,8 
73.8 
72.1 


74.1 
70.7 
73.1 


67.9 
67.5 
67,5 
67.0 
66.5 

65.8 
64.3 
68.3 
64.6 
66.8 

65.2 
65.8 
64.0 
64.9 
65.7 

65.2 
.3   65.8 
65.5 
65.  5U 


73.7 

74.9 
74.7 
74.3 
74.4 

74.7 

1,0    74,0 
72, 5M 
75,5 


71.8 
74.6 
72.7 
73.6 
74.3 


78.6 
77.8 
74.7 


78.3 
75.0 
76.2 


74.5 
72.6 
74.  OH 


77.2 

79.3 
.5  78.7 
79.0 
76.6 
78.4 


78.3 
75.6 
78.6 
75.4 
77.9 


74,5 
75,1 
75,8 
76.4 
76. 3M 


73.3 

.9    75.0 

1.5    77.2 

1.2    76.6 

-      75.2 


75.8 
73.4 
74.9 
75.7 


75.4 
73.8 
78.2 
75.0 
72.4 


78.0 
73.7 
78.7 
73.9 
76.] 


September 


October       November 


76.5 

76.0 
76.7 
77.0 


77.8 
77.3 
77. 4U 


67.5 
67.1 
67.9 
69.0 
67.4 

67.6 
66.4 
65.9 


68.9 
67.7 
64.1 


67.3 
66. 7H 
68.5 
68.2 
67.2 


78.8 
77.1 
75.7 


75.9 

79.9 
78.4 
79.0 
78.0 
76.0 

78.0 
74.0 
78.4 
75.5 
77,5 

76.8 

75,4 
76,2 
74,3 


77,0 
75.7 
78.1 


58.6 
60.2 
60.6 
60.4 
59.3 


58.2 

2.7| 59.4 

4.6    59.0 

2.4    60.2 

-      58.7 


59.0 
57.3 
58.5 
58.7 


2.2 ,58.1 

3.3    59,8 

-   iss.u 

3.4 158,5 
4,2    60.5 


59.3 
57.4 
61,0 
56,6 
59,8 


S,9 


68.3 
68.0 
67.1 


69.3 
65.2 
68.4 


68.0 
68.2 
70.3 


67.8 
67.4 
67.1 

70.2 
67.3 
71.7 


38,8 
41,7 
42.8 
40.8 
40. 6M 

-  40.5 
.8    41. 3M 

40.1 
41.1 

-  39. 9M 

39.5 
39.6 
37.6 
39. 8M 


39.3 
40. 5M 
41.3 
38.4 
38. 6M 

39.4 
40.8 
42.0 
41.3 
40.4 


December 


60.9 
59. 8 
59.1 


2.8    62. OM 
4.3    57.0 
1.5    59.4 


61.3 
60.6 
60.5 
60.3 
61.5 

60.0 
59.0 
59.9 
59.7 
60.3 

59.8 

59  1 
59.2 

60.3 

56,111 
61,0 
59,5 
62.6 


3.7 

4.0 

2.6 

-1,0 


41.8 
38.2 
42.4 


1 . 8  40 . 4 
-  40.3 
.6    40.3 

1,6    43.1 


40.4 
38.8 
41.0 
39.3 
41.4 


37.0 
40.4 
42.7 
42.2 
39.9 

39.2 
40.5 
40.5 
40.1 
41.2 

37.3 
39.9 
34.7 
37.5 


37.4 
39.5 
40.6 
36.4 
36.6 


39.8 
39.1 

37.3 
38.1 
41. IM 
39.6 
39.2 

39.9 
37.6 
39.8 
38.2 
38.7 

40.9 
39.7 
41.7 


41.7 
35.3 
41.4 


39.0 

41.4 
40.6 
42.0 

37.4 
43.0 
39.5 
43.7 


54.4 

56,7 
57,9 
57,0 
56.4 

54.8 
56.3 
56.4 
56.6 
56.2 


1.0    55.4 
3.0    55.7 

-  57 . 5 
.6   54.3 

-  54.4 

1.5    55 


2.3 
2.2 


2.0  57.5 
-  56,6 
6,5    55.9 


S.0|42.6 
6.3  38.9 
-  40.1 
8.2  38.6 
4.0    42.8 


6.7 
8.4 
5.3 
6.3 


2.2 
2.3 


57.6 

56.2 

58.7 
56.8 
56.9 
56.5 
58.5 


41. 4H 

41.8 
40. 7M 

36.511 
I    43.1 
r    36.4 

43.4 


58,4 
55,1 
58.1 


See  reference  note*  iojlowing  Station  Index. 
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Table  2 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 

February 

Maich 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

O 

1 
1 

« 

S 

, 

s 

9 

» 

o 

V 

e 

e 

O 

Station 

1 

3 

9 

§ 

§ 

^ 

U 

a 

b 

a 

o. 

a 

"fi 

a 

b 

a 

■fi 

a 

'C 

0. 

"E 

a. 

"E 

a 

■fi 

g. 

■c 

a 

•p 

a 

"£ 

a. 

"C 

i 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

I 

1 

a 

1 

1 

1 

a 

1 

<! 

1 

a 

1 

a 

ADDISON    DAM   45 

6.97 

2.61 

3.46 

.24 

5.94 

.97 

3.76 

-    .26 

. 

6.87 

2.96 

2.41 

-    .99 

3.86 

.69 

9.21 

2.10 

.90 

-1.69 

9.44 

2.41 

7.17 

3.96 

ADOLPHUS    1    N 

7.95 

5.67 

- 

5.21 

- 

3.57 

_ 

1,23 

- 

3.84 

_ 

2.36 

- 

4.09 

- 

9.31 

_ 

1.58 

9.01 

8.45 

98.24 

ALBANY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

7  99 

., 

9.28 

_ 

ALLEN 

3.81 

- 

4.90 

- 

4.91 

- 

2.50 

_ 

4,89 

- 

3.80 

- 

3.70 

- 

3.68 

9.70 

- 

.84 

_ 

6.13 

_ 

9.09 

_ 

49.91 

_ 

AIICHORAGE 

7.55 

3  62 

3.36 

.54 

5.97 

1.54 

2.88 

-    .99 

3.38 

-    .36 

2.80 

-1.04 

3.33 

-    .85 

4.20 

.56 

3.19 

.36 

4.31 

1.61 

4.79 

1,74 

7.70 

4.07 

93.46 

10.80 

ASHCAMP 

2.54 

, 

3.32 

_ 

3.84 

_ 

2.87 

_ 

5.43 

_ 

4.25 

_ 

5.78 

. 

1.89 

. 

4.83 

_ 

2.36 

6.08 

5,32 

48,51 

ASHLAND   DAI    29 

6.22 

2.23 

4.91 

1.61 

4.60 

.28 

3.26 

-    .33 

4.59 

.99 

4.79 

.58 

1.51 

-2.67 

4.69 

1.02 

1.95 

-    .61 

1.58 

-    .90 

5.19 

2,20 

6.43 

3.26 

49.72 

7.26 

BARBODKTILLE 

5.16 

- 

7.11 

- 

5.94 

- 

4,25 

_ 

2.75 

_ 

3.94 

_ 

4   40 

_ 

1.66 

4.14 

1.86 

7.95 

8.32 

97.48 

BARDSTOWN   S    J    PRIP  SCH 

8.  68 

- 

3.53 

- 

5.47 

- 

3,33 

- 

2.02 

- 

3.46 

- 

2.98 

- 

3    45 

- 

4.43 

r 

2.32 

_ 

7,22 

_ 

7.82 

_ 

54.71 

_ 

BAXTER 

5.51 

- 

6,55 

- 

4.96 

- 

9.45 

- 

3.02 

- 

5.50 

- 

4.89 

- 

3.71 

- 

6.03 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

B£AVER    DAH 

8.69 

4.91 

3.36 

-    .08 

4.18 

-    .33 

2  98 

-1.16 

1.03 

-3.08 

3.85 

.14 

4.48 

.82 

2.66 

-    .44 

4.78 

2.01 

1.01 

-1.79 

9.72 

2.48 

7.40 

3.75 

50.14 

6.87 

BEKHAK 

5.76 

- 

5.62 

- 

5.71 

- 

4.78 

- 

6.64 

- 

5.11 

- 

3.44 

- 

2.31 

_ 

7.64 

_ 

1.31 

- 

_ 

7.14 

BENTON                                       R 

9.55 

- 

- 

- 

_ 

- 

3.42 

- 

1.31 

- 

7.32 

- 

2.97 

- 

2.26 

- 

4.30 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

BEBEA   COLLEGE 

8.43 

3.73 

3.98 

.73 

4.67 

-    .27 

3.57 

-    .22 

2,43 

-1.56 

3.85 

-    .78 

2.49 

-2.24 

9.46 

1.29 

4.57 

1.65 

1.48 

-1.28 

7.21 

4.00 

6.87 

2.75 

55.01 

7.80 

BEREA    (ATER   WORKS 

7.92 

- 

5.81 

- 

5.21 

- 

3.56 

- 

4.00 

- 

4.41 

- 

1.80 

- 

3.23 

- 

4.35 

1.06 

9.18 

7.61 

98.16 

BOSTON   2    SW 

5.88 

. 

4.21 

_ 

4.50 

. 

2.78 

. 

1.30 

. 

4.31 

_ 

3.46 

. 

2.87 

. 

3.49 

. 

1.06 

BOHLING    OtEEN 

8.79 

- 

5.13 

- 

5.38 

_ 

3.20 

- 

.79 

_ 

3.73 

_ 

5.64 

- 

2.27 

- 

5.17 

_ 

2.03 

_ 

8.67 

_ 

10.44 

_ 

61.24 

BOtLISG  GREEN    SUBST 

8.44 

. 

5.27 

_ 

4.55 

_ 

3.10 

- 

.36 

- 

4.49 

_ 

5.47 

_ 

2. DC 

_ 

5.28 

- 

.84 

_ 

6.16 

_ 

10.46 

_ 

96.48 

BOWLING   (mEEN   WB    AP 

9.82 

4.83 

3.92 

-    .10 

4.79 

-    .43 

3.24 

-1.25 

.66 

-3.50 

5.19 

1.35 

6.09 

1.82 

2.79 

-    .99 

3.77 

.59 

3.02 

.28 

5,46 

1.63 

10.89 

6.56 

59.56 

10.79 

BRENT    DAI   36 

6.24 

3.03 

3.74 

1.06 

4.06 

-    .13 

2.68 

-1.00 

3.20 

-    .23 

2.08 

-2.15 

1.52 

-2.10 

3,58 

.08 

3.41 

.19 

2.57 

.23 

4.86 

1,86 

5.80 

3.24 

43.74 

4.06 

BROWNSVILLE    LOCK   6 

8.58 

3.08 

5.37 

1.58 

4.92 

-    .61 

3.61 

-    .90 

1.07 

-2.89 

8.61 

4.41 

2.72 

-1.19 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

_ 

_ 

_ 

BURDINE                                     R 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

_ 

_ 

BURGIN    DIS    DAJI 

7.50 

3.49 

3.82 

.62 

4.68 

.21 

3.05 

-    .53 

3.52 

-    .22 

5,12 

.67 

2,01 

-2.15 

2.94 

-    .92 

3.83 

.71 

1.62 

-    .97 

10.40 

7.34 

7.05 

3.64 

99.54 

11.89 

BURIESVILLE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

_ 

6.77 

9.45 

BURNS  IDE 

6.70 

1.99 

».88 

1.64 

6.20 

.92 

3.68 

-    .53 

2.13 

-2.16 

4,44 

.24 

2,90 

-1.80 

2.50 

-1.62 

5.54 

2.19 

2.22 

-    .49 

9.77 

6.34 

8.78 

4.52 

60.74 

11.24 

CADIZ    LOCK   E 

9.85 

. 

4.40 

_ 

4.80 

_ 

4.23 

_ 

.29 

_ 

8.23 

. 

4.16 

3.67 

_ 

5.44 

_ 

1.06 

. 

8.96 

. 

7.96 

63.05 

CAUPBELLSVIIXE 

7.84 

- 

3.98 

- 

4.53 

_ 

2.45 

_ 

1.18 

- 

6.76 

- 

1.90 

_ 

2.79 

- 

4.34 

- 

.65 

_ 

7.35 

_ 

7.53 

_ 

91.26 

_ 

CARROLLTON    LOCK    1 

5.68 

2.06 

- 

- 

5.23 

1.34 

3.21 

-    .32 

2.25 

-1.63 

2.64 

-1.29 

- 

- 

1.60 

-1.90 

_ 

3.90 

.96 

4.45 

1.52 

9.84 

3.00 

_ 

CESTRAL  CITY                        R 

• 

- 

- 

- 

_ 

_ 

- 

_ 

.97 

- 

3.41 

- 

- 

- 

2.87 

_ 

2.44 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

CLINTON                                     R 

9.71 

- 

4.33 

- 

4.57 

- 

3.12 

- 

.68 

- 

9.13 

- 

1.32 

- 

- 

- 

3.72 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

COLLEGE   HILL    LOCK   1 

6.97 

2.49 

5.20 

2.33 

4.88 

.54 

2.40 

-1.11 

3   70 

-    .01 

2.78 

-1.29 

. 

, 

5.98 

1.84 

3,92 

.97 

1.04 

-1.78 

7.08 

4.07 

6.62 

2.92 

COLOMBIA 

8.24 

- 

5.63 

- 

6.86 

_ 

3.55 

- 

1.53 

- 

5.17 

- 

4.35 

- 

5.94 

- 

6,94 

1.57 

_ 

8.00 

10.10 

67.38 

_ 

CONSTAIfriNE                           R 

8.41 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

3.38 

- 

- 

- 

4.64 

_ 

1.54 

_ 

.90 

_ 

2,22 

_ 

_ 

_ 

COBBIN  CAA    AIRPORT 

7.21 

- 

5.55 

- 

5.60 

- 

4.45 

- 

2.72 

- 

4.32 

_ 

5.79 

_ 

2.05 

- 

6.70 

3.86 

- 

5.80 

_ 

7.23 

_ 

61.28 

_ 

COVINGTON   W    B    AIRPO      R 

6.65 

- 

3.23 

- 

4.23 

- 

2.58 

- 

2.94 

- 

1.86 

- 

1.18 

- 

1.28 

- 

2.21 

- 

2.56 

- 

4.30 

- 

6.17 

- 

39.19 

- 

COMBERLAND  PALLS    ST   PK 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

„ 

_ 

_ 

. 

_ 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

1.38 

_ 

7.89 

7.18 

CINTHIANA 

8.36 

4.45 

4.68 

1.88 

5.84 

1.34 

2.00 

-1.96 

2.58 

-    .53 

2.40 

-1.03 

.82 

-2.71 

4.70 

1.12 

2.09 

-    .82 

2.29 

-    .13 

7.09 

4.04 

6.30 

3.03 

49.17 

8.68 

CIXTHIANA   2 

_ 

_ 

_ 

_ 

5.28 

_ 

2.07 

_ 

2.36 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

_ 

DANVILLE 

7.62 

3.11 

5.53 

1.87 

4.12 

-    .65 

2.25 

-1.79 

3.95 

-    .22 

3.55 

-    .63 

3.24 

-1.17 

3.82 

.23 

4.64 

1.56 

1.90 

-    .86 

7.05 

3.73 

7.19 

3.12 

94.46 

8.30 

DAVBLLA                                    H 

3.66 

- 

5.69 

- 

- 

- 

- 

- 

3.84 

- 

4.72 

- 

2.89 

- 

- 

- 

4.69 

- 

- 

- 

- 

DELPHIA    1    E 

4.66 

_ 

5.74 

. 

3.59 

_ 

3.96 

. 

4.21 

_ 

6.18 

. 

2.47 

_ 

2.62 

5,63 

1.45 

7,25 

5.88 

53.64 

DEMA 

6.26 

- 

5.16 

- 

4.81 

- 

2.79 

- 

4.60 

- 

3.33 

- 

2.56 

- 

2.07 

- 

5.96 

- 

.96 

_ 

6,77 

- 

6.24 

_ 

51.11 

_ 

DEWEY    DAM 

- 

_ 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

1.69 

- 

6.04 

_ 

5.61 

_ 

_ 

DONDEB   BARRETTS    FORBB 

8.43 

- 

4.19 

- 

4.55 

_ 

3.94 

- 

1.61 

- 

6.73 

_ 

2.12         - 

»  1.61 

- 

9.70 

- 

.63 

_ 

6.66 

_ 

7.55 

_ 

53.72 

_ 

DDNMOR 

10.57 

- 

5.77 

- 

5.33 

- 

5.18 

- 

.42 

- 

5.08 

- 

5.79 

- 

3.16 

- 

5.43 

- 

1.54 

- 

9.60 

- 

7.91 

- 

65.78 

- 

DOltNVILLE 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

_ 

4.65 

. 

2.12 

_ 

4.63 

_ 

_ 

_ 

6.57 

_ 

5.45 

_ 

1.90 

_ 

6.80 

80DYVILLE    LOCK   F 

9.16 

- 

4.57 

_ 

4.71 

- 

3.35 

_ 

.  56 

- 

6.26 

- 

4.04 

. 

6.57 

- 

4.35 

- 

1.24 

_ 

7.46 

_ 

7.34 

_ 

69.61 

_ 

EDMONTON 

7.71 

3.16 

_ 

_ 

6.24 

.72 

3.71 

-    .66 

1.42 

-3.02 

3.44 

-    .80 

3.12 

-1.66 

3.91 

.14 

6.37 

3.19 

1.60 

-1.11 

9.33 

5.69 

9.52 

4.78 

_ 

ELIZABETBTOWN 

9.16 

- 

3.94 

_ 

- 

„ 

3.26 

_ 

1.53 

_ 

3.60 

_ 

9.74 

_ 

3.08 

_ 

3.11 

2.49 

_ 

ELKHORK  CITY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.32 

- 

5.76 

- 

5.40 

- 

- 

- 

rAUIOCTH 

7.19 

3.37 

4.19 

1.14 

4.69 

.36 

2.75 

-    .96 

2.39 

-1.27 

1.30 

-2.81 

2.64 

-1.27 

1.97 

-1,69 

3.60 

1.10 

2.27 

-    .09 

6.05 

2.93 

6.01 

2.74 

45.09 

3.55 

EARMERS 

6.90 

2.59 

5.24 

2.15 

4.20 

-    .37 

2.34 

-1.58 

4.02 

-    .09 

2.94 

-1.49 

2.66 

-2.08 

3.08 

-1.38 

3,27 

.47 

.79 

-2.16 

6.38 

3.38 

6.80 

3.06 

48.58 

2.54 

fLEMINGSBDRG 

7.80 

3.67 

5.89 

2.80 

5.24 

.42 

3.24 

-    .92 

2.94 

-1.22 

1.70 

-2.83 

1.99 

-2.71 

7,16 

2.78 

2,65 

-    .37 

1.48 

-1.33 

7.24 

3.91 

6.68 

3,43 

53.97 

7.63 

PLEMINGSBDRG    POST   0      R 

- 

- 

_ 

_ 

5.42 

_ 

3.25 

_ 

3.03 

_ 

2.29 

- 

1.40 

- 

7,37 

- 

2,70 

_ 

_ 

_ 

_ 

FORD   LOCK    10 

7.16 

2.85 

4.06 

1.04 

4.52 

.36 

2.94 

-    .78 

2.38 

-1.15 

3.81 

-     .27 

2.49 

-2.56 

5,31 

1.21 

3,34 

.14 

.69 

-1.68 

6.63 

3.64 

6.99 

3,62 

50.28 

6.42 

FORDS   FERRY   DAM    50 

6.57 

2.01 

4.20 

1.08 

3.80 

-1.17 

3.24 

-    .98 

1.09 

-2.30 

9.55 

6.06 

1.62 

-1.13 

2.13 

-    .56 

4.80 

1.27 

1.10 

-1.90 

6.97 

3.82 

7.84 

4.93 

52.91 

11,53 

FRANKFORT    LOCK   4 

7.55 

3.43 

4.27 

.90 

4.75 

.33 

2.20 

-1.73 

2.86 

-    .89 

3.20 

-    .77 

2,37 

-1.72 

1.78 

-1.74 

3.63 

.78 

2.18 

-    .31 

6.35 

3.21 

6.76 

3.39 

47.90 

4.88 

FRANKLIN    WATER   WORK 

6.68 

2.06 

- 

- 

5.03 

-    .06 

3.50 

-    .72 

- 

- 

4.59 

.64 

_ 

3.40 

-    .33 

3.34 

.19 

8.23 

4.71 

9.38 

5.05 

FREEBORN 

- 

_ 

- 

_ 

„ 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

- 

_ 

- 

_ 

.. 

_ 

- 

.72 

_ 

4.76 

_ 

5.47 

_ 

_ 

FRENCHBURG 

- 

- 

4.99 

- 

4.40 

- 

4.01 

- 

4.23 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.85 

- 

7.36 

- 

7,49 

- 

- 

- 

GEORGETOWN  WATER  WKS 

7.09 

„ 

5.15 

_ 

4.51 

_ 

2.55 

. 

3.92 

2.23 

_ 

1.92 

_ 

2.78 

. 

2.86 

_ 

1.94 

. 

7.47 

_ 

7,60 

49.62 

OBST    LOCK   3 

6.96 

2.82 

3.18 

.38 

4,49 

-    .05 

2.07 

-1.93 

3.16 

-    .24 

2.43 

-1.59 

2.38 

-1.92 

1.95 

-1.86 

4.32 

1.29 

2.96 

.13 

5.30 

2.15 

6.72 

3.24 

45.92 

2.42 

GLASGOW 

9.28 

4.43 

6.85 

3.36 

4.73 

-    .49 

3.23 

-1,06 

1.13 

-2.78 

3.34 

-    .46 

3.86 

-1.16 

2.91 

-1    28 

4.74 

1.35 

2.03 

-    .44 

9.29 

6.39 

8.73 

4.17 

60.12 

11.03 

GLENDALE 

- 

_ 

_ 

- 

„ 

„ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

9.92 

GRANT    DAM   38 

5.74 

2.60 

3.46 

1.10 

3.92 

.07 

2.36 

-1.11 

3.25 

.24 

1.46 

-2.16 

.83 

-2.56 

.89 

-2.03 

2,11 

-    .82 

2.47 

.17 

4.64 

1.91 

6.10 

3.75 

37.23 

1.16 

GRAYSON 

6.32 

_ 

4.66 

_ 

4.94 

. 

3.24 

. 

5.31 

_ 

3.41 

, 

3.68 

_ 

5.64 

. 

3.26 

_ 

1.11 

. 

5.21 

. 

5.33 

52.11 

GREENSBORO 

8.67 

3.74 

3.30 

-    .31 

5.04 

-    .28 

3.55 

-    .33 

2.50 

-1.73 

6.25 

1.78 

2.90 

-1.19 

4.70 

.61 

5.50 

2.36 

.95 

-1.94 

8.50 

4.93 

7.14 

3.07 

59.00 

10.71 

GREENSBORG   HIWAY   61R 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

2.59 

- 

5.24 

- 

3.27 

- 

2.19 

- 

5.27 

- 

.36 

8.87 

6.60 

GREENUP   DAM    30 

5.77 

2.21 

5.07 

2.15 

3.70 

-    .38 

2.91 

-    .74 

4,41 

.84 

3.08 

-    .64 

1.81 

-2.51 

2.81 

-    .57 

2.46 

-    .17 

2.96 

.65 

4.81 

1.83 

5.52 

2.45 

49.31 

5.12 

GREENVILLE    2    W 

9.36 

4.85 

2.81 

-    .56 

4.51 

-    .62 

3.13 

-1.62 

,64 

-3.20 

- 

- 

4.81 

1.01 

3.39 

-    .10 

4.34 

1.36 

1.31 

-2,02 

7.25 

3.81 

7.15 

3.42 

BALEYS   MILL                          R 

10.41 

_ 

3.32 

_ 

4.01 

_ 

3.76 

. 

1.07 

. 

8.46 

_ 

1.84 

_ 

3.66 

. 

5.51 

. 

_ 

. 

. 

. 

_ 

BARLIN 

- 

_ 

7.11 

_ 

_ 

_ 

2.83 

- 

- 

- 

6.02 

- 

2.40 

- 

- 

- 

- 

- 

3.69 

- 

6.15 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

BARTPORD   6   NW 

8.08 

- 

2.83 

- 

4. 89 

_ 

3.07 

_ 

.95 

_ 

5.56 

_ 

3.00 

_ 

3.77 

- 

5.38 

_ 

.92 

_ 

6.22 

_ 

5.57 

_ 

50.24 

_ 

BAZARD                                       R 

_ 

_ 

5.40 

1.78 

3.87 

-    .64 

2.19 

-1,59 

2.92 

-1.58 

4.61 

-    .14 

1.53 

-3.79 

5.04 

.58 

4.05 

1.06 

_ 

_ 

_ 

. 

lAZARD  WATER  WORKS 

4.25 

- 

7.09 

- 

3.98 

2.53 

3.04 

4.53 

1.89 

4.33 

4,58 

1.39 

- 

7.12 

- 

5.29 

- 

50.02 

- 

BEIDELBERG   LOCK   14 

5.33 

.82 

6.04 

1.36 

4.62 

-    .30 

3.33 

-    .4(5 

3.90 

-    .16 

3.37 

-1.15 

2.59 

-2.46 

3.43 

-    .88 

4.57 

1.50 

.85 

-2.02 

7.27 

4,57 

6.54 

2.68 

50.  S4 

3.48 

SKKDERSOa   4    SW 

7.25 

3.31 

4.57 

1.63 

5.43 

-    .08 

3.51 

-    .55 

1.19 

-2.76 

7.08 

3.36 

1.75 

-1.46 

2.02 

-1.06 

3.83 

.84 

1.63 

-1.23 

6,38 

2,91 

8.66 

4.85 

93.30 

9.76 

EIRNDON                                    R 

11.66 

- 

4.01 

_ 

4.69 

_ 

3,37 

- 

.45 

- 

6.85 

_ 

2.86 

_ 

2.82 

- 

3.99 

- 

- 

_ 

- 

- 

_ 

■  ICKMAK  1    E 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

3,87 

_ 

1.12 

- 

7.16 

- 

3.28 

- 

2.10 

_ 

3.22 

_ 

2.22 

_ 

7.81 

_ 

6.83 

_ 

_ 

_ 

HICKSVILLE 

9.44 

- 

5.13 

- 

4.75 

- 

3,75 

- 

.67 

- 

7.19 

- 

3.28 

- 

.68 

4.10 

- 

1.21 

- 

7.86 

- 

8.86 

- 

66.92 

- 

HIGB  BRIDGE    LOCK   7 

7.62 

3.14 

4.66 

1.40 

4.15 

-    .22 

2,52 

-1.25 

3.08 

-    .57 

9.76 

1.90 

1.17 

-3.00 

2.80 

-    .91 

3.52 

.49 

1.53 

-1.12 

7,74 

4.67 

7.47 

3.68 

52.02 

7.82 

BIKDMAN  BErrLEKENT   B 

4.33 

_ 

5.13 

_ 

4.27 

- 

3.21 

- 

4.35 

- 

3,40 

- 

4.53 

- 

2,57 

- 

4.39 

„ 

1,68 

_ 

_ 

_ 

7.23 

HODGBNTILLE    NAT   PAR      R 

9.99 

- 

3.87 

_ 

5.31 

- 

3.14 

- 

1.29 

- 

6,87 

- 

4,23 

- 

3.84 

- 

6.10 

- 

- 

- 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

flOPKlNSVILLE    2    E 

10.45 

6.25 

4.16 

.50 

5.41 

.41 

4.06 

-    .38 

.59 

-3.48 

7,92 

3.23 

1,45 

-2.40 

1.73 

-1.64 

5.03 

1.97 

1,94 

-    .90 

6,92 

2.71 

8.71 

4.35 

57.57 

10.62 

HYDEN 

8.39 

- 

- 

- 

4.22 

- 

3.30 

- 

2.39 

- 

4,83 

- 

- 

- 

2.58 

- 

3.69 

- 

3,24 

- 

- 

- 

5.74 

- 

inz 

_ 

_ 

3.62 

_ 

3.58 

_ 

2. SO 

_ 

4,15 

_ 

5,07 

_ 

-              - 

5.48 

. 

5.20 

_ 

1,38 

. 

4,70 

_ 

4.93 

. 

HVIMOTOII 

7.79 

3.57 

3. 58 

.52 

5.38 

.62 

3.25 

-    .77 

2,73 

-1.01 

4,80 

.71 

2.08 

-1.00 

5.10 

1.82 

5,59 

2.74 

1,61 

-1.18 

4.77 

1.64 

7.17 

3.50 

63.85 

11.16 

JACKSON 

- 

- 

3.63 

.14 

_ 

_ 

2.51 

-1.07 

3,49 

-    .21 

2,82 

-1.73 

1.65 

-3.36 

3.36 

-    .75 

_ 

- 

,89 

-2.13 

6.72 

3,70 

5.79 

1.82 

_ 

_ 

JHKIRS 

3.39 

- 

4.42 

_ 

4.70 

_ 

3.66 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

, 

_ 

JIREMIAS 

3.3B 

- 

6.19 

- 

3.97 

- 

3.46 

- 

5,68 

- 

4.89 

- 

3.04 

- 

2.31 

- 

5.10 

- 

1,29 

- 

7.64 

- 

5.31 

- 

92,26 

- 

KXBHE   2   N 

9.55 

_ 

4.66 

_ 

4.58 

. 

2.59 

. 

2,85 

_ 

4.19 

. 

1.27 

_ 

1.36 

. 

3.29 

_ 

1.73 

6.69 

7.74 

60.50 

KKWTOCKY   DAM 

8.92 

5  13 

_ 

4. 55 

. 

3.78 

_ 

,70 

- 

8.12 

- 

2.92 

_ 

6,54 

., 

4.35 

_ 

1.51 

_ 

7.86 

_ 

8.50 

_ 

62.90 

_ 

UHCASTER    ICE    PLANT 

8.17 

3.58 

4.17 

.74 

5.25 

-    ,07 

2.79 

-    .81 

3,59 

-    .75 

5.10 

.46 

3.13 

-1.37 

3.29 

-    .66 

4.49 

1.52 

1.56 

-1.19 

8.28 

4    69 

7.27 

3,81 

57.09 

9.95 

LAORA 

3.54 

_ 

5.31 

_ 

4.79 

. 

2.38 

. 

e.74 

- 

8.65 

4.25 

- 

4.62 

_ 

4.96 

- 

1.56 

- 

9.84 

_ 

5.78 

_ 

58.42 

LEITCBFIELD 

7.82 

2.93 

4.16 

.65 

5.54 

.72 

3.60 

-    .77 

1.15 

-2.97 

5.42 

1.25 

4.56 

.84 

2.37 

-1.22 

6.54 

3.34 

2.22 

-    .94 

8.94 

4.75 

8.44 

4.05 

60.36 

12.63 

LEIINOTON  WB    AIRPOR      R 

11.15 

6.97 

3.64 

.02 

4.96 

.64 

2.49 

-1.01 

2.16 

-1.69 

4.38 

.33 

1.83 

-1.82 

2.98 

-    .47 

3.60 

.53 

3.10 

.51 

8.87 

3.93 

7.30 

3.53 

94.46 

11.11 

LIBERTY 

8.65 

_ 

5.91 

_ 

5.99 

_ 

3.37 

_ 

3.06 

_ 

7.71 

_ 

3,24 

_ 

5.08 

_ 

7.35 

- 

1.96 

_ 

9.18 

_ 

8.43 

69.93 

LUZSTOKE    SPRINGS 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

- 

- 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

9.96 

_ 

8.74 

- 

_ 

LITTLE   BICKMAR    LOCK 

7.58 

2.91 

4.46 

1.19 

5.26 

.89 

2.53 

-1.05 

2.26 

-1.56 

4.95 

.38 

3,55 

-    .60 

1.80 

-2.38 

4.72 

1.57 

1.39 

-1.31 

7.32 

4.14 

7.68 

4.16 

53.50 

8.34 

lOCKPORT    LOCK   2 

5.66 

1.31 

3.40 

.53 

5.72 

1.19 

3.08 

-1.14 

2.95 

-    .76 

2.27 

-2.27 

2,27 

-1.67 

2.90 

-1.38 

2.80 

-    .20 

3.58 

.76 

5.69 

3.02 

6.58 

3.07 

46.70 

-       .56 

UWLICK  1    S                     //R 

_ 

_ 

3.77 

_ 

4.63 

. 

2.81 

3.11 

. 

6.35 

. 

1,34 

4.73 

, 

3.37 

_ 

_ 

. 

_ 

. 

_ 

_ 

LOWDON  3    SW                          » 

7.14 

- 

4.5S 

_ 

5.53 

_ 

4.27 

- 

1.72 

- 

4.74 

_ 

4.20 

- 

1.68 

_ 

5,88 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

„ 

_ 

lODISA                                   n 

- 

_ 

_ 

_ 

4.83 

_ 

2.77 

-    ,61 

4.02 

-    .09 

5.48 

1.25 

2.05 

-1.87 

6.30 

2.31 

3,34 

.63 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

LOUISA   2 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

- 

_ 

_ 

1.61 

_ 

9.84 

- 

5.50 

_ 

_ 

_ 

LOOISVILLE   BOWMAN  F      R 

7.16 

3.19 

4.92 

2.56 

3.84 

3.67 

3.00 

- 

' 

~ 

See  releience  notes  following  Station  Index. 


Table  2— Contmued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


LOUISVILLE    1TB   AP 
LOUISVILLE    UPPER  GA 
LOUISVILLE    WB  CITY 
LOVELACEVILLE 
LUCAS 

IIADISONVILLE    1    SE 
MAMMOTH  CAVE   PARK 
MANCHESTER 
MANCHESTER    4    SE 
MAYFIELD   SUBSTA 

MAYFIELD  2  S 

HAYSVILLE  DAM  33 

MC  KEE  1  SE 

«C  KINNEYSBURG      / 

HIDDLESBORO 

HIDDLESBORO  RR  STA 

M I DH  AT 

UILLERSBURG  //R 

MILLZRSBORG   IIILIT    IT 

UILLERSTOffN 

MONTICELLO 

MOREHEAD   STATE   COLLE    R 

MOUNT    STERLING 

MUNFORDVILLE 

HURRAY 

OLIVE    HILL  1    tnt  R 

OLHEY 

ONEONTA    DAM   35 

OWENSBORO 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PADUCAH  SCS  NURSERY   R 

PAINTSVILLE 

PIKEVILLE 

PINEVILLE 
PRINCETON 
RAVEifflA    LOCK    12 
RICHMOND   E    STATE    CO 
RUMSEY    LOCK    2 

RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE    SUBSTA 
SADIEVILLE    HATER  «KS    H 
ST    JOEW    BETHLEHEM   AD 
ST    MARY  R 

SALVISA    LOCK    6 
SALYERSVILLE  //R 

SCOTTSVILLE 
SEBREE   WATER  WORKS 
SHAWNEE    STEAM   PLANT 

SHELBYVILLE  2  W 
3HEPHERDSVILLE 
SMITHFIELD   4    S  » 

SOMERSET   HIWAY   DEPT      B 
SOMERSET    1    N 

SPRINGFIELD 

STEARNS  F 

SUMMER  SHADE 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

TATHAM  SPRINGS        r 

TAYLORSVILLE 
TOMPKINSVILLE         1 
TOMPKINSVILLE  TEL  0 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 

UKIONTOWN  DAM  49 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 
VANCEBURG 
VANCEBURG  DAM  32 

WAYNESBURG  6  E 

WEST  LIBERTY  WATER  S 

WESTPORT 

WILLIAMSBURG 

WILLIAMSTOWN 

WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY    LOCK   4 

SECTION   AVERAGE 


7.56 
7.94 
9.32 
10.35 

7.67 

10.69 

5.69 


6.49 
8.14 
9.64 


February 


8.76 
8.72 
9.49 
10.69 


7.58 
6.82 
8.57 
4.82 

3.80] 

4.08 
10.21  I 
5.69 
7.94 
7.52 


9.20 
6.40 
8.81 
7.17 


7.95 
7.13 
8.15 
8.98 
7.70 

9.20 
7.55 
9.76 
10.01 
9.36 

7.7( 


3.36 
3.23 
3.51 
4.32 
3.38 

3.76 
4.45 
9.31 


Maich 


4.30 
5.21 
5.47 


2.58 
2.93 
2.76 


3.71 
5.24 
5.40 
3.95 

4.51 
5.46 
3.65 
4.28 
3.73 

4.87 
4.10 
4.08 
5.99 
4.00 

7.34 
4.27 
4.06 
5.61 
3.65 

5.04 

3.87 

V11.60 


5.75 

5.03 

5.7 

4.25 

5.50 

3.2 


April 


5.36 

5.34 
4.75 
4.24 
5.33 
5.35 

4.60 
4.61 
3.84 
5.24 

5.1 

3.46 
3.11 
3.59 
4.59 
3.86 


2.88 
3.25 
2.78 
3.99 
2.82 

2.47 
3.60 
2.88 


May 


June 


3.89 
2.06 
2.57 


9 

90 

5 

28 

9 

09 

8 

95 

5 

59 

7 

91 

6 

79 

6 

60 

5 

56 

6 

60 

4 

30 

6 

81 

6 

61 

6 

80 

9 

07 

7 

54 

5. 

95 

4. 

40 

4. 

59 

5 

59 

4. 

18 

6 

17 

5 

56 

6 

05 

4 

22 

5 

SO 

6 

36 

4 

32 

3 

86 

5 

81 

5 

.43 

5 

.66 

S 

.61 

6 

.50 

4 

.44 

5 

.71 

6 

.35 

■f 

.7C 

4 

.83 

4.53       1.01 


4.77 
4.83 
4.90 
5.48 
4.59 

4.04 
5.58 
3.99 


4.08 

4.50 
3.55 
2.73 

2.71 
3.97 

3.95 
4.21 
2.70 
3.23 


3.96 
3.18 
3.33 
3.17 
2.69 

3.62 
3.84 
2.62 
2  98 
2.90 

3.29 
2.64 
2.13 
3.64 
3.61 

3.01 

3.69 
3.80 
3.4 

3.04 
2.81 
2.69 
3.40 
3.50 

2.90 
5.04 
4.06 
5.26 
2.85 

2.58 
4.84 
4.96 
4.09 
2.78 


-1.39 
-1.28 
-    .44 


4.45 
3.85 
4.95 
9.12 
4.91 


July 


3.06 
3.23 
3.86 


2.03 
1.55 
5.27 
6.39 


5.41 

3.93 
3.75 
2.40 
3.65 
7.58 

3.94 


3.34 
2.75 
2.69 


2.76 
2.91 
1.62 


3.49 
2.50 
2.01 
2.47 


2.65 
3.42 
3.67 
3.36 


5.41 
3.51 
3.14 
3.53 

3.66 
3.53 
1.34 


6.65 
7.25 
3.83 


3.21 

6  95 
3.75 
2.03 
4.01 
2.93 

4.00 


August 


2.66 
3.28 
2.68 
1.58 
4.73 


September 


-3.19 

-1.05 
-    .07 


2.37 
3.25 
4.25 

2.02 

2.77 
3.14 
2.83 
2.73 
2.04 


3.15 
3.76 
3.09 
3.19 
4.44 


October 


3.27 

1.90 
2.38 
2.26 


3.72      1.11 


1.23 
1.42 
1.28 


4.84 
3.34 
5.85 
7.80 
8.26 

2.75 
3.48 
3.48 
4.10 
3.99 

4.37 
6.97 
6.19 
5.24 
5.12 

3.26 
6.95 
5.88 
9.89 

4.12 

8.07 

3.64 
2.93 
1.97 


3.59 
4.B1 
4.93 


5.51 
4.83 
1.65 
3.34 


2.75 
1.39 
2.73 


2 

55 

5 

51 

4 

86 

6 

36 

3 

01 

5 

60 

1 

51 

2 

10 

4 

48 

5 

69 

2 

61 

2 

43 

2 

66 

V6 

16 

1 

13 

2 

04 

2 

.35 

3.24 
3.43 
1.71 


2.74 
1.17 
1.14 
1.12 

3.15 
3.27 
3.50 
5.99 
2.64 

3.50 
3.47 
5.07 
3.28 
1.31 

2.66 
2.65 
2.67 
3.31 
3.20 

1.62 
4.01 
3.55 
1.83 
4.34 

3.28 

5.27 
2.53 
2.51 

3.16 
2.50 
3.33 
3.35 
3.27 

2.74 
4.65 
4.86 
3.28 
3.99 

1.87 
2.80 
3.84 
6.26 
4.55 


5.22 
6.41 
3.52 


-2.40 
-2.18 
-2.28 


.30 

.58 

2.40 


5.11 
2.81 
3.21 
4.15 


2.59 
1.59 
2.15 


4.31 
3.81 
3.91 
3.73 

4.12 
4.82 
4.59 
3.16 
7.09 

4.08 

3.67 
4.70 
4.55 

5.70 
5.40 
2.64 
3.09 


3.30 
3.33 
5.48 
4.36 
4.13 

5.06 

2.70 
5.37 
6.53 

4.52 
4.55 
5.87 
6.48 
3.00 


3.52 
3.91 
3.69 
1.96 
2.05 

4.28 
3.03 
2.58 
4.30 
3.69 

4.18 
4.53 
5.12 


1.82 
2.14 
1.80 
1.90 


4.17 
5.09 
4.27 
6.16 


6.57 
6.55 
9.82 


December 


Annual 


6.85 
7.0$ 
6.90 
S.89 


7.87 
6.03 
10.07 


51.15 
47.95 
48.53 
53.91 


7.22 

10.80 

7.89 


3.28 
7.23 
4.10 


8.69 
5.50 
8.07 


6.66 
7.15 
6.83 
6.93 
6.06 

9.15 
8.71 
5.03 
6.77 
7.37 

8.22 
9.05 
9.69 


7.16 
6.30 
7.13 
7.09 


5.43 

8.12 
7.70 
5.22 
7.67 
6.69 


S.84 
7.31 
7.50 


3.32 
3.73 
4.37 


40.19 
48.45 
47.91 


.04 
5.04 
6.74 


7.92 
8.43 
9.16 
8.86 


6.73 
7.33 
6.73 

6.45 

8.48 
5.95 
5.27 
8.02 
5.64 

8.75 
8.90 
8.69 


48.39 

57.25 
55.57 
44.28 
52.17 
47.04 

57.31 
66.31 
58.32 


Unless   otherwise   Indicated,    dimensional 
miles.      Evaporation   is   measured  in  the  s 
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following  the  station   name,    such   as    (2   SSli    indicate 


e   assigned  on   a   state   basis.      Ther 
distance   in  miles   and  direction  1 


^  will   be   no  duplicatio 
Y)m  the  Post   Office. 


and   letters 


Delayed   dat 
-      No 


nd   corrections  will   be 


carried   only    li 
onths. 


the  June 


nd  December    is 


of   Cltmatological   Data 


ecord. 

+  Also   later  date    (dates 

•  Amount    Included    In   following   measurement. 
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I  J'^trr^Mu'lval^i   TSowfall  wholly   or   partially   estimated,    using   a    ratio   of    1    inch   wat 

M  !   to   9Xs-    S^ord   SSl^l    see  month!?  Cli.atological  Data   for  detailed   dally   record. 

R  Station    equipped   with    a    recordlQg    gage   only. 

T  Trace,    an    amount    too    snail    to    measure. 

V  Includes   total   for  previous   month. 


equivalent    to 


ry    10    inches   of 


Subscription  Price:  15  ce 
be  made  payable  to  the  Tre 
Government    Printing  Office 


ts  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  Bubscrlptlon  Includes 
surer  of  the  United  States.  RMittances  and  correapoodence  regarding  subscrlpti 
Washington   25,    D.    C. 


the  Annual    Sumnary . >      Checks   and  money 
)ns   should   be  sent    to   the  Superintendent 


orders  should 
of  Documents, 


See  rei«renc«  notaa  following  Station  Index 
-    206    - 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


KENTUCKV 
1951 


Station 

1 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring 

mioimiun  ot 

Fiist  lal 

nunimuin 

of 

No.  ot  days 
between  dates 

a: 

24' or 

28 

°OI 

32 

°or 

32° 

or 

28" 

» 

24° 

or 

24°  or 

28°  or 

32- or 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

ANCHORACE 

95 

8-31 

-22 

2-2 

4-17    (24°) 

4-17 

(24°) 

4-   3 

(29°) 

10-    9 

(31°) 

2 

(26°) 

3 

(   8°) 

200 

199 

189 

ASHLANO  DAM   29 

98 

7-23 

-    2 

2-2+ 

3-26    (20°) 

4-27 

(26°) 

4-18 

(30°) 

11-    3 

(23°) 

11- 

3 

(23°) 

11- 

3 

(23°) 

222 

190 

199 

BAHBOURVILLE 

97 

9-    1 

-    2 

2-2 

3-25    (23°) 

4-18 

(28°) 

4-18 

(28°) 

11-    3 

(20°) 

11- 

3 

(20°) 

11- 

3 

(20°) 

223 

199 

199 

BARDSTOWN    S.J.    PREP    SCH 

97 

6-    1  + 

-21 

2-2 

3-26    (24°) 

3-31 

(27°) 

4-23 

(31°) 

10-    9 

(28°) 

10- 

9 

(28°) 

11- 

3 

(10°) 

222 

192 

169 

BEAVER    DAM 

99 

8-30 

-25 

2-2 

3-22    (24°) 

4-17 

(26°) 

4-23 

(30°) 

10-   9 

(29") 

11- 

2 

(25°) 

11- 

3 

(    8°) 

226 

199 

169 

BENHAM 

97 

6-   2 

-    2 

2-3 

3-27    (24°) 

4-24 

(28°) 

5-13 

(32°) 

10-11 

(32°) 

11- 

3 

(21°) 

11- 

3 

(21°) 

221 

193 

151 

BEREA  COLLEGE 

96 

7-28 

-10 

2-3 

3-22    (22°) 

4-17 

(28°) 

4-18 

(32°) 

10-    9 

(31°) 

11- 

3 

(14°) 

11- 

3 

(14°) 

226 

200 

174 

BOWLING   GREEN    WB    AP 

98 

6-    1  + 

-20 

2-2 

3-22    (24°) 

4-17 

(28°) 

4-17 

(28°) 

10-    9 

(32°) 

11- 

2 

(22°) 

11- 

2 

(22°) 

225 

199 

175 

BURG  IN    DIX   DAM 

98 

8-31 

-14 

2-2 

3-22    (21°) 

4-17 

(28°) 

4-23 

(31°) 

10-    9 

(31°) 

11- 

3 

(12°) 

11- 

3 

(12°) 

226 

200 

169 

CAMPBELLSVILLE 

98 

8-31 

-17 

2-2 

3-25    (24°) 

4-17 

(26°) 

4-23 

(31°) 

10-   9 

(29°) 

11- 

2 

(27°) 

11- 

3 

(    9°) 

223 

199 

169 

CARROLLTON   LOCK   1 

98 

8-31 

-18 

2-2 

3-31     (24°) 

3-31 

(24°) 

4-23 

(31°) 

10-20 

(31°) 

11- 

3 

(23°) 

11- 

4 

(20°) 

218 

217 

180 

CORE IN   CAA    AIRPORT 

95 

9-    1 

-    8 

2-2+ 

3-26    (24°) 

4-18 

(28°) 

4-18 

(28°) 

10-   9 

(32°) 

11- 

2 

(28°) 

11- 

3 

(20°) 

222 

198 

174 

COVINGTON    WB    AIRPORT 

98 

8-31 

-15 

2-2 

3-26    (19°) 

3-26 

(19°) 

4-23 

(30°) 

10-   9 

(31°) 

11- 

2 

(23°) 

11- 

3 

(12°) 

222 

221 

169 

CYNTHIANA 

98 

7-18 

- 

- 

3-26    (15°) 

4-23 

(27°) 

4-24 

(31°) 

10-    9 

(30°) 

11- 

3 

(15°) 

11- 

3 

(15°) 

222 

194 

168 

DANVILLE 

98 

9-    1 

-    9 

2-2 

3-22    (22°) 

4-17 

(28°) 

4-23 

(32°) 

11-    3 

(13°) 

11- 

3 

(13°) 

11- 

3 

(13°) 

226 

200 

194 

FARMERS 

100 

7-23 

-    6 

2-2+ 

3-26    (24°) 

4-18 

(26°) 

4-24 

(32°) 

10-    9 

(30°) 

10- 

29 

(28°) 

11- 

3 

(18°) 

222 

194 

168 

FORDS    FERRY    DAM    50 

99 

8-31 

-    8 

2-2 

2-10    (12°) 

3-26 

(26°) 

4-17 

(30°) 

11-    2 

(25°) 

11- 

3 

(12°) 

11- 

3 

(12°) 

266 

222 

199 

FRANKFORT    LOCK   4 

99 

9-    1 

-11 

2-3 

3-27    (21°) 

4-    1 

(28°) 

4-24 

(31°) 

11-    3 

(15°) 

11- 

3 

(15°) 

11- 

3 

(15°) 

221 

216 

193 

GRAYSON 

98 

7-23 

-    6 

2-3 

3-27    (22°) 

4-18 

(26°) 

4-24 

(32") 

9-29 

(30°) 

10- 

9 

(25°) 

11- 

3 

(17°) 

221 

174 

158 

GREENSBURG 

96 

9-    1 

-12 

2-2 

3-22    (22°) 

4-17 

(28°) 

4-23 

(32°) 

10-10 

(32°) 

11- 

3 

(13°) 

11- 

3 

(13°) 

226 

200 

170 

GREENVILLE    2    W 

98 

8-30+ 

-17 

2-2 

3-26    (24°) 

4-17 

(26°) 

4-23 

(32°) 

10-    9 

(31°) 

11- 

2 

(25°) 

11- 

3 

(   8°) 

222 

199 

169 

HARLAN 

- 

~ 

- 

- 

3-17    (24°) 

4-18 

(28°) 

4-18 

(28°) 

10-11 

(32°) 

11- 

3 

(28°) 

11- 

9 

(23°) 

237 

199 

176 

HEIDELBERG    LOCK    14 

94 

7-22+ 

-    8 

2-3 

3-27    (24°) 

4-18 

(25°) 

4-24 

(32°) 

10-11 

(31°) 

11- 

3 

(21°) 

11- 

3 

(21°) 

221 

199 

170 

HENDERSON    4    SW 

100 

8-30  + 

-15 

2-2 

3-26    (24°) 

3-31 

(28°) 

4-17 

(29°) 

11-    2 

(26°) 

11- 

2 

(26°) 

11- 

3 

(12°) 

222 

216 

199 

HICKMAN    1    E 

100 

S-31  + 

- 

2-10    (20°) 

3-14 

(28°) 

4-17 

(29°) 

10-    9 

(31°) 

11- 

2 

(20°) 

11- 

2 

(20°) 

265 

233 

175 

HINDM.AN    SETTLEMENT   SCH 

95 

7-23 

-    3 

2-3 

3-27    (23°) 

4-18 

(25°) 

4-24 

(31°) 

10-12 

(32°) 

11- 

3 

(22°) 

11- 

3 

(22°) 

221 

199 

171 

HOPKINSVILLE    2    E 

100 

8-    7  + 

-22 

2-2 

3-25    (24°) 

4-17 

(27°) 

4-23 

(32°) 

10-   9 

(32°) 

11- 

3 

(12°) 

11- 

3 

(12°) 

223 

200 

169 

INEZ 

- 

- 

0 

2-2+ 

3-27    (22°) 

4-18 

(25°) 

4-24 

(31°) 

10-11 

(32°) 

11- 

3 

(21°) 

11- 

3 

(21°) 

221 

199 

170 

IRVINGTON 

96 

9-    1 

-15 

2-2 

3-26    (22°) 

4-17 

(28°) 

4-23 

(30°) 

10-   9 

(31°) 

11- 

22 

(27°) 

11- 

3 

(11°) 

222 

219 

169 

LEITCHFIELD 

98 

8-31 

-18 

2-2 

3-22    (21°) 

3-31 

(28°) 

4-18 

(32°) 

11-    2 

(26°) 

11- 

2 

(26°) 

11- 

3 

(10°) 

226 

216 

198 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

97 

8-31 

-15 

2-2 

3-26    (21°) 

4-17 

(27°) 

4-23 

(31°) 

11-    2 

(23°) 

11- 

2 

(23°) 

11- 

2 

(23°) 

221 

199 

193 

LIMESTONE    SPRINGS 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

11- 

2 

(28°) 

11- 

3 

(10°) 

- 

- 

- 

LOUISVILLE   WB    AP 

98 

8-31 

-19 

2-2 

3-26    (21°) 

3-26 

(21°) 

4-23 

(32°) 

11-    2 

(22°) 

11- 

2 

(22°) 

11- 

2 

(22°) 

221 

221 

193 

LOUISVILLE    WB  CITY 

97 

8-31 

-   6 

2-2 

2-10    (12°) 

3-26 

(25°) 

4-17 

(32°) 

11-    2 

(23°) 

11- 

2 

(23°) 

11- 

2 

(23°) 

265 

221 

199 

LOVELACEVILLE 

100 

8-30+ 

-15 

2-2 

3-20    (24°) 

4-17 

(27°) 

4-23 

(32°) 

10-   9 

(32°) 

11- 

2 

(26°) 

11- 

3 

(11°) 

228 

199 

169 

MADISONVILLE    1    SE 

99 

8-30+ 

-23 

2-2 

3-26    (24°) 

4-17 

(27°) 

4-23 

(32°) 

10-10 

(32°) 

11- 

2 

(25°) 

11- 

3 

(11°) 

222 

199 

170 

MAMMOTH  C.AVE    PARK 

97 

6-24 

-21 

2-2 

4-17    (23°) 

4-23 

(27°) 

4-24 

(32°) 

10-   9 

(30°) 

11- 

3 

(    9°) 

11- 

3 

(    9°) 

200 

194 

168 

MANCHESTER 

- 

- 

- 

3-25    (23°) 

4-18 

(28°) 

4-18 

(28°) 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

MANCHESTER    4    SE 

96 

6-    1  + 

_ 

_ 

- 

- 

11- 

3 

(20°) 

11- 

3 

(20°) 

_ 

_ 

_ 

MAYFIELD    2    S 

103 

8-31 

-13 

2-2 

2-10    (19°) 

3-26 

(28°) 

4-17 

(29°) 

11-   2 

(25°) 

11- 

2 

(25°) 

11- 

3 

(13°) 

266 

221 

199 

MAYSVILLE   DAM    33 

97 

7-24 

-14 

2-3+ 

3-27    (21°) 

3-28 

(25°) 

4-24 

(32°) 

10-29 

(32°) 

11- 

3 

(20°) 

11- 

3 

(20°) 

221 

220 

188 

MIDDLESBORO 

95 

6-    2 

0 

2-2 

3-22    (22°) 

4-18 

(28°) 

4-18 

(28°) 

11-    3 

(23°) 

11- 

3 

(23°) 

11- 

3 

(23°) 

226 

199 

199 

MOUNT  STERLING 

100 

8-31 

-12 

2-3 

3-26    (23°) 

3-26 

(23°) 

4-23 

(30°) 

10-   9 

(30°) 

11- 

2 

(28°) 

11- 

3 

(10°) 

222 

221 

169 

MURRAY 

102 

8-   7 

-    9 

2-3 

3-20    (24°) 

4-17 

(28°) 

4-17 

(28°) 

10-   9 

(32°) 

11- 

2 

(27°) 

11- 

3 

(13°) 

228 

199 

175 

OWENSBORO 

103 

8-31 

-21 

2-2 

3-20    (17°) 

4-17 

(27°) 

4-23 

(32°) 

11-    2 

(27°) 

11- 

2 

(27°) 

3 

(12=) 

228 

199 

193 

PADUCAH   CAA    AIRPORT 

100 

8-   7 

-14 

2-2 

2-10    (18°) 

3-26 

(28°) 

4-17 

(29°) 

11-    2 

(18°) 

11- 

2 

(18°) 

11- 

2 

(18°) 

265 

221 

199 

PADUCAH 

101 

9-    1 

-12 

2-2+ 

2-11    (22°) 

3-22 

(27°) 

4-18 

(29°) 

11-    3 

(16°) 

11- 

3 

(16°) 

11- 

3 

(16°) 

265 

226 

199 

PIKEVILLE 

97 

7-22 

5 

2-3 

3-22    (24°) 

3-27 

(28°) 

4-18 

(31°) 

11-    3 

(27°) 

11- 

3 

(27°) 

11- 

9 

(22°) 

232 

221 

199 

PRINCETON 

100 

8-    7  + 

-32 

2-2 

4-17    (24°) 

4-17 

(24°) 

5-12 

(32°) 

10-    9 

(30°) 

11- 

2 

(28°) 

11- 

3 

(    9°) 

200 

199 

150 

RICHMOND   E.    STATE    COL. 

95 

9-    1 

-14 

2-2 

3-22    (22°) 

3-27 

(26°) 

4-18 

(31°) 

10-    9 

(31°) 

11- 

3 

(16°) 

11- 

3 

(16°) 

226 

221 

^''■*       , 

RUSSELLVILLE 

101 

6-    1 

-18 

2-2 

2-10    (18°) 

4-17 

(28°) 

4-23 

(32°) 

10-    9 

(31°) 

11- 

2 

(26°) 

11- 

3 

(11°) 

266 

199 

169 

ST   JOHN    BETHLEHEM    ACAD 

103 

9-    1 

-27 

2-2+ 

3-31    (20°) 

4-17 

(25°) 

4-23 

(31°) 

10-    9 

(30°) 

11- 

3 

(    7°) 

11- 

3 

(    7°) 

217 

200 

169 

SCOTTSVILLE 

98 

8-   7 

-10 

2-2+ 

3-20    (24°) 

4-17 

(28°) 

4-17 

(28°) 

10-    9 

(31°) 

11- 

2 

(28°) 

11- 

3 

(10°) 

228 

199 

175 

SBELBYVILLE    2    * 

98 

8-31 

-21 

2-2 

3-26    (15°) 

4-17 

(25°) 

4-23 

(29°) 

10-    9 

(30°) 

11- 

3 

(    6°) 

11- 

3 

(   6°) 

222 

200 

169 

SHEPHERDSVILLE 

- 

- 

-27 

2-2 

3-26    (23°) 

4-18 

(27°) 

4-23 

(30°) 

- 

- 

- 

- 

- 

SOMERSET   1   N 

94 

8-    7+ 

-13 

2-2 

3-25    (22°) 

4-17 

(27°) 

4-18 

(30°) 

10-    9 

(30°) 

11- 

3 

(19°) 

11- 

3 

(19°) 

223 

200 

174 

SUMMER    SHADE 

98 

8-    7 

-21 

2-2 

3-25    (24°) 

4-17 

(25°) 

4-23 

(30°) 

10-    9 

(32°) 

11- 

3 

(    9°) 

11- 

3 

(    9°) 

223 

200 

169 

VANCEBURG 

99 

7-22 

-16 

2-3 

3-26    (21°) 

3-27 

(28°) 

4-20 

(32°) 

10-    9 

(32°) 

11- 

3 

(21°) 

11- 

3 

(21°) 

222 

221 

172 

WEST    LIBERTY    WATER   WKS 

- 

- 

-   4 

2-3 

- 

- 

- 

9-29 

(32°) 

11- 

3 

(18°) 

11- 

3 

(18°) 

- 

- 

- 

WILLIAMSBURG 

98 

8-20 

3 

12-16 

3-25    (24°) 

3-26 

(26°) 

4-18 

(29°) 

11-    2 

(32°) 

11- 

3 

(21°) 

11- 

3 

(21°) 

223 

222 

198 

WILLIAMSTOWN 

98 

6-19 

-14 

2-2 

3-26    (21°) 

3-26 

(21°) 

4-23 

(32°) 

11-    2 

(30°) 

11- 

3 

(10°) 

11- 

3 

(10°) 

222 

222 

193 

WOLF  CREEK   DAM 

101 

9-    1 

-16 

2-2 

3-22    (22°) 

3-25 

(25°) 

4-18 

(31°) 

11-    3 

(19°) 

11- 

3 

(19°) 

3 

(19°) 

226 

223 

199 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Ian. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Nov. 

Dee. 

Annual 

BURGIN   DIX    DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

3.31 

6.09 

5.00 

5.51 

B5.39 

4.10 

2.37 

- 

- 

- 

^ 

- 

- 

869 

- 

127 

110 

122 

127 

- 

- 

- 

- 

WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 

_ 

82.91 

5.10 

5.86 

6.24 

6.22 

B5.46 

4.22 

2.52 

82.63 

84.84 

_ 

DEP 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WIND 

- 

1421 

1335 

645 

459 

422 

358 

405 

358 

1064 

1263 

~ 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


AODISCN  DAM  Ub 

ADOLPHUS  1  N 

ALBANY 

ALLEN 

ANCHORAGE 

ASHCAMP 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCHOOL 

BAXTER  HAPLAN  WATER  WORKS 

BEAVEH  DAM 

9ENHAM 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BEREA  WATER  WORKS 

BOSTON  2  SW 

BOWLING  GREEN 

BOWLING  GREEN  SUBSTATION 

BOWLING  GREEN  WS  AIRPORT 

BRENT  0AM  36 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

BUROINE 

eURGIN  DIX  DAM 

BURKSVILLE 

BURNS  IDE 

CAOU  LOCK  E 
CAMPBELLSVILLE 
CARROLLTON 
CARROLLTON  LOCK  1 
CENTRAL  CITY 

CLINTON 

COLLEGE  HILL  LOCK  U 

COLUMBIA 

CONSTANT INE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

CORBIN  WATER  WORKS 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CUMBERLAND  FALLS  ST  PARK 
CVNTHIANA 
CYNTHIANA  2 

DANVILLE 
DA V ELLA 
DELPHIA  1  E 
DEMA 
DEWEY  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

OUNMOR 

OUNVILLE 

EODYVILLE  LOCK  F 

EDMONTON 

ELUAQETHTOWN 
ELKHORN  CITY 
FALMOUTH 
FARMERS 
FLEMIMGSBURG 

FLEMIN6S8URG  POST  OFFICE 
FORD  LOCK  10 
FOROS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  i. 
FRANKLIN  WATER  WORKS 

FREEBURN 

FRENCHBURG 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

GLASGOW 

GLENDALE 

GRANT  DAM  38 

GRAYSON 

6REENS8URG 

GREENSeURG  HIWAY  61  BR 


County 


GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2  W 
HALEYS  MILL 
HARLAN 
t  HARTFORD  6  NW 

HAZARD 

HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  U 
HENDERSON  <.  SW 
HERN DON 

t HICKMAN  1  E 
HICKSVILLE 
HIGH  SftlDGE  LOCK  7 
HINDMAN  SETTLEMENT  SCHOOL 
hODGENVILLE  HAT  PARK 

hOPKlNSVILLE  2  E 

HYDEN 
INEZ 
IRVINGTON 

JACKSON 

JENKINS 
JERMIAH 
KEENE  2  N 


2053 
2132 
2139 
2160 

2358 
2  366 

2374 
2'.'»5 
2if69 

2510 
2528 
2775 
2741 
2g03 

2  908 
2453 
2961 


BRECKINRIDGE 

ALLEN 

CLINTON 

FLOYD 

JEFFERSON 

PIKE 
BOYD 

KNOX 
ELSON 

arlan 

OHIO 

HARLAN 

MARSHALL 

MADISON 

MADISON 

LSON 
WARREN 
WARREN 
WARREN 
CAMP8ELL 

EDMONDSW 

LETCHER 

MERCER 

CUMBERLAND 

PULASKI 

TRIGG 

TAYLOR 

CARROLL 

CARROLL 

MUHLENBERG 

HICKMAN 

MADISON 

ADAIR 

BRECKINRIDGE 

IITLEY 

ITLEY 

KENTON 
WHITLEY 
HARRISON 
HARRISON 

BOYLE 
MART  IN 
PERRY 
KNOTT 

FLOYD 

OHIO 

MUHLENBERG 

CASEY 

LYON 

METCALFE 

HA  J  IN 

PIKE 

PENDLETON 

ROWAN 

FLEMING 


37  16 

38  27 
36  52 


85  33 

62  26 
62  36 
83  53 
85  26 
83  20 


3  7  i.8 
36  1*7 
36    59 


38    41 

38    41 
3    37    1' 


Years  of 
record 


Opened 
or  closed 
during  yr. 


■St 


■B-^ 


Refer 

to 
tables 


86  16 

82  il 

64  ^' 

8S  2, 

84  37 


87    58 
85   21 
J5    10 
85    11      480 
440 


424 


37  06 

37  40 
36  56 

36  57 
39  04 

36  50 

38  23 
38  23 

39 

37  48  82  32 
83  07 
82  48 

37  45 


87  00 

84  58 

88  05 

85  37 


MENIFEE 
SCOTT 
HENRY 
BARREN 

HARDIN 
BOONE 
CARTER 
GREEN 
GREEN 


.ENBERG 
CHRISTIAN 
HARLAN 
OHIO 

PERRY 
PERRY 

LEE 

HENDERSON 

CHRISTIAN 

FULTON 

GRAVES 

JESSAMINE 

KNOTT 

LARUE 

CHRISTIAN 

LESLIE 

MARTIN 

BRECKINRIDGE 

BREATHITT 


38  40 

38  09 
38  25 


37  2. 

38  13 
36  43 


ETCHER 
4255  LETCHER 
369  JESSAMIN 


36  4 

36  3 

36  48 

37  49 
37  20 
37  32 

36  52 

37  10 
37  52 

37  53 


87  27 
83  22 

82  32 


1600 
82  36  1150 
950 


Station 


LIBERTY 

LIMESTONE  SPRINGS 
LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
LOCKPORT  LOCK  2 
LOGLlCK  1  S 

LONDON  3  SW 
t LOU ISA 

LOUISA  2 

LOUISVILLE  BOWMAN  FIELD 
tLOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LOVELACEVILLE 

LUCAS 

MADiSONVlLLE  1  SE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER 
MANCHESTER  4  SE 
MAYFIELO  SUBSTATION 
MAYFIELD  2  S 

MAYSVILLE  DAM  33 
MC  KEE  1  SE 
MC  KINNEYSBURG 
MIOOLESBORO 
MIOOLESBORO  RR  STATION 

t MIDWAY 
MILLERSBURG 
MILLERSBURG  MILIT  INST 
MILLERSTOWN 
MONTICELLO 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MOUNT  STERLING 

MUNFOROVILLE 

MURRAY 


OLIV 


HIL 


_J 


t    1-BIG  SANDYi 


2-CUMBERLANDi   S-GREEN;  t- 

t  HARTFORD  6  NW 

t  HICKMAN  1  E 

t  LOUISA 

t  LOUISVILLE  WB  AP 

t  MIDWAY 


5-L1CK1N6,   6-MISSISSIPPIi   7-OHlO, 
CHANGE  OF  NAMES 


County 


IViNGSTON 

GARRARD 
MARTIN 
GRAYSON 
FAYETTE 

CASEY 

BULLITT 

JESSAMINE 

HENRY 

CLARK 


OLNEY 

ONEONTA  DAM  35 

OWENSBORO 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

OAOUCAH  SCS  NURSERY 

PAINTSVILLE 

PUEVILLE 

PINEVILLE 

PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND  E  STATE  COLLEGE 
RUMSEY  LOCK  2 
HUSSELLVILLE 

HUSSELLVILLE  SUBSTATION 
SAOIEVILLE  WATER  WORKS 
ST  JOHN  BETHLEHEM  ACADEMY 
ST  MARY 
SALVISA  LOCK  6 

SALYERSVILLE 
SCOTTSViLLE 
SEBREE  WATER  WORKS 
SHAWNEE  STEAM  PLANT 
SHELBYVILLE  2  W 

SHEPHEROSVILLE 
SMITHFIELD  4  S 
SOMERSET  MIWAY  DEPT 

SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 

STEARNS 

SUMMER  SHADE 

SUMMER  SHADE  SUBSTATION 

TATHAM  SPRINGS 

TAYLORSVILLE 

TOMPKINSVILLE 
TOMPKINSVILLE  TEL  OFFICE 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  49 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 
VANCEBURG 
VANCEBURG  DAM  32 
WAYNESBURG  6  E 

WEST  LIBERTY  WATER  WORKS 

WESTPORT 

WILLIAMSBURG 

WILLIAMSTOWN 

WILLOW  LOCK  13 


LAWRENCE 

JEFFERSON 
JEFFERSON 

JEFFERSON 

JEFFERSON 
BALLARD 
BARREN 
HOPKINS 

EDMONDSON 

CLAY 

CLAY 

GRAVES 

GRAVES 

MASON 

JACKSON 

PENDLETON 


37  2 
37  55 
37  45 

84 
37  51   84  02 

37  06 

38  07   82  37 
38  07   B2  37 

65  46 
38  1 


84  55 

83  40 

574 

64  35 

560 

64  58 

485 

36  17 
36  15 
36  58 

36  53 

37  19 

37  11 


36  42 


BOURBON 
GRAYSON 
WAYNE 

ROWAN 

MONTGOMERY 

HART 

CALLOWAY 

CARTER 

HOPKINS 

CAMPBELL 
DAVIESS 
DAVIESS 
MC  CRACKEN 

MC  CRACKEN 
MC  CRACKEN 
JOHNSON 


CALDWELL 

ESTILL 

MADISON 

IC  LEAN 

.OGAN 

LOGAN 

SCOTT 

HARDIN 

MARION 

MERCER 

MAGOFFIN 
ALLEN 
WEBSTER 
MC  CRACKEN 
SHELBY 

BULLITT 
SHELBY 
PULASKI 
PULASKI 
WASHINGTON 

MC  CREARY 

METCALFE 

METCALFE 

WASHINGTON 

SPENCER 

MONROE 
MONROE 

TRIGG 
ANDERSON 
NION 

MADISON 

ANDERSON 
LEWIS 
LEWIS 
LINCOLN 


85  48 

85  45 
88  50 

86  02 

87  29 

86  06 

83  46 

83  43 

86  39 

88  38 


Years  of 
record 


Opened 
or  closed 
during  yr 


38  03 

37  16 

36  36 

38  18 

37  13 

38  58 
37  46 
37  47 
57  04 

37  06 

37  04 

37  49 

37  29 


38  38  63  42 

37  26  83  59 

38  36  84  16 
36  37  83  43 
36  37  83  43 

64  ' 
64  09 
84  09 
66  03 

84  51 

83  26 
83  57 

85  53 
88  20 

83  11 

B7  47 

84  18 
87  09 1 

87  08 
68  46 

88  37 
68  35 
82  46 

82  31 

83  42 

87  53 

83  57 
64  18 
87  16 

66  53 

86  54 

84  32 

85  59 

85  21 
64  49 

63  04 

86  12 

67  32 


37  45 

36  45 

37  36 

37  09 

38  13 

38  00 

39  30 

3  7  07 

37  09 


36  53 

36  53 

37  52 

38  02 


88  05 
84  51 
67  57 


85  10 
83  19 
63  21 


8-SALT,   9-TENNESSEe 


FORMERLY  HARTFORD  6  N  PRIOR  TO  MARCH 
FORMERLY  HICKMAN  PRIOR  TO  MAY 
FORMERLY  LOUISA  LOCK  3  PRIOR  TO  MARCH 
FORMERLY  LOUISVILLE  STAN  WB  AP  PRIOR  TO  MARCH 
FORMERLY  MIDWAY  2  S  PRIOR  TO  FEBRUARY 


1  2  3 

2 

2 
12  3 


1  2  3 
1  2  3 


See  Page  206  for  Beferen. 


'.B.P.r.  .  Chattanooga,  Ten: 
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0.    K.    Anderson,    Section  Director  -  Louisville 

WEATHER  SUMMARY 

work  with   the  major   chore  being   that   of    stock  care. 

above   and  below   normal  from  the  3rd  through  tj^  l"^-      0°  piL   deo^rJur^s    f?om  thf  means   ranged   ae 

^rofgr ^th^e    end   -^e   month   readings   we        .,o^^^  ^eif  m^fmu^ re^p^^^jSerior^SrSL??.  "    rll 

was    during   ^^^^^    P.^^7°^.  J^l^ate  was   41  7°    whicn^   5.6°    above   normal.      The  monthly  mean  temperatur. 
mean  temperature   for  J^e  State  was   41^7     which   is   Db  ^^  Airport.      The  highest    temperature   fo: 

ranged   from  45.8      at   woil   creeK  uam  xo  "^°-°  .  .°^  ,  „^. .    ^v,_   in»,e<!t   2°    at    five   stations   on  th' 

the   month   was    80°    reported    from    four    stations    on  the  1st,    the  lowest   ^      at    live   sv^u 

30th. 

precipitation  of   varyl-g    lotonsltlas   .a.    al.ost    »/f  ^J  """J"";,  i°/e',fS,°;^ll'a'ls»Tb"i. 

r„%'.?rrerio'l:'"Lr4'ar..°s\^u3r?i      £  o  3   a  a£,lt.^^ 

L\'t^.f/a„ratT,"s'/o.-.r\\.°o'  Sira\'B:a.°aL"''^fe  llAiU-f.-^.r"..  .™u.<.  .a.  i  l.o.a 
at    several  stations  on  the  10th  and  29th. 

Farm  activity  during  the  -th  was  restricted  mo  t,  to  ^^^0°;,?,°-- ,,^-?-:  ^f  Te  wrei%ndrnrc 
out  the  month,  outside  activity  was  limited  to  ^*°^^  "^^  T^  JJ^'^^^^ ,  „^d  to  do  limited  plowing 
the   21st.      Farmers  '-e   able   during   this  w^ek  to    fertilize^t^^^^  shrubs  °and   fruit    tree's   show. 

Pastures,    cover   crops,    and  grains   showed  growth  auring  J  ^  marketing  was   nearly   finish. 

:Srsfn;\To7*  wer\%rsir.  "st^k  rel'AVTs^:isl\?lL.'y  With  some  hay  shortages   reportec 

on  the  2nd,  an  ice  storm  developed  °ver  western  Kentucky  with  tj^,--;*-*,,^ rn^j.^e's'^asll! 
be   $200,000    to   property   and   crops.      An    additional    loss  of  one   "^J^^^^^^^^  ^  was   reported  1 

-;L"\':a-p.or'ui"t'!='sjriitrco=^pr/eri'„"t.i"a"^  ii.rzt  tf/n:  ^.....i.s ,...  t-o  .o„ 

in  their  history. 

The  Cumberland  River  at  Williamsburg  crested  one-half  foot  jJove/^^-^^^Jfy  ^  ^  ^^een  Rul 
side  Of  necessary  traffic  --"Vy^Vai^ns^'n^aT  tL^lirof'VJ'LllTst.ltirt^e  Ohio  River  on 
:?se'w\fch°°ende°d\\'  fVoo'd   st'ag7s^lonr  i^s' entire   length  with  crests   being  reached   in  Februar: 


:isssi«asasit: 
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SUPPLEMENTAL    DATA 


KENTUCKY 
JANUARY    1952 


Wind  direction 

Wind        speed 
m.  p.  h. 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation                   j 

a 

Station 

1 

1 

III 

1 

< 

h 

g       1 
§       1 

^1 

o  H 

O    H 

n   CO 

o. 

CO 

8 

8 
3 

0) 

A 

8! 

0) 

.1 

1 

Percent  of 

possible 

sunshine 

S 

1  8  S 

III 

LEXINGTON  WB   AP 
LOUISVILLE  IB  AP 

ssw 
s 

20 
18 

13.5 
10.8 

47 

W 

17 

77 
78 

79 
81 

67 
69 

74 
73 

10 

a 

8 

4 

3 
6 

6 

1 

0 
2 

0 
0 

27 
22 

25 

8.2 
8.3 

Ttble  1 


COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Yeu 

1 

• 

1 

a 

J 

1 

11 

-3  a 
■o  s 

i3 

1889 
1890 
1891 
1892 
1893 

1894 
1895 
1896 
1897 
1898 

1899 
1900 
1901 
1902 
1903 

1904 
1905 
1906 
1907 
1908 

1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

38.0 
44.0 
37.0 
29.0 
26.0 

38.0 
30.0 
36.1 
32.0 
40.4 

34.4 
37.2 
36.7 
33.7 
34.8 

32.3 
27.5 
39.7 
43.2 
35. 0 

38.3 
33.8 
39.7 
25.9 
42.5 

65 
77 
68 
65 
67 

78 
78 
74 
75 
72 

68 
77 
75 
70 
82 

70 
70 
80 
83 
62 

77 
70 
73 
61 
76 

13 
10 
14 

-  6 
-22 

-12 
-16 

-  3 
-16 

6 

-18 

-  8 
4 
5 

-  9 

-  9 
-15 

-  9 
-11 

7 

-  8 
-20 
-16 
-20 

13 

3,52 
6.43 
5,40 
2.72 
2.08 

2.91 
5.71 
1.25 
3.25 
8.76 

6.23 
2,80 
1.85 
5.14 
2.50 

3.17 
2.83 
3.48 
8.02 
2.20 

3.47 
4.41 
2.88 
3.09 
11.41 

4.2 
1.4 

8.5 
0.9 
0.8 
2.3 
2.8 

2.S 
12.8 
3.1 
4.8 
1.1 

5.7 
11.0 

4.4 
11.7 

1.4 

11 

6 
8 
12 

11 
8 

7 
7 
9 

10 
11 

8 
14 

8 

9 

10 
11 
8 
14 

Year 

Temperature 

Precipitation 

1 
< 

1 

,3 

1 

11 

No.  of  days 
■01  or  more 

1914 
1915 
1916 
1917 
1918 

1919 
1920 
1921 
1922 
1923 

1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 

1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

39.4 
33.0 
41.2 
36.7 
20.6 

79 
65 
78 
74 
62 

68 
72 
71 
67 
68 

66 

66 
69 
76 
76 

76 
75 
72 
80 
74 

72 
71 
68 

76 
72 

5 
0 

-  5 
-17 
-20 

-  1 

-  6 

12 

1 
11 

-  8 

-  9 
-11 

-  3 

-  8 

-  6 
-20 

-  9 
14 
10 

-  3 

-  2 
-25 

13 

-  4 

2.31 
5.03 
7.27 
6,38 
5,09 

3.62 
6,75 
3,06 
2.25 
6.11 

5.05 
2.60 
4.01 
6,33 
2.47 

4.54 
4.85 
1.23 
8.13 
5.18 

1.85 
5.28 
2.99 
15.77 
3.56 

1.0 

7.0 

3   7 

12.0 

23.3 

6 
13 
14 
12 
14 

7 
10 
10 

8 
12 

9 
10 
10 
12 

8 

13 
13 
6 
14 
12 

8 

9 

11 

17 

9 

37.9 
33.4 
39.7 
34.6 
41.0 

31.3 
35,8 
34.4 
35.8 
35.0 

34.8 
34.6 
37.7 
44.9 
43.9 

40.4 
37.3 
29.4 
43   6 
35.9 

1.6 
0.7 
4.0 
1.1 
T 

1.2 
4.1 
7.1 
2.2 
1.9 

1.8 
3.8 
2.3 
0.2 
0.1 

0.2 
3.4 
6.2 
2.0 
1.6 

Year 

Temperature 

Precipitation 

1 

< 

X 

3 

1 
1 

ll 

•^0 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

1949 
1950 
1951 
1952 

Period 

40.4 
21.1 
36.7 
32.7 
37.9 

37.7 
31.8 
36.9 
40.3 
26.8 

43.0 
45.4 
37.8 
41.7 

36,1 

74 
61 
66 
70 
82 

75 
^60. 
76 
74 
72 

80 
80 
76 
80 

11 

-20 

0 

-23 

-  1 

0 

-  3 

-  1 
3 

-21 

4 
12 

-  2 
2 

5.56 
1.67 
2.53 
2.93 
1.54 

1.60 
4.05 
4.02 
6.04 
3,18 

6.86 
12,82 
7.54 
5.36 

4.58 

2.1 
8.6 

0.2 
4.7 
6.8 

1.5 
4.9 
1.7 
2.2 
12.3 

2.2 
0.1 
5.4 
0.8 

3.9 

11 

10 
9 
8 

7 

6 

12 
11 
13 
11 

16 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
In  this  table  for  earlier  years. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TABLE  2 


Temperature 


WESTERN  DIVISION 

REAVER  DAM 
FORDS  FERRY  DAM  50 
GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  i,    SW 
HICKMAN  1  E 

HOPKINSVILLE  2  E 
LOVELACEVILLE 
MAOISONVILLE  1  SE 
MAYFIELD  2  S 
MURRAY 

OWENSBORO 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PRINCETON 

RUSSELLVILLE 

DIVISION 
CENTRAL  DIVISION 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

BURGIN  DIX  DAM 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  W  B  AIRPORT 
DANVILLE 

FRANKFORT  LOCK  4 
GREENSBUR6 

IRVINGTON 
LEITCHFIELO 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LIMESTONE  SPRINGS 
LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE  2  W 


SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
WILLIAMSTOWN 
WOLF  CREEK  DAM 

DIVISION 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

BAR60URVILLE 

BENHAM 

8EREA  COLLEGE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

CYNTHIANA  2 

FARMERS 

GRAYSON 

HARLAN 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 
INEZ 

MANCHESTER  4  SE 
MAYSVILLE  DAM  33 
MIDDLESBORO 

MOUNT  STERLING 

PIKEVILLE 

RICHMOND  E  STATE  COL 

VANCEBURG 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WILLIAMSBURG 
DIVISION 


SB 


51. 3M 

51.6 

51.8 

53.9 

53.6 
52.0 
51.3 
52.2 
53.2 

49.3 
49.2 
51.0 
52.0 
52.2 


49.0 
52.2 
50.0 
51.8 
51.9 

49.4 
44.5 
48.7 
46.1 
51. 6M 

49.3 
49.6 
46.4 
53. 2K 
47.6 

46.5 


52.9 
50.2 


52.4 
52.  2M 
48.2 
54.4 


32. OM 

32.7 

31.6 

32.0 

28.4 

30.6 
32.2 
31.1 
32.9 
34.5 

31.9 
32.1 
31.8 
31.3 
33.8 


30.4 
32.3 
32.4 
33.3 
32.8 

30.8 
28.7 
30.8 
30.5 
32. OM 

31.8 
31.3 
30.5 
30.9 
30.7 

31.5 
32.3 
27.6 
33.6 
30.0 


33.5 
33. 6M 
30.3 
37.2 


•I 
1.E 


41. 7M 

42.2 

41.7 

40.7 

41.2 

42.1 
42.1 
41.2 
42.6 
43.9 

40.6 
40.7 
41.4 
41.7 
43.0 

41.8 


39,7 
42.3 
41.2 
42.6 
42.4 

40.1 
36.6 
39.8 
38.3 
41. 8M 

40.6 
40.4 
38.5 
42. IM 
39.2 

39.0 
42.0 

43.4 
40.1 


43.0 
42.  9M 
39.3 
45.8 

40.9 


51.7 
56.5 
51.9 
52.  OM 
52.1 

49.2 
52.2 
51.4 

51.9 

51. 6M 

55.3 

55.0 

47.9 

54.4 

51. 3M 
53.4 
50. 4M 

50. 3M 

55.5 


35.3 
34.2 
31.7 
33. 8M 
32.3 

31. 4M 

33.0 

28.5 

34.0 

30.  9M 

31.0 

35.7 

29.9 

36.1 

28. 9M 
36.8 
33. 3M 

28. 9M 

35.4 


43.5 
45.4 
41.8 
42. 9M 
42.2 

40. 3M 

42.6 

40.0 

43.0 

41.  3M 

43.2 

45.4 

38.9 

45.3 

40. IM 
45.1 
41. 9M 


45.5 
42.5 


5.9 
6.1 


5.2 
6.8 


3.6 

5.8 


4.6 
3.2 
6.2 

5.1 
4.8 
5.6 


5.5 
7.2 

6.7 
8.2 
6.0 


5  30 
11 


10 


30 

30 

30 

6  30 

9  30 

30 


30 
30+ 
31 
30+ 

29+ 

30 

30 

30 

29+ 

29 

30 
30 
30 
30 


719 
702 
709 
748 


704 
697 
710 
688 
650 

749 

746 

716 
675 


778 
700 
729 
689 
697 

763 
872 


749 
755 
816 
701 
792 

798 
704 

665 
761 


30 
30 
30 
30 
30 

30 
30 
30 

30 

30+ 

30 

30 

31 

30 

30 
30 


18i  0 

17l  0 
19 


3  16 

2  18 


678  0 

679  0| 
789   0 

0 


672 

605 

685 
701 

760 
694 
773 


671 
598 


775 
614 


2      0 

0  14l  0 


o.  g 


4.64 
5.18 
5.10 
4.02 
5.31 

4.17 

5.66 

6.16 

3 

3.37 

5.23 
6.52 
5.57 
5.45 
4.60 

4.96 


5.13 
4.38 
4.97 
5.49 
4.48 

3.86 
3.99 
6.49 
5.18 
6.10 

5.11 
5.13 
5.62 
5.21 
5.11 

4.39 
6.71 
3.60 
4.90 
5.58 


.03 
•  98 


-  1.26 

-  1.85 


.02 
1.48 


1.98 
1.06 
1.17 

.89 
.24 

1.44 

1.11 

.39 

.91 

1.14 


4.31 
6.60 


6.14 
6.80 
5.31 
5.42 
6.59 

5.16 
5.84 
5.69 
5.94 
6.21 


Precipitation 


1.75 
.62  1.30 
.59  1.15 
.08         1.42 

2.10 


Snow.  Sleet,  Hail 


5.88 
5.24 


7.84 
5.78 
7.18 


5.28  .98 

5.89 


2.15 
.72 

1.53 


3.42 
2.15 
2e82 


1.08 
2.82 
2.67 
1.17 
1.07 

1.38 
1.88 
2.05 
1.96 
1.33 


1.56 
1.02 

.88 
1.52 

.97 

.63 

.82 
1.35 
1.59 
1.20 

1.84 
1.15 
.92 
1.66 
1.54 

1.39 
1.20 
1.10 
1.62 
1.35 


1.00 
1.50 


1.35 
1.95 
1.51 
1.52 
1.93 


1.58 

1.01 

.97 


1.3S 
1.15 


1.78 
1.29 
1.07 

1.02 

1.40 


J L 


.0 
1.8 
1.7 

.0 


.2 
.5 

1.5 

.0 

2.1 

1.0 
T 
.3 

T 
T 


.6 

.6 

11.0 

2.4 

2.3 

1.5 
.8 
.5 


3.1 

1.5 

.3 

T 


T 
l.S 


1.1 

1.7 


No.  ol  Days 


2 
3 

1 
3    1 

5    2 


5    1 

3   2 
1 

1 

2 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


AOOISOM  DAM  *S 

ADOLPHUS  1  N 

ALBANY 

AUEM 

ANCHORAGE 

ASHCAMP 

ASHLANO  0AM  29 
BARBOURVILLE 
BAPOSTOWN  S  J  PREP  SCH 
BEAVER  DAH 

BEMHAM 

BEREA  COLLEGE 
BEREA  HATER  WORKS 
BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SU8STA 

BOWLING  GREEN  we  AP 
BRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 
BUROINE 
BURG  J N  D 


DAM 


BURKESVILLE 
BURNS  IDE 
CADIZ  LOCK  E 
CAMPBELLSVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COLUMBIA 

CORRIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  W  B  AIRPORT   R 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CYNTHIANA 
CYNTHIANA  2 
0ANVILL6 
DELPHI  A  1  E 
OEMA 

OEWEY  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORO  BR 

DUNMOR 

DUNNVILLE 

EOOYVILLE  LOCK  F 

EDWONTON 
ELKHORN  CITY 
FALMOUTH 
FARMERS 
FLEMINGseURO 

FORO  LOCK  10 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK  * 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

FPEEBURN 

FRENCHBURG 

GEORGETOWN    WATER    WORKS 

GEST    LOCK    3 

GLASGOW 

GLENDALE 

GRANT   0AM    38 

GRAYSON 

GREENSBURG 

GREENSftURG    HIWAY    61    BR 

GREENUP    DAM    30 

6R£E^^VILLe    2    W 
HARLAN 

HARTFORD    6    NW 
HAZARD    WATER    WORKS 
HEIDELBERG    LOCK     1* 

HENDERSON    4    SW 

HICKMAN    1    E 

MICK5VILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HIMDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE  2    E 

HYOEN 

INEZ 

IRVINGTON 

JACKSON 

JEREMIAH 
KEENE  2  N 
KENTUCKY  DAM 
LANCASTER  ICE  PLANT 
LAURA 

LEITCHFIELO 

LEXINGTON  W8  AIRPORT    R 

LIBERTY 

LIMESTONE  SPRINGS 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  9 

LOCKPORT  LOCK  2 

LOUISA  2 

LOUISVILLE    WB    AP  R 

LOyiSVILLE    UPPER    GAGE 

LOUISVILLE    WB    CITY  R 

LOVELACEVILLE 
MAOISONVILLE     1    5E 
MAMMOTH   CAVE    PARK 
MANCHESTER    *    SE 
MAYFIELO    SUBSTA 

MAYFIELO    2    S 
MAYSVILLE    DAM    33 
WC   KEE    1    SE 
NIODLESeOftO 
M10HAV 

MILLERSTOWN 
MONTICELLO 
MOUNT    STERLING 
HUNFORDVILLE 
HURRAY 

3LNEY 

ONEONTA   0AM    35 

JWENSBORO 

3WEHSB0R0    DAM    46 

'•OUCAH   CAA    AIRPORT 

"AOUCAH 

•AINTSVILLE 

'IKEVILLE 

MNEVILLE 

'RINCETON 

lAVENNA    LOCK    12 
nCHMONO   E    STATE    COL 
(UMSEY    LOCK    2 
«USSELLVILLE 
»USSELLVILLE    SUBSTA 

>T    JOHN   BETHLEHEM    ACAD 
;>ALVISA    COCK    6 
iCOTTSVILLF 

■;e8ree  water  works 
•mawnee  steam  plant 


5.31 
5*42 
5.99 

6«0S 


4.97 
4.7* 
5.22 


Day  of  month 


E5.24 

5»11 

6.(7 

^•86 

4*68 

6.85 

7.60 

6.53 

5.13 

5.6? 

6.77 

5.21 

E5.9e 

4.94 

5.23 

5.11 

*.57 

4.39 

5.66 

6.16 

6.71 

4.68 

3.45 

1     4.89 

8.05 

4.70 

4.98 

5.29 

7.84 

7.05 

3.37 

7.16 

4.38 

E5.23 

4.74 

6.52 

5.57 

6.84 

5.78 

5.73 

5.45 

5.24 

7.13 

6*06 

4.60 

5.88 

3.60 

4.90 

5.31 

6.20 

1.40 
1.30 
1.59 


1.09 

2.04 


1.53 
1.17 


1*38    1 

1.19 

1.68 


.09    1.00       T 


13      14       15 


•  1.35 

■24       .39 

.12  1.19 
.75 
1.54 

■SO  .95 
1.39 

1.65 


.97 


.51 


T  T 

T  .13 

.02       .03       T 


.41       .25 

.13 

.47       .32 


.62       .35 

.11 
.18      .25 


.15  .73 
.15      .32 

•21  .22 
•20       .22 


19      20      21 


1.00 

1.63 


1.12 
1.19 
1.00 


1.05 
.17 
1.30 


.43 

.03 

.22 

.32 

T 

.52 

.04 

T 

•  40 

.06 

.16 

■  28 

1.11 

r 

1.15 

.59  .18 

.47  T 

.92  .10 
.47 


.60 
1.20 
1.16 


25      26      27 


1.52 
.02  1.20 
.21    1.25 

•16    1.18 


28      29      30 


.74       .04    E.05 


63 

» 

1.64 

•  15 

1.30 

.63 

•  09 

45 

.55 

*03 

50 

.51 

.05 

*02 

05 

1.53 

*76 

*06 

illowing  Station  IuHpj 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


0 

Day  of  month 



Station 

1  1  2  1 

3 

4 

5 

6 

7  1  8  1  9 

10   11   12 

13  1  14  1  15 

16  1  17  1 

18 

19  1 

20  1  21 

22 

23  1  24 

25  1  26  1  27 

28 

29  1  30 

31 

SHELBVVILLE  2  W 

5«SS 

1.35 

•  05 

•  50 

•  75 

•  BO 

•  02 

T 

T 
T     T 

•  06 

•  11 
.97 

T         ^22 

.02 

•  16 

•02 

.27 

•  18 

•  02 

•  17 

•  34 

.28 

.20 

•  20   T 

•  15 

•36   ^43 

.17   .25 

•  04 

•  02 

SHEPMERDSVIULE 
SOMERSET  1  N 

4*86 
5.59 

.40 

.38 

.70 

.10 

•  02 

•  02 

•  15 

•  45 

•  24 

•  02 

•  08 

•55   -02 

•  32 

1.17 

•  48 

•  13 

•16   .45 

•  48 

•  07 

SPRINGFIELD 
STEARNS 

5*63 

6*27 

1.72 

.45 

T 

•  33 

T 

.26 

•  11 

•  11 

•  29 

1.57 

•  05 

•  04 

•  16 

SUMMER  SHADE 

- 

T     .60 

•  26 

.58 

T 

T 

•  50 

T 
.72 

.18 

•  18 

•  04 

1.14 

•07  1.60 

.50 

•  07 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

5  •95 

T 

.02 

•  18 

•  61 

•  25 

•  21 

TAYLORSVILLE 

4*83 

•  14 

• 

•  85 

TOMPKINSVILLE  TEL  OFF 

6*53 

.93 

.10 

•  10 

.93 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

TYRONE  LOCK  5 

5.18 

1.05 

•  52 

.16 

•  78 

T 

T     T 

T 

•  07 

T         ^03 

.27 
T     .14 

.32 

.14 

•  36 

•  05 

•  16 

•  24 

•  27   T 

•  03 

•01   .39 

T 

UNlONTOWN  DAM  1.9 

3.14 

T     .05 

.31 

•  35 

•  39 

•  60 

•  04 

.02       1.37 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

6.01 

•  55 

.24 

•  25 

VAMBUREN 

5.59 

1.14 

VANCEBURG  DAM  32 

5»35 

.71 

•  59 

•  96 

.02 

.01   .10 

T 

•  47 

•  20 

•  02   T 

T 

•  85 

•  19 
.52 

.25 

•  82 

•  21   T 

•  08 

T     ^45   •Bft 
1,03 

•  61 

•  03 

WAYNESeURG  6  E 

6.93 

T     T 

.68 

•  07 

•28  1.02 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

4.86 

.10 

T 

•  20 

WeSTPORT 

4.12 

•  52 

T 

1^00 

.40 

l.*0 

•03   .87 

WILLIAMSBURG 

5.28 

WILLIAMSTOWN 

4.31 

.03   .74 

•  29 

•  72 

1^00 

•  03 

.02 

•  02 

•  85 

•  77 

•  20 

•  02 

•15   .20 

•  31 
.22 

•  09 

•  60 

•  07 

.35 

•  31 
.90 

.02 

•  10 

1.90 

•  15 

WILLOW  LOCK  13 

6.89 

•  02 

.12 

.31 

•  26 

.10 

1.00 

.07 

WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  * 

6*60 
4.46 

.51 

•  69 

•  48 

.42 

.20 

•  10 

•  08 

•  39 

.61 

•  22 

J— 

S0«  t«l*i«DC«  notes  tollowing  Stotion  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
JANUARY  1952 


Day  Oi  Month 

14     15      16      17  T 


18  I    19      20      21 


25      26      27      28 


29 


30 


ANCHORAGE 

ASHL«ND    0*M    29 

BARBOURVILLE 

BAROSTOWN    S    J    PREP    SCH 

BEAVER    DAM 

BENHAM 

BEREA    COLLEGE 

BOMLING    GREEN    WB    AP 

BURGIN    DtX    DAM 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON   LOCK    1 

CORBIN    CAA    AIRPORT 

COVINGTON    H    B    AIRPORT 

CYNTHIANA    2 

BANVILLE 

FARMERS 

FORDS    FERRY   DAM    50 

FRANKFORT    LOCK    * 

GRAYSON 

GREENSBURG 

GREENVILLE  2  W 

HARLAN 

HCIDELBERG  LOCK  1* 

HENDERSON  *  SW 

HICKMAN  1  E 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE  2  E 

INEZ 

IRVINGTON 

LEITCHFIELO 

LEXINGTON  KB  AIRPORT 

LIMESTONE  SPRINGS 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LOVELACEVILLE 

MAOISONVILLE  1  SE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MANCHESTER  «  SE 

MATFTELO  2  S 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


80   74   57 
61   49   35 


73   43   40 
39   31   31 


72   79   70 
57   60   37 


77   60   45 
60   41   32 


76   42   40 
40   35   34 


73   59   44 
58   38   32 


70   52   38 
44   33   30 


77   65   54 
58   49   34 


71   50   40 
50   36   31 


74   73   43 


73   34   35 
34   28   29 


67   66   39 
47   38   33 


77   65   42 
60   36   25 


74   77   45 
56   40   34 


73 
41 


80   72 
42   50 


72   42 
40   32 


79   71 
47   42 


71   47 
45   34 


72   38 
37   33 


68   34 
34   30 


72   39 
37   30 


75   50 
50   36 


79   73 
51   48 


74   38 
36   30 


39   42   36 

30   35   29 


55   56   37 
34   34   29 


3S   43   39 
30   30   29 


44   53   43 

32   27   29 


51 

51 

32 

31 

45 

38 

34 

31 

40 

♦  5 

31 

32 

♦  5 

32 

35 

31 

33 

27 

50 
30 

50 
43 

43 
30 

34 
29 

35 
26 

61 
30 

SO 
43 

40 
29 

35 

32 

3S 

26 

51 
29 

51 
34 

41 
32 

34 
29 

35 

28 

50 
29 

56 
32 

35 

29 

33 
26 

30 
26 

48 
28 

44 
29 

41 
31 

35 

31 

33 

27 

47 

49 

37 

47 
31 

32 

30 

34 
27 

36 

27 

49 
36 

43 
33 

35 

31 

34 

29 

49 
27 

51 
43 

38 

30 

34 
29 

36 

28 

56 

33 

51 
36 

38 
32 

33 

31 

32 

27 

36 

27 

45 
36 

36   38   36 
23   25   28 


43   41   40 
31   29   28 


45  35 

34  32 

40   36  32 

31   30  30 

42   42  37 

25   33  25 

40   65  48 

34   35  30 

44   40  32 

30   30  28 

40   47  46 

28   30  29 


37   35 
29   30 


41   33 
29   27 


41   35   34 


31  28 

31  31 

36  34 

31  28 

35  33 

30  28 

37  31 
29  29 

39  36 

28  29 

43  33 

24  24 

53  36 

32  30 

39  33 

28  28 


62   50 
28   34 


46   53 
34   42 


40   49 
29   27 


35   63   51 

26   31   36 


33   37   52 

29   28   32 


37   55   50 

29   35   34 


34   48   S3 

26   23   37 


52   63 
32   37 


45   56 
32   40 


55   53 

32   35 


48   52 
25   30 


34   51 
21   32 


54   48 
26   40 


45   60 
25   29 


53   50 
30   35 


52   51 
29   35 


48   47 
31   31 


52   48 
33   30 


52   47 
33   31 


63   51 
33   34 


54   52 
30   35 


52   52 

31   42 


48   SB 
31   46 


58   62 

31   35 


38   38   53 
24   20   32 


49   38   52 


28   24   35  I  40   59 


60   66   64 
46   57   37 

60   65   68 
63 


52   46   55 

26   25   32 


59   66   71 
46   56   59 


70   64  I  60 
51   27  I  31 


65   66 

43   31 


45   40   52 

24   20   33  1  47   57 


24   19   32 

58   29   40 
26   26   25 


67:  65 

531  28 


67|  64 
49  32 


651  68 
67  29 


42   42   50  I  58   65   64   66 


35   45   50 
26   23   39 


46   41 
25   24 


46   40   50 
24   20   33 


43   39   50 
26   24   35 


34   43   51 


32   36   46 
24   22   33 


44   41   52 
26   19   33 


49   30   43 
27   24   24 


49   42   61 
27   21   32 


39   40 
25   22 


43   31   40 
30   25   23 


48   40   51 
25   20   28 


50   33   43 
27   21   21 


39   39   51 
24   IB   34 


36   38 
25   22 


56   45 
22   16 


59   32 
29   27 


42   39 
24   20 


54   54 
27   27 


37   39 
25   23 


40   38 
23   22 


31   39 
25   26 


44   45 
28   19 


35   40 
26   23 


35   39 
26   28 


38   38 
24   18 


39   38 
24   17 


42   39 
26   20 


48   43 
2T   29 


37   39 
23   20 


49   58   47 


63   68 
50   55 


62   66   67 
45   46   53 


71   64 
51   29 


70   66 
59   30 


68   64 
58 


68   51 
48   32 


69   65 

48   31 


69   65 
53   31 


60 
45 

65 

47 

66 
49 

55 
28 

66 
48 

66 

31 

60 
47 

66 
58 

69 
39 

67 
30 

66 

55 

55 
29 

59 
44 

63 
5S 

62 
39 

56 

35 

63 

40 

44 
31 

58 
42 

65 
58 

63 

54 

58 
26 

68 
48 

63 
30 

52 

40 

61 
52 

65 
58 

66 
33 

63 
33 

68 
33 

61 
37 

67 
58 

66 

60 

64 
26 

68 
46 

64 
29 

64 
50 

69 
59 

68 

41 

74 
38 

70 
62 

66 
34 

49 

37 

60 
46 

63 

59 

60 
29 

59 
28 

64 
34 

60 
29 

65 
54 

67 
50 

61 
21 

66 
38 

65 
25 

53 

41 

61 
64 

67 
68 

66 
33 

63 
34 

70 
33 

63   69 

48   57 


66   70 

511  35 


68 1  64 
48  27 


66   671  64 

58   47:  36 


64   68|  68 

48   441  40 


62   66  67 
64   59i  28 


70   68i  76 

55   55'  44 


66   73   70 
57   531  24 


66   67!  61 
57   46 1  54 


64  61 
46;  33 


64   63l  59 

58   40 !  35 


67   67  62 

59   601  26 


67  64  59 

68  38  32 


69   66 
69   29 


64   64 
43   30 


75   68 
48   30 


60   37 
34   23 


53   50 
45   25 


57   60 
28   43 


63   51 
37   24 


65   42 
35   26 


32   36   74 


52   45 
31   28 


58   45 
38   34 


62   42 

36   24 


53   50 
30   ?2 


62   44 
28   25 


56   40 
24   22 


56   46 
39   21 


57   51 
38   23 


60   47 
41   22 


67   43 
36   28 


65   46 

37   25 


60   45 
40   20 


64   51 
38   26 


65   43 
33   27 


54 

45 

40 

75 

64 

38 

35 

26 

60 

58 

34 

28 

65   65 

27   30  '  27 


68   64   68 

46   31  I  31 


69   65  I  60 
57   29   34 


68   65   57 
65   30   32 


67   47  j  57 
44   30  '  34 


69   67  I  60 

46   27   30 


69   49   61 

43   32  '  36 


60   54  I 
36   30 


62   56 
42   25 


60   41 
34   25 


66   41 
26   23 


63   42 
28   24 


62   43  I 
28   26  I 


49   34   35 
33   20   16 


55   43   36 
38   24   21 


35   25   16 


51   46   37 
33   21   16 


63  56  35 

26  27  14 

54  41  36 

37  20  16 

63  33  38 

28  19  18 

45  40  37 

35  23  17 

54  43  37 

35  21  16 

50  38  33 

36  22  19 

54  38  37 

37  19  13 

48  27  30 

27  18  16 

52  40  34 

36  22  18 

45  63  28 

23  23  16 

56  42  36 

35  24  20 

50  37  38 

32  18  20 

45  46  30 

25  25  19 

55  42  35 
35  22  17 

46  64  31 

26  24  le 

50  43  35 

32  19  13 


44   41   37 
35   26   16 


49   38   34 
32   17   18 


60   50   40 
30   15   14 


50   44   44 


60   45   40 
40   26   20 


34   20   15 


51   28   34 
28   18   IS 


52   47   36 
36   22   16 


50   27   35 
27   20   21 


6« 
59 

lt\ 

55 

38 

67 

43 

48 
34 

60 
39 

51 
27 

43 
25 

67 
57 

68! 
40j 

76 
40 

72 
62 

64 
32 

70 

37 

68 

35 

45 

31 

69 

67 

"1 

70 
32 

69 
59 

65 
28 

65 
33 

64 
35 

43 
28 

51   67   66 
29   50   41 


55   71   69 
29   48   43 


55 

69 

30 

50 

58 

67 

31 

49 

53 

70 

31 

50 

44   60   58 
IS   44   48 


66   70   64 
33   53   40 


56   69 

34   55 


56   68 
31   50 


57   68   68 
31   48   41 


49   67 
30   43 


65   67   6« 
30'  54   41 


30  49  34 

51  66  65 

27  46  41 

37  59  67 

19  37  49 

56  70  69 

27  49  43 


34   53   39 


40   57   62 
21   38   49 


55  71  68 

23  42  38 

39  62  70 

19  37  53 

53  70  70 

32  49  41 


69   68 

52   46 


70   58 
50   39 


65   70 
40   36 


62   69 
29   44 


37  i  53 

16  I  33 


67   66  62 

66   56   31 


701  70 

53  I  37 


67   75 
47   48 


67   65 
57   29 


70   66   67 
60   34   40 


62   46  , 
37   76 


63   45 
42   32 


66   46  I 
34   31 


33  !  54 
21   33 


48   44   40   54 
34   19   16   35 


37   53 
15   33 


52   45   37  ■    56 
34   21   12   33 


3B   58 
17   33 


39  ;  53 

17   34 


70   64 
42   40 


67   66 
51   39 


66   66 
47   42 


65   54 
53   36 


68   56 

42   40 


68   55 

55   36 


66   56 

54   35 


73   70 
52   38 


70   69 
49   40 


68   67 

49   43  1 


71   67 
48   49 


70   69  j 
51   37  1 


25  29 

9  5 

31  30 

15  12 

35  35 

16  6 

32  31 


26  33  52 

7  7  21 

41  23  31 

IS  8  9 

24  30  52 


40  24  36 
18  11  10 

60  33  30 

32  11  6 

44  31  31 

29  10  9 

43  28  28 

28  8  6 

42  25  32 

24  14  4 

34  20  24 

20  7  4 

41  30  27 


50 
16 


35 

21 

31 

48>7 

10 

3 

8 

30.8 

33 

29 

48 

52.2 

16 

6 

14 

33.0 

27 

37 

58 

51.6 

10 

11 

25 

32.7 

38 

34 

23 

46.1 

13 

7 

6 

30.5 

32 

30 

50 

51.4 

12 

2 

12 

28.5 

49.0 

30.4 


31.7 
35.3 


56.5 
34.2 


52.2 
32.3 


51.3 
32.0 


61.9 
31.7 


52.0 
33.8 


50.0 
32.4 


61.8 
33.3 


61.9 
32.8 


49.4 
30.8 


52.1 
32.3 


44.5 
20.7 


49.2 
31.4 


37   23 

12   10 


45   28   35   54 


46   33 

33   17 


40   26 

24    6 


60   46 
25    9 


60   40 
39   19 


55   32 
31   10 


46   3  0 
30   17 


51.6 
32.0 


61.8 
31.6 


51   51. 
12   34. 


38   40 

10   18 


25   28 

10   10 


32   50   55.3 


41   25   32 


43   28 
27    7 


36   20 
20    S 


45   32 
30    8 


37 

20 

31 

61 

47.6 

19 

8 

8 

21 

30.7 

35 

20 

29 

50 

46.5 

18 

7 

12 

24 

31.5 

48 

29 

40 

61 

52.0 

29 

11 

12 

20 

32.2 

49.3 
31.8 


49.5 
31.3 


46.4 
30.5 


53.2 

30.9 


42   28   35   56  1 


52   30 
29   10 


50   35 
34   19 


40   30 
28   10 


38   59  I 
14   26  I 


61.3 
31.1 


51.7 
32.3 


55.0 
35.7 


52.2 
32.9 


8«e  ref«r«iice  notes  followtng  St.tlon  lnd«x. 
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r> 

ATI 

r  Y 

Tl 

PIV 

PF 

'R/ 

lTI 

TR 

ES 

KENTUCKY 

u 

rUJ 

Li  I 

IJ 

Ul»J 

JANUARY  1952 

Day  Of  Month 

1 

station 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS   16  j 

17 

18 

19 

20 

2: 

^ 

23; 

24 

JSj 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5 

MATSVtLLE  t)»M  it 

MAX 
MIN 

75 
51 

73 
40 

43 
33 

39 
27 

42 
31 

35 
32 

35 

32 

32 

27 

90 
32 

49 
30 

34 
22 

40 
21 

50 
36 

61 

45 

65   64 

59I  28 

57 
28 

67 
34 

48 
29 

60 
33 

49 

21  1 

44 
21 

54 
26 

30 
21 

34 
22 

55 
33 

67 

47 

48 
35 

36 

19 

20 

7 

28 
6 

47.9 

29.9 

MIOOLESBOm 

MAX 
MIN 

77 
62 

70 
51 

67 
•  38 

57 
37 

53 
36 

44 
31 

40 
30 

45 
29 

57 
44 

52 
28 

43 
28 

SO 
36 

60 

45 

69 
54 

7-' 
581 

66 

35 

64 

44 

65 
35 

47 
30 

57 

45 

50 
27 

48 
38 

45 
28 

39 
17 

51 
30 

61 
45 

64 

55 

57 
34 

36 
19 

35 

11 

50 1  54>4 

18   36tl 

MOMNT  STERtlNS 

MAX 
MIN 

73 
58 

64 
34 

39 
23 

39 
26 

42 
27 

34 
26 

35 

27 

47 
23 

49 

40 

46 
22 

40 
22 

49 

31 

51 
34 

64 
39 

64 
54 

63 
28 

66 

47 

68 
28 

63 

27 

59 
36 

46 
19 

55 
30 

42 
29 

34 
15 

54 
24 

66 
38 

»5 
38 

36 
8 

36 
2 

49}  51.3 
13 i  28i9 

MUftKAT 

MAX 

MIN 

7* 

44 
32 

36 
32 

43 
34 

40 
31 

33 

30 

40 
28 

55 
36 

52 

37 

38 
25 

40 
20 

53 

36 

62 

49 

69 
57 

68 
50 

76 

44 

70 
62 

65 
33 

67 
41 

67 
35 

44 
33 

51 
37 

47 
21 

40 
18 

62 

37 

73 
50 

69 

40 

50 
30 

31 

11 

40 

14 

60 
23 

53.2 
34.5 

OWENSBORO 

MAX 
MIN 

60 
38 

38 
30 

40 
29 

41 
31 

37 
29 

32 

29 

32 

27 

55 

31 

52 
35 

37 
24 

37 
22 

53 

33 

61 
47 

68 
55 

66 
45 

62 
35 

69 

57 

65 
31 

62 
35 

62 

35 

39 
26 

49 
35 

35 

19 

36 

19 

52 
32 

70 
52 

67 
42 

42 
25 

25 
8 

32 

10 

53 
23 

49.3 

31.9 

fABUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

68 
31 

3? 

29 

33 

29 

41 
33 

33 

30 

32 

30 

40 
29 

55 

40 

44 
31 

37 
23 

39 
23 

53 

33 

63 
53 

67 
57 

67 
43 

74 

45 

68 
45 

55 
33 

69 

44 

48 
34 

44 
31 

49 
26 

32 

19 

42 
18 

60 

41 

72 
50 

50 
35 

35 
19 

24 

10 

38 
10 

60  1  49>2 
22   32.1 

PAOUCAH 

MAX 
MIN 

79 
62 

69 
29 

33 

27 

35 
32 

42 
31 

33 
29 

38 
29 

44 
29 

56 
36 

44 
26 

36 
20 

40 
22 

54 
31 

63 
50 

68 

52 

64 

40 

76 
46 

70 
34 

52 

34 

69 
39 

48 

31 

46 
32 

50 
21 

31 
18 

45 
21 

69 

43 

72 
42 

43 
38 

38 

11 

40 
12 

38   51.0 
19   31.8 

PI  SEVILLE 

MAX 
MIN 

80 
59 

59 
49 

49 
35 

46 
32 

39 

36 

36 

32 

3* 

30 

47 
29 

62 

45 

35 
29 

39 
32 

54 
34 

62 

40 

67 
60 

74 
55 

68 

34 

61 
43 

67 
35 

57 
32 

62 
49 

49 
28 

58 
42 

47 
30 

42 

73 

67 
32 

71 
58 

59 

55 

55 
34 

34 

21 

32 

12 

52   53.4 
it!  36.8 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

71 
41 

41 
31 

37 
30 

42 
32 

39 
29 

35 
29 

37 
27 

55 
33 

52 

38 

38 
23 

39 
16 

55 
30 

61 
40 

69 

57 

70 
43 

75 
35 

70 
60 

66 
27 

64 

32 

64 

31 

43 
?8 

50 
34 

41 

18 

37 
15 

53 
34 

71 
52 

69 
42 

42 
29 

30 
8 

37 
8 

60  1  52.0 
17   31.3 

RICHMOND  E  STATE  COL 

MAX 
MIN 

75 

50 

75 

40 

44 
32 

37 
31 

36 
32 

45 
30 

34 

28 

38 
27 

49 
38 

49 
30 

31 
26 

43 
28 

52 

42 

60 
52 

65 
57 

63 
32 

63 
37 

66 
32 

51 
33 

57 

40 

48 
?4 

46 
26 

55 
23 

26 

18 

44 
20 

60 
44 

67 
48 

50 
34 

34 
12 

50.4 
33.3 

Rt>SSELLVILLE 

MAX 
MIN 

77 
«5 

46 

35 

41 
33 

46 
34 

44 
31 

33 

30 

36 

29 

54 
34 

52 

37 

38 
26 

39 

20 

62 
36 

62 

48 

70 
56 

68 
50 

68 

39 

68 
51 

63 
35 

64 
34 

65 
35 

46 
30 

52 
36 

44 
23 

37 
17 

55 
34 

70 
51 

68 
43 

44 
30 

30 

10 

32 

10 

55 
26 

52.2 

33.8 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAO 

MAX 
MIN 

68 

32 

26 

26 

26 

25 

21 

26 

34 

24 

22 

19 

36 

47 

52 

33 

32 

26 

30 

40 

?8 

24 

20 

15 

15 

32 

34 

32 

9 

5 

» 

27.6 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

77 
60 

60 
39 

43 
33 

52 
34 

43 
30 

33 
28 

38 
27 

52 
33 

51 

40 

41 
25 

42 
22 

51   62 
34  1  46 

68 
53 

68 

94 

66 
37 

69 
58 

64 

30 

62 

33 

63 
36 

45 
28 

53 
36 

44 
22 

38 

15 

57 
33 

70 
51 

65 
43 

43 
28 

31 

10 

35 
8 

53 
22 

52.9 
33.8 

SMELBTVILIE  2  W 

MAX 
MIN 

72 
46 

48 
33 

40 
29 

40 
28 

40 
34 

40 
29 

33 

24 

50 

27 

50 

34 

44 
23 

39 
20 

51 
32 

58 

44 

65 

54 

64 
47 

61 
32 

68 
47 

65 
28 

54 
39 

65 
34 

46 
21 

50 
24 

44 
19 

34 

15 

52 
27 

66 
46 

66 

41 

43 
28 

31 
6 

28 

2 

49 
17 

50.2 
30.0 

SOMERSET  1  N 

MAX 

MIN 

77 
60 

63 

44 

51 
34 

52 

34 

47 
32 

35 

30 

37 
29 

50 
30 

54 
42 

43 
26 

42 
23 

51 
34 

59 

*1 

67 
57 

68 
91 

66 

31 

68 
53 

65  1  54 
31  j  31 

54 

40 

43 
25 

tl 

42 
24 

42 

17 

52 

31 

68 

47 

63 

43 

49 
31 

32 
13 

31 
9 

52 

19 

52.4 
33.5 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

78 
58 

59 

40 

46 
34 

53 

34 

44 
30 

33 

28 

38 
23 

50 
30 

51 

40 

40 
25 

41 

20 

50 
33 

60 
46 

67 
57 

68 
46 

71 
41 

70 
42 

1 
1 

39 
22 

56 
32 

69 
50 

65 
42 

42 
29 

30 
12 

33 

6 

53 
20 

52.2 
33.6 

VANCEBURG 

MAX 
MIN 

1 
I 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

MAX 
MIN 

67 
1(0 

68 
38 

58 
33 

40 
30 

44 
31 

35 

29 

35 
27 

50 
32 

I  42 
27 

32 
27 

38 
27 

47 
31 

61 
45 

60   67 
50   24 

63 
29 

60 
33 

50 
32 

60 
32 

50 
20 

43 
30 

52 

25 

30 
17 

18 

58 
29 

58 

30 

54 
28 

50 

IS 

3« 

6 

50.3 
28.9 

WILLIAMSBURG 

MAX 
MIN 

77 
56 

77 
56 

60 
36 

52 
34 

55 
34 

39 
30 

38 

30 

47 
29 

58 
45 

64 
27 

42 
24 

52 
34 

;  61 
1  *• 

67 
50 

69  67 
60   3<, 

67 
49 

65 
32 

53 

;  '0 

64 

42 

S7 
P5 

52 

40 

44 
25 

39 

17 

55 
31 

68 
49 

67 
54 

57 
33 

35 
17 

33 
9 

51 
20 

55.5 
35.4 

WILLIAMSTOWN 

MAX 
MIN 

72 
51 

51 
33 

39 
28 

34 
28 

38 
29 

34 
29 

32 

25 

47 
26 

48 
35 

43 
24 

38 
23 

48 
33 

58 

1  41 

64 
54 

64  60 
50   31 

65 

47 

61 
30 

51 

33 

58 
37 

40 
20 

1  tg 
34 

38 
20 

31 
17 

50 
22 

65 
46 

64   49 

39  1  28 

30 
6 

24 

3 

48 
17 

48.2 
30.3 

wetE  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

7* 
69 

80 
48 

53 
38 

44 
38 

57 
36 

38 

33 

37 
32 

L_ 

45 
32 

57 
46 

58 

34 
22 

44  1  58 
361  48 

63 
68 

69,  74 
61   38 

64 
38 

70 
34 

54 
55 

66 

44 

56 
30 

1  50 
1  32 

68 
28 

36 

19 

47 
34 

64 

48 

72 

57 

60 

41 

40 

14 

26 
12 

37 
20 

54.4 
37.7 

Table  6 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

hi 

■ 
WOLF  CREEK  DAH 

EVAP 
WIND 

.12 
119 

.10 
51 

.01 
28 

.04 
26 

.00 
54 

: 

.03 
40 

.02 
13 

.03 
61 

48 

34 

.04 
23 

.04 
50 

.02 
61 

.06 
86 

.11 
23 

.01 
21 

.10 
90 

.04 
11 

.04 
85 

.09 
34 

28 

96 

39 

* 

.26 
141 

.14 
100 

.05 
14 

.07 

* 

.07 

.06 
99 

B1.66 
1475 

«»SMiissi»!ic 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


KENTUCKY 
JANtlARY    1952 


Station 


Day  of  month 


ASHLAKD   DAM   29 

BEAVEK   DAH 

BEMHAIi 

BOnLING  GREEN  WB  AP 

CORBIN  CAA  AP 

COVINOrOK  WB  AIRPORT 

DANVILLE 

FARHBIS 

FORDS    FERRY   DAH 

HEIDELBERG  LOCK   14 

BINDHAN  SETTLEHEKT  SCH 
BOPEINSVILLE  2    E 

IBVINGTON 

LEIINOTON   WB  AP 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAMMOTH   CAVE  PARK 

MAY8VILLE  DAM  33 

MIDDLES 30R0 

HURRAY 

OWENSBORO 

PADDCAH  CAA  AIRPORT 

PIKEVILLE 

ST    JOHN   BEPHLmEM  ACAD 

SCOTT  SVILLE 

W1LLIAMST0»N 

WOLF  CREEK  DAM 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN    ON   GND 


SNOWFALL 
SN   ON   GND 


SNOWFALL 
SN    ON   GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN   ON   GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN   ON   GND 


SNOWFALL 
SN   ON   GND 


SNOWFALL 
SN   ON   GND 


SNOWFALL 
SN   ON   GND 


SNOWFALL 
SN   ON   GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN   ON  GND 


SNOWFALL 
SN   ON   GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN   ON   GND 


T 
1.1 


See  reference  notes  following  Station  Index. 


STATION  INDEX 


Station 


County 


00^1 
0096 


BRECKINRIDGE 

iLLEN 
FLOYD 
JEFFERSON 


ASHLAND  DAM  29 
BAHBOUSVILLE 
BARDSTOWN  S.J.  PREP  SCI 
BEAVER  DAM 
SENHAM 

BEREA  COLLEGE 
BEREA  WATER  WORKS 
BOSTON  2  SW 
BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SUBSTA 

BOWLING  GfiEEN  WB  AP 
8RENT  DAM  3b 
BROWNSVILLE  LOCK  6 
6URG1N  DIX  DAM 
BURNS  IDE 

CADIZ  LOCK  e 
CAMPBELLSVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COLLEGE  MILL  LOCK.  11 
COLUMBIA 

CORSiN  CAA  AIRPORT 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 
CYNTHIANA 
DANVILLE 

DELPMIA  1  E 

DEMA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  E 

OUNMOR 

OUNNVILLE 

LDDYVILLE  LOCK  F 

EDMONTON 

ELUABETmTOWN 

FALMOUTH 

FARMERS 
FLEMINGS BURG 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  &0 
FRANKFORT  LOCK  4 

FRANKLIN  WATER  WORKS 
FREE BURN 
FRENCHBURG 

GEORGETOWN  WATER  WORK' 
GEST  LOCK  3 

GLASGOW 

GRANT  0AM  3e 
GRAYSON 
GREENSBURG 
GREENSBURG  HIWAY  61  B 


HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  if  SW 

MlCKMAN  1  E 

H1CK5VILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCM 

HOPKINSVILLE  2   e 

HYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 

JACKSON 

JEREMIAH 
KEENE  2  N 
KENTUCKY  DAM 
LANCASTER  ICE  PLANT 


.  BOYD 
KNOX 
NELSON 


NELSON 
.  WARREN 
■  WARREN 


0909 
0978 
1046 
1127 
11  S& 


CAMPBELL 
EDMOMSON 
MERCER 
PULASKI 


12  06  TRIGG 

1256  TAYLOR 
ll',5  CARROLL 
1704  MAOIbWJ 
1722  ADAIR 


IBOt 
1655 
1969 
1998 
ZCO 

2132 
2139 
2358 
2366 


(HITlEY 
.ENTON 
(HITLEY 

HARRISON 

BOYLE 


2903 
2953 
2961 

3029 


OHIO 

MUHLENBERG 
CASEY 


ROWAN 
FLEMING 
MADISON 
CRITTENDEN 


86  34 
96  16 
62  43 

85  33 
82  26 

62  36 

63  5 
B5  28 

86  52 


Obser- 
vation 
time 


B7  59 
B5  21 

es  u 


036  I  SIMPSON 
3046  PIKE 

MENIFEE 

.  SCOTT 
i  HENRY 


3052  I 

3194  : 

3203  ! 

3241 


BARREN 
BOONE 
CARTER 
GREEN 
GREEN 


■  HENDERSON 
FULTON 

,  GRAVES 
JESSAMINE 

I  KNOTT 

,  CHRISTIAN 

LESLIE 
.  MARTIN 
.  BRECKINRIDGE 


4196  BREATHITT 
4255  LETCHER 
4369  JESSAMINE 

LIVINGSTON 
4620  GARRARO 
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KENTUCKY  -  FEBRUARY  1952 

0.  K.  Anderson,  Section  Director  -  Louisville 

WE.\THER  SUMMARY 

The  weather  conditions  prevailing  during  February  were  generally  seasonal  and  favor- 
able for  a  winter  month.  The  average  temperature  was  above,  precipitation  belo^,  and 
sunshine  near  normal.  There  was  a  notable  absence  of  winter  storms  and  of  any  severe 
winter  weather.  Snowfall  was  much  below  the  average  for  the  month.  Rising  water  at 
the  end  of  January  resulted  in  crests  above  flood  stages  during  the  period  and  low- 
lands along  the  Ohio  River  were  flooded.  Damage  was  small  in  most  areas.  February 
was  alternately  favorable  and  unfavorable  for  farm  activities  but  generally  some  pro-- 
gress  was  seen. 

The  month  opened  unusually  warm.  Average  daily  temperatures  during  the  first  5  days 
ranged  as  high  as  15  degrees  above  normal.  Weekly  averages  throughout  the  whole  month 
continued  above  normal.  There  were  only  a  few  days  when  the  average  temperature  was 
below  normal  and  the  departure  never  exceeded  5  degrees.  The  warmest  periods  during 
the  month  were  from  the  8th  through  the  11th  and  28th  through  29th.  Practically  all 
stations  recorded  their  maximum  temperature  in  either  one  or  the  other  of  these  inter- 
vals. The  coldest  period  varied  from  section  to  section.  Daytime  temperatures  were 
not  exceptionally  high  but  these  were  compensated  for  by  generally  warm  nighttime 
temperatures.  The  mean  temperature  for  the  State  was  41.4  degrees  which  is  4.1  degrees 
above  normal.  The  monthly  mean  temperature  ranged  from  45.1  degrees  at  Murray  to 
36.4  degrees  at  Frankfort  Lock  4.  The  highest  temperature  for  the  month  was  74  de- 
grees at  Madisonville  1  SE  on  the  28th;  the  lowest  10  degrees  at  Mount  Sterling  on 
the  22nd. 

While  the  precipitation  for  the  month  was  below  normal  in  amount,  yet  it  was  ample 
and  well  distributed.  There  were  only  nine  days  in  which  some  precipitation  did  not 
fall  in  one  section  or  another.  Heaviest  falls  were  along  the  Ohio  River  where  amounts 
were  generally  3  inches  or  more  and  least  amounts  were  in  the  extreme  east  central 
counties  with  amounts  under  2  inches.  The  most  pronounced  periods  when  precipitation 
was  more  or  less  heavy  and  general  were  1st,  3rd,  14th,  17th,  and  20th.  Total  snow- 
fall for  the  month  was  very  light  with  many  locations  reporting  a  trace  or  none  at 
all.  The  only  snow  of  consequence  during  the  month  was  reported  on  the  16th  and  l7th. 
The  average  precipitation  for  the  State  was  2,64  inches  which  is  0.87  inches  below 
normal.  The  total  amounts  recorded  this  month  at  the  various  stations  ranged  from 
4.52  inches  at  Henderson  4  SW  to  1.13  inches  at  Dunnville,  The  heaviest  rainfall  re- 
ported in  any  one  day  was  1.41  inches  at  Stearnes  on  the  14th.  The  monthly  average 
snowfall  was  0.9  inches  which  is  2.6  inches  below  normal.  The  greatest  monthly  amount 
of  snow  was  5.2  inches  at  Lovelaceville.  The  greatest  depth  on  the  ground  was  4  in- 
ches at  Westport  on  the  17th. 

Farm  activities  were  slightly  below  the  seasonal  average.  Soils  were  generally  wet 
throughout  the  whole  month  from  the  frequent  light  rains  and  also  from  the  excess  of 
the  previous  month.  The  greatest  activity  was  in  the  preparation  and  seeding  of  to- 
bacco plant  beds.  Other  activities  were  limited  to  fertilizing  and  stock  care,  with 
some  plowing  in  upland  locations.  Grains  and  pastures  showed  little  growth  and  stock 
feeding  continued  rather  heavy. 

Flooding  in  February  occurred  along  the  whole  length  of  the  Ohio  River,  in  the  head- 
waters of  the  Kentucky  River,  and  along  the  Green  River,  With  the  exception  of  the 
area  along  the  Kentucky  River,  there  were  no  reports  of  any  major  damage.  In  the 
headwaters  of  the  Kentucky  River  above  Lock  14,  Heidelberg,  damage  of  over  $100,000 
was  estimated.   -  W.S. 
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0.66 
2.62 

1.81 
4.59 
6.37 
5.23 
0.54 

5.01 
5.35 
5.30 
4.53 
2.64 
3.51 

4.4 
8.0 
0.6 
5.5 
4.2 

0.6 
4.0 
5.6 
2.1 
3.2 

1.3 
2.7 
1.6 
2.6 
5.0 

9.5 
0.1 
0.3 
5.5 
0.9 
3.5 

. 

12 
7 
8 
9 

10 

11 

40.3 
36.1 
33.1 
34.1 

40.1 
42.4 
38.9 
40.8 
28.9 

38.8 
43.0 
40.0 
38.3 
41.4 
37.3 

14 
13 
6 
10 

7 
12 
12 
11 

5 

11 
9 

Data  fcr  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
in  this   table   for    earlier   years. 


See  reference  notes  following  Station   Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


KENTUCKY 
FEBRUARY    1952 


Temperature 


WESTERN  DIVISION 

BEAVER  DAM 
FORDS  FERRY  DAM  50 
GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  4  SW 
HICKMAN  1  E 

HOPKINSVILLE  2  E 
LOVELACEVILLE 
MAOISONVILLE  1  SE 
MAYFIELD  2  S 
MURRAY 

OWENSBORO 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PRINCETON 

RUSSELLVILLE 

DIVISION 
CENTRAL  DIVISION 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

B0WLIN6  GREEN  WB  AP 

BURG  IN  DIX  DAM 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  W  B  AIRPORT 
DANVILLE 

FRANKFORT  LOCK  l, 
GREENSBURG 

IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LIMESTONE  SPRINGS 
LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE  2  W 

SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
WILLIAMSTOWN 
WOLF  CREEK  DAM 
DIVISION 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BAXTER 

6ENHAM 

BEREA  COLLEGE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
FARMERS 
GRAYSON 
HEIDELBERG  LOCK  14 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 
INEZ 

MANCHESTER  ^  SE 
MAYSVILLE  DAM  33 
MIOOLESBORO 

MOUNT  STERLING 

PIKEVILLE 

RICHMOND  E  STATE  COL 

VANCEBURG  DAM  32 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WILLIAMSBURG  ' 

DIVISION 


52.5 
52.5 
53.8 
50.7 
5'..3 

5'..'. 
54.5 
54.0 
54. 6M 
55.1 

51.0 
51.6 
52.0 
54. 3M 
54.9 


53.0 
52.5 
52.9 
53.0 

48. 6M 

44.0 

49.1 

44.6 

51.2 

51.0 
51.7 
47.7 
53.0 
49.3 

48.2 
53.9 

55.4 
51.6 

52.1 
52.8 


51.4 
55.1 

51.4 
49.8 

51.3 
49.1 
52.7 
51.1 
52.6 

49.6 
53.7 
53.3 


51.9 
53.7 
47.3 

50. 7M 

54.9 


S  6 
■US 


32.0 
34.8 
33.1 
33.6 
30.1 

31.6 
33.5 
32.1 
34. 5M 
36.0 

33,6 
33.6 
32.9 
3 1  .  8M 


29.3 
30.3 
32.0 
31.8 
32.2 


29.9 

28.1 
30.3 

32.0 
31.8 
30.0 
31.0 
32.1 


29.6 
34.2 


32.4 
30.8 

28.8 
32.2 

29.8 
29. 6M 
29.2 
24.8 
29.6 


25.4 
32.9 

30.9 

24.0 
33.5 


43.5 
42.2 
42.2 


43.1 
44. 6M 
46.1 


39,3 
41.7 
42.3 
42.4 
42.6 

39. 3M 

36.8 

39,5 

36.4 

40.8 

41.5 
41.8 
38.9 
42.0 
40.7 

40.8 
43.2 

44.6 
40,2 

43.0 
42.6 
38.7 


41.9 

43.0 


40.1 
41.0 


40,6 
39.  4M 


Si 


38.0 
39.6 
42.0 
36.7 
44.4 


38.7 
43.3 
39,1 


44,2 
40.5 


4.2 
5.8 


3.7 
4,0 


4.5 
4.2 


3.0 
4,3 
6.5 


3.0 
2.6 


4.6 
5.0 
3.5 


3.6 
6.2 


4.2 
3,4 


2.1 
4,6 

4.1 
4.8 
2.1 


4,1 


10 
10 
10^ 
10 
11 

70 
69 

28 
70  10 
72  10 

10 
10^ 
69  in 
69  10 
10 


67  11 
65  10 

29 
10 

69 

65 

65 

29 
28 
29 

11 
29 

2 
28 

llH 

65 
70 


23  27 
19  12 


18  18 
18  22 


652 
613 
621 
658 


629 
602 
632 
586 
574 

654 
642 

626 

584 


740 
671 
647 
652 
643 

742 
811 


674 
666 
7  54 
659 
699 

697 
626 

586 

712 

629 
642 
758 


660 
632 


690 

704 
737 
692 
779 
684 


729 
659 


757 
623 


Precipitation 


0 
0 

Ol  0 
0|  0 
0   0 


17 

17 

1  22 

0  19 

0  19 

16 

16 

14; 
22 

12' 
14 
21 
12 


3.08 
3.39 
2.97 
4.52 
4.34 

2.16 
3.42 
2.25 
E  2.10 
3.19 

E  3.80 
3.05 
2.64 
2.75 
2.72 

3.09 


2.99 
1.96 
2.21 
2.65 
2.47 

2.42 
3.33 
2.31 
2.52 
2.25 

2.88 
2.17 
2.72 
2.20 
2.90 

2.84 
2.24 
1.37 
2.93 
2.61 

2.71 
2.95 
2.72 
2.69 
2.64 


1.99 
2.39 

2.36 
1.80 

3.13 
2.44 
2.69 
2.44 
1.98 

3.22 
1.71 
2.22 
2.54 
2.78 


2.60 
2.60 
2.52 
2.64 

2.90 


.36 

.27 

.40 

1.58 


1.50 
•  48 


1.25 
.80 


.17 
1.81 


1.35 

.85 

1.36 

.18 

1.34 

.90 


.71 
1.88 
2.21 


1.02 

.73 

.85 

1.28 

1.12 

.66 

.66 
.46 
.72 


.64 
1.42 


.77 

•  63 

•  47 
.87 

1.05 

1.23 

1.07 

.51 

.76 

.53 

1.35 


.88 
.49 

.76    3 


Snow,  Sleet.  Hail 


2.0 
5.2 

1.0 

T 

2.0 
3.0 
1.5 


2.3 

1.0 

T 


2.5 

2.9 

.7 

.0 

.0 

1.6 
1.0 
1.8 
•  5 
3.3 


1.0 

T 
2.0 


1.6 

•  1 

T 


9  2!l 

S{  3!0 

llj  2|0 

121  31 2 

12l  3!2 

b\  1  |o 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ADO I  SON  DAM  4$ 

AOOLPHUS  I  N 
ALBANY 
ALLEN 
ANCHORAGE 

ASHCAMP 

ASHLAND  DAM  29 
BARB0URV1LL£ 
SARDSTOWN  S  J  PREP  5CH 
BAXTER 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

SeREA  COLLEee 

BEREA  WATER  WORKS 

BOWLING  GREEN 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  HB  AP 
BRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 
BURDINE 

BURGIN  01 X  DAM 
BURKESVILUE 
BURNS  IDE 
CADIZ  LOCK  E 
CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  I 

COLLEGE  HILL  LOCK  li 

COLUMBIA 

C0R6IN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 


CUMBERLAND  FALLS 

ST 

PK 

2.68 

CYNTHIANA 

2*60 

CVNTHIANA  2 

l.t,!. 

DANVILLE 

2.31 

DELPHI  A  1  £ 

1.98 

OEMA 

2.81 

DEWEY  0AM 

2.89 

DUNDEE  BARRETTS 

FORD 

BR 

S.'.S 

DUNHOR 

2.54 

OUNNVILLE 

1.13 

EOOYVILLE  LOCK  F 

3.34 

EOMONTOW 

2.59 

eLKHORN  CITY 

1.81 

FALMOUTH 

2.14 

FARMERS 

2.59 

FLEMINGSBURO 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  * 
FRANKLIN  WATER  WORKS 

FREEBURN 

FRENCH6URG 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

GLASGOW 

GLENDALE 

GRANT  DAM  38 

GRAYSON 

6REENSBURG 

6REENSBURG  HIWAY  61  BR 

GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2  W 
HARLAN 

HARTFORD  6  NW 
HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  4  SW 

HICKMAN  1  £ 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE  2  E 

MYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 

JACKSON 

JEREMIAH 
KEENE  2  N 
KENTUCKY  DAH 
LANCASTER  ICE  PLANT 

LAURA 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LIMESTONE  SPRINGS 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
LOCKPORT  LOCK  2 
LOUISA  2 

LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

LOUISVILLE  W8  CITY 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 

MAYFIELO  SUBSTA 
MAYFIELO  2  S 
MAYSVILLE  DAM  33 
MC  KEE  1  Se 
MIDDLESBORO 

MIDWAY 

MILLERSTOWN 
MONTICELLO 
MOUNT  STERLING 
MUNFOROVILLE 

MURRAY 

OLNEY 

OHEONTA  DAM  35 

OWENSBORO 

OWENSBORO   0AM    4« 

PAOUCAH    CAA    AIRPORT 

PAOUCAH 

PAINTSVILLE 

PIKEVILLE 

PINEVILLE 

PRINCETON 
RAVENNA    LOCK     12 
RICHMOND    E    STATE    COL 
RUMSEY    LOCK    2 
RUSSELLVILLE 


Day  of  month 


2.55 
2.45 
2*98 


2«41 

2»07 
3.33 
2*44 
2.25 
2*42 


2*74 
1*90 
2*44 


3*58 
£2«10 
2*54 
2*35 


•34       .05 
.14       T 


13       14       15 


E.IO 
.07 


19      20      21 


22      23      24      25      26      27 


.28       .06 
•01       .34 

T  .17       .11 


28      29      30       31 


T  T  T 


S—  RafarMie*  NotM  Following  Station  Indnt 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


RUSSELLVILLE  SUBSTA 
ST  JOHN   BETHLEHEM  ACAO 
SALVISA  LOCr.  6 
SCOTTSVILLE 
SEBREE  WATER  MORKS 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 
SHELBYVILLE  2  W 
SHEPHERDSVILLE 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 

STEARHS 
SUI*(ER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SUBSTA 
TAYLORSVILLE 
TOMPRINSVILLE  TEL  OFF 

TURKEY  CRCEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWH  DAM  h9 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 

VASCEBURG  0AM  32 

MAYNESBURG  6  E 

WEST  LIBERTY  MATER  WKS 

WESTPORT 

WILLIAMSBURG 

WILLIAMSTOWN 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  * 


Day  ol  month 


13       14       15 


22      23      24 


25      26      27     28     29      30      31 


Sm  Roferenca  NotM  Following  SlaUoD  Indax 


xsaHasiBsSiSit; 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
FEBRUARY  1952 


ANCHORAGE 

ASHLAND  DAM  29 

BARSOURVILLE 

BARD5T0WN  5  J  PREP  SCH 

BA»TER 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

BURGIN  OIX  DAM 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLL  TON  LOCK  1 

CORSIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  H  B  AIRPORT 

CYNTMIANA  2 


FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  <. 
GRAYSON 
GREENSBURG 
GREENVILLE  2  W 
HEIDELBERG  LOCK  1* 
HENDERSON  *  SW 
HICKMAN  1  £ 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 
HOPKINSVILLE  2  E 
INEZ 

IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LIMESTONE  SPRINGS 
LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  WB  CITY 
LOVELACEVILLE 
MAOISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 
MAYFIELD  2  S 


Day  Of  Monlh 


1   12  I  13   M  15   16   17  '18   19  !  20  '  21   22  '  23  ,  24 


MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

HIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


56   51   52!  52   41 
36   43   46 '  37   29 


55   60   50  I  52 
34   38   39  1  41 


57  i  58 
43  I  43 


57   53 

46  I  39 


39 

39 

65 

48 

66 

57 

49 

50 

42 

30 

25 

29 

22 

26 

30 

23 

33 

31 

42 

41 

65 

63 

63 

63 

49 

46 

44 

28 

30 

31 

36 

33 

42 

24 

39 

30 

41 

40 

63 

62 

67 

64 

58 

61 

68 

25 

26 

22 

23 

25 

43 

19 

37 

41 

44 

37 

65 

64 

V 

64 

50 

50 

50 

32 

27 

31 

27 

29 

33 

22 

37 

32 

60  56  54 

40  45  48 

51  63  59 

15  48  44 

63  60 

45  50 

63  57  57 

44  47  48 

65  63  57 

43  45  47 


53   46   44 


43  33  24 

54  39  42 

38  31  31 

50  48  43 

35  31  25 

54  45  44 

40  32  31 


63   62   54  j  54   44   43 
40   45   46   37   29   33 


'  52 

i  38 


59   55 
38   45 


47   47   50   50 
40   44   44  i  33 


44   43 
36   33 


39   41 
27   26 


39   35 
30   29 


56   49 
43   45 


51   63   56 
25   42   45 


MAX  I  66 
MIN  !  33 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


65   56   52 

45   45   46 


55 

43   44 


64   59   51 
27   35   35 


42   45   46 


65   61   58 
28   37   43 


52   52   52 

43   46   47 


60   50 
38   40 


40   32   30 


45  31  30 

53  44  40 

43  33  24 

61  51  48 

36  30  34 

51  51  39 

46  32  30 

64  44  40 

39  30  20 


54   50   47 


45   42 
35   25 


49   44 
31   34 


55   65   50 
37   21   30 


45  65 

24  34 

41  35 

28  24 

34  63 

27  34 


35   65 
28   31 


36   63 
27   30 


36   64 

24   33 


32   62 
25   30 


32   61 
23   31 


34   62 
23   29 


42   40 
27   27 


39   64 
26   25 


49   62 

29   41 


37   33 
27   27 


39   64 
25   26 


44   38   64 
26   28   23 


47   65 
28   38 


39   64 
30   25 


68   60   46 

30   38   25 


54   67   48 
24   26   22 


56   52 

36   34 


56   57 
24   40 


49  I  66 

27  !  35 


52  i  50   42 
37   34 


50   62   64  :  55   55   36 

14   30   34  I  41   34   2  3 


52   60   54  i  56   46   61 
42   41   40  I  34   30   30  j 


MAX   60 
MIN  I  25 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


62   66 
25   40 


54   62 

44   48 


64   52  1 
43   46 


60   58   55 
40   45   48 


60   40  1 
31   21  I 


62   48   42  ! 
37   30   32 


53   46   43  I 
36   29   33 


41   41 
31   29 


56   46   46 


MAX  I  66 
MIN   43 


MAX 
MIN 


46   48   35 


46   42 
32   30 


61   51 
46   47 


50   43   40 
34   31   29 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


60   53   54   62 
47   49   48  I  36 


51   46 
24   2  5 


47   62 
32   39 


5«   62 
25   27 


40   38 
27   23 


51   49 
21   26 


42   62 
29   25 


42   66 
28   35 


42   65 
26   34 


33   62 

27   31 


39   66 
29   30 


40   65 
29   34 


39   64 
27   34 


51   64 
23   38 


60   50   48 


68 

54 

46 

60 

44 

49 

27 

27 

25 

37 

39 

33 

67 

63 

52 

48 

49 

42 

27 

38 

22 

40 

32 

30 

66 

62 

61 

66 

62 

46 

29 

38 

24 

36 

36 

30 

64 

60 

47 

47 

46 

40 

28 

38 

22 

22 

29 

26 

66 

61 

54 

58 

52 

40 

24 

26 

20 

38 

38 

34 

43   32   33 


31   32   24  I  32   25   24 


65   65 
25   38 


68   63 

34   40 


61  I  51   50 
25   36 


48   47 
30   31 


66   53 

37   39 


46  I  42   43 
23  '  22   34 


63   61   51 
20   35   15 


69   66   46 
33   37   20 


66   65 
24   42 


67   63 
35   38 


54   69 
24   34 


49   62 
25   28 


47   44 
26   26 


SO   56 
29   38 


59   66   43 
34   36   34 


50   48 
35   37 


62   48 
36   35 


50   62 
34   33 


53   50 

21  I  21   39 


64  i  66   60 
2  9   31   35 


56   55   60   52 


MAX   61 
MIN  I  43 


MAX  I  64 
MIN  I  29 


MAX  I  57 
MIN   44 


69   59   54  ,  53   50   47 
43   45   48   36   30   33 


59  54  !  53  46  43 

49  48  I  38  31  34 

62  54  '  65  43  40 

39  44   42  34  25 


48   63 

24   39 


57   54  ■  53 
47   48   34 


50   47 
25   34 


41   66 
22   35 


36   62 
30   24 


48   62 
24   40 


30   20  21 

60  67  60 

22  33  35 

58  67  60 
21   31  37 

47   54  51 

27  :  30  29 

56   66  63 

21   26  39 

46  i  66  52 
26  !  30  30 

47  ;  65  52 
29   34  38 

61  '<    69  55 

23  ■  27  38 

53   68  63 

21   29  38 

60   66  64 

19   31  40 

60  i  66  64 

29   26  44 

59  70  65 
25   36  38 


56   44 
16  I  22   32 


47   53   44 

24  !  38   34 


48  I  63   49 
26   35   34 


49  :  48 
24   35 


64  !  53 
20  I  38 


49  ,  50   40 
25  '  38   31 


46   49   40 
32  I  38   31 


60   62   60 
37   38   35 


46   69   56 

23   34   32 


".9   56   54 
^  1   36   34 


57   58   63 
21   39   41 


53   52   51 
33   35   39 


45   36   43 
26   34   24 


42   39   52 
36   29   22 


42   42   60 
29   26   21 


35   44   51 


55   54   38 


33   36   45 
26   29   21 


41   48 
29   21 


41   42   51 
29   26   22 


37   43   45 
27   29   20 


34   24   1( 


32   39   43 
29   27   23 


37   39   40 
26   28   19 


36   32   39 


32   2  7   2  7 


39   34   39 
27   29   22 


40   35   45 
22   25   15 


45   35   42 


30   28   23 


38   36   48 
29   31   16 


37   46   51 
31   23   25 


50   36   46 
28   24   21 


35   33   If 


22   23   16 


41   46   53 
30   29   23 


30   27   25 


39   45 
26   23 


43   46   51 
26   29   20 


38   45   49 
31   30   25 


42   45   67 
31   24   23 


29   26   20 


46   4  3   5  0 


35   31   18 


63  41  41 

36  251  20 

56  5l!  42 

41  36|  24 

61  49^  47 

36  26l  21 

67  47:  43 

41  26  21 


56  47I  40 

42  27|  24 

53  57'  45 

25  271  22 


45   52 
28   40 


45   52 
33   30 


52  55  41 

26  35  26 

59  56  46 

29  35  27 


45 

52 

30 

34 

46 

53 

35 

32 

20   31   31 


56 

50 

40 

45 

53 

42 

28 

25 

33 

33 

54 

48 

42 

45 

49 

44 

29 

20 

31 

26 

53 

44 

39 

47 

49 

32 

23 

20 

33 

35 

49 

33 

41 

42 

47 

33 

26 

21 

30 

27 

63 

49 

40 

42 

49 

45 

29 

18 

26 

26 

62 

54 

43 

38 

42 

30 

29 

21 

26 

30 

55 

52 

36 

25 

57 

50 

41 

30 

50 

48 

26 

29 

56 

45 

33 

23 

61' 

55 

29 

26 

56 

49 

42 

27 

63   55   51 


56 

50 

40 

26 

60 

55 

36 

28 

61 

57 

23 

21 

55 

64 

39 

30 

16   2  7   34 

40   45   48 
30   34   35 


20   21   30 


46 

53 

22 

30 

40 

46 

29 

35 

46 

52 

34 

32 

46 

54 

29 

37 

60   56   52 


55   44 
41   28 


55   55   44 


32 

24 

58 

47 

44 

25 

56 

40 

34 

28 

57   52 
36   29 


59 

49 

36 

25 

56 

50 

39 

29 

40   45   60 
27   33   34 


44   50 
30   34 


46   41   47 
19   21   32 


42   51   54 


40   43   51 


39  41  51 

20  29  29 

42  43  53 

19  31  26 

41  43  51 


28   33   31 


45 

50 

35 

35 

47 

55 

33 

32 

50 

53 

34 

30 

50 

50 

20 

39 

25  i  26  i  27   23   29  1  30  I  31 


45   50   58   53   47 

29   24   211  31   33 


49 

54 

55 

26 

"i 

34 

48 

57! 

59 

32 

20 

27 

52   50   59   65   66 
21   24   22,  29   33 


50   44   48 1  54   62 
32   34   221  23   26 


51   50   60   67   59 


46   45   47   53   64 
33   30   22|  25   37 


46 

54 

64 

26 

28 

42 

52 

50 

67 

34   30   27   35   35 


46   51   56   65   63 
33   25   24;  34   35 


51 

58 

66 

29 

24 

39 

60 

56 

68 

22 

22 

34 

46   46   65!  67   66 
31   28   201  40   33 


41   46   50!  58   40 
24   21   26   37   31 


46   49   54   62   50 
30   21   20   32   34 


45   46   56   54 
25   26   33   35 


52 

54 

54 

20 

16 

27 

47 

61 

67 

29 

29 

46 

45   40   46  1  51   57 
29   25   22  I  22   30 


63  I  65 
141  24 


54   46   62  1  58   67 

35   30   23  1  28   36 


48   49   60 1  59   61 

34   29   24!  43   35 


51   52   55!  55   63 
27   24   19   27   30 


44   49   58   55   55 
32   27   30;  41   33 


50   46   60   60   66 

31   27   24!  36   37 


49   45   45 1  64   66 
21   26   19   20   30 


52   40   52 


50   49   56   68   67 
22   18   18   37  •  31 


46   53   60   63   49 
30   26   25   39   34 


47   50   58   67   57 
31   27   26   36   33 


27   23   26   37   33 


49   55   60   64 


44  49  57  61  47 

30  25  29  40  34 

41  47  55  61  45 

29  27  34  41  34 

47  52  62  68  57 

34  30  24  44  34 

52  61  61  '  74  61 


29 

25 

42 

50 

60 

67 

30 

25 

41 

47 

56 

67 

30 

20 

27 

49 

60 

66 

49.2 
29.3 


55.1 
30.8 

53.0 
30.3 


52.5 
32.0 


32   35   33 


64.6 
34.5 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
FEBRUARY    1952 


Table  5-Confinued 


Station 


MAYSVILLE  DAM  33 

MIDOLESBORO 

MOUNT  STERLtNC 

MURRAY 

OWENSBORO 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PIKEVILLE 

PRINCETON 

RICHMOND  E  STATE  COL 

RUSSELLVILLE 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAO 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE  2  W 

SOMERSET  1  N 

SUMMER  SHADE 

VANCEBURG  DAM  32 

WEST  LIBERTY  KATER  WKS 

WILLIAMSBURG 

WILLIAMSTOWN 

WOLF  CREEK  DAM 


Day  Oi  Month 


MAX  I  60 
MIN   '>5 


MAX  I  iO 
MIN   <il 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 


59   50 
41  <,Z 


58   57  I  56 
45   46  '  48 


68   59 

38   40 


59   54   51 


53   52 
46   48 


53   54 
49   48 


57   52 

47   48 


68   65   56 
29   36   44 


53   55 

45   42 


61   54 

44   45 


62   58   56  ]    54 
44   47   48 


42   50   48 


56   54 

41   47 


63   59   55 

40   47   48 


35   44   51 


62 

57 

52 

53 

28 

40 

40 

30 

58 

59 

59 

46 

43 

42 

44 

33 

52 

50 

50 

40 

43 

44 

39 

30 

50   40 
36   25 


42   40 
27   25 


52   48 
28   36 


50   44 
27   28 


52   46   52 
46   29   29 


50   43 
36   28 


53   51 
25   35 


51   39 
32   30 


54   47 
38   31 


52   44   43 
38   29   19 


54   42 
38   31 


53   45 
37   31 


38   41 
27   28 


4S   42  ;  46 
31   35  !  30 


35   63 

27   31 


59   59 
24   27 


61   60 

19   21 


65   64 

41   24 


63   51 
36   25 


64   53 
30   26 


43   50   64 
28   28   29 


64   55 
27   33 


64   55 
39   19 


41   41   41 
27   28   27 


48   42  I  47 
32   34  I  23 


12  i  13 


14   15   IB   1'   1?   '-9   20 


46  64 

27  26 

63  62 

27  45 


45  i  49 
21  I  20 


56  I  57 
23   38 


50   49 

19  i  20 


46   36 
31   24 


72  64 

28  39 

66  59 
32  38 

68  54 

35  31 

54  69 

26  31 

67  52 

29  46 


69   63   45 
23   37   24 


47   61 

30  1  37 


46  ;  54 
28  i  38 


42   61 

30  I  37 


45   60   44 
35   38   37 


52   44   44 


63   53   43 


66   58 
39   23 


49   3«   34 


38   64 

25   24 


63   64 
26   24 


61   60 
29   26 


44   66 
28   25 


47   49 
24   31 


69   65   48   60   58   49 
31   40   26  I  38   37   35 


67 

59 

70 

72 

60 

61 

34 

21 

31 

24 

31 

38 

64 

59 

65 

62 

48  1 

49 

27 

23 

25 

35 

22  1 

32 

62 

57 

66 

61 

53 

54 

28 

26 

27 

41 

24 

38 

65 

58 

68 

65 

48 

58 

33 

21 

28 

33 

25 

39 

42   34 
29   29 


40   33   24 


25   29   27 

41   47   56 
33   29   24 


39   47   51 


31   22   26 


33   30   25 


30  25   20 

40  32   35 

28  29 

46  45 

32  31   23 


31   30   20 


27   26   19 


37 

40 

34 

31 

36 

43 

31 

29 

42 

38 

30 

31 

38 

52 

27 

30 

48   46   43 
37   29   27 


50   64   48  ;  47   48   37 
22   30   11  I  18   22   25 


67  65  54  59  58  50  42  43  50 

26  43  23  !  37  44  37  I  36  30  23 

61  59  49  I  46  42  37 i  it  38  40 

29  36  25  31  26  25  27  27  20 

56  71  58  I  53  61  53  i  42  40  44 

27  47  26  !  30  46  38  34  34  26 


4  3   49   54 
20   23   26 


61   59   51 


41   50   57 
26   33   13 


57   56   50 


45   60   52 
28   32   28 


60   57   51 
36   44   30 


57 

48 

43 

30 

54 

49 

42 

26 

56 

47 

47 

35 

56 

45 

38 

30 

55 

50 

28 

30 

60 

56 

21 

20 

;  I  23 


24  I  25  ;  2E   27 


62   58   53 


51   46 
42   27 


65   59 
32   31 


25   35   41 


10   12   28 


4'*   46   50 
31   35   35 


49   50   53 
33   33   25 


27   21   24 


47   50   61 
31   28   27 


44   50   61 
34   29   30 


49   44   58 
30   28   25 


28  '  2?  r'30   31 


26 

27 

31 

34 

30 

20 

41 

38 

43 

50 

43 

48 

22 

26 

32 

33 

25 

2b 

43 

47 

55 

51 

50 

61 

25   35   36 


43   43   56 


26  36  35 

38  48  52 

24  35  37 

41  45  51 

23  25  29 

44  40  47 
16  24  24 

45  50  50 
23  32  40 

40  44  47 

20  27  28 

49  43  49 


32   32   26 


34   32   25 


48   50 
30   22 


26  20  19 

49  47  57 

31  32  31 

46  45  48 

26  21  25 

55  50  56 

40  35  25 


70 

67 

41 

51 

63 

50 

33 

31 

64 

65 

39 

41 

66 

69 

38 

34 

52 

58 

22 

33 

54 

65 

20 

22 

55 

70 

35 

35 

59 

59 

37 

33 

62 

66 

33 

35 

47>0 
26.4 


55.0 
33.8 


55 

1 

35 

0 

51 

0 

33 

.6 

51 

•  6 

33 

.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H   " 

WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 

.06 
16 

.05 
38 

.03 
26 

.03 
20 

.06 
56 

.08 

27 

28 

.02 

31 

91 

19 

.36 
95 

42 

.15 
16 

.08 
17 

.03 
21 

23 

34 

26 

12 

.15 
40 

34 

I 

• 

; 

I 

.28 
139 

.12 

.11 

.12 

B1.38 

See  reference   i 


1   rollovlQg   station   Index. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


KENTUCKY 
FEBRUARY  1962 


Day  of  month 


20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 


ASHLAND  DAM  29 

BENHAM 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CORBIN  CAA  AP 

COVINGTON  WB  AIRPORT 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


DANVILLE 

FARMERS 

FORDS  FERRY  DAM  50 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCHOOL 

HOPKINSVILLE  2>  E 

IRVINGTON 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAYSVILLE  DAM  33 

MIDDLESBORO 

MURRAY 

OWENSBORO 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PIKEVILLE 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

WILLIAMSTOWN 

WOLF  CREEK  DAM 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


StetioQ 


ADDISON  DAM  45 

ADOLPHUS  1  N 

AL6AN/ 

ALLEN 

ANCHURAGE 

ASHCAMP 

ASHLAND  DAM  29 

BASSOURVILLE 

6ARDSrOWN  S.J.  PREP  SCH 

BAXTER 

BEAVfft  DAM 

BENHAM 

BEfiEA  COLLEGE 

BEREA  WATER  WORKS 

BOWLING  GREEN 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  W6  AP 
GRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE  LOCK.  6 
6UB01NE 


DE'J 


Cotinty 


0063 
0095 
0156 


BRECKINRIDGE 
ALLEN 

.LINTON 

■LOYO 

JEFFERSON 

.  PIKE 
.  BOYD 

KNOX 


.  HARLAN 
I  MADISON 
I  MADISON 


0907 
0909 

0978 
10A6 
1U9 


BURG  IN  DIX  DAM 
BURK.ESVILLE 
BURNS  IDE 
CADIZ  LOCK  E 
CAMPBELLSVILLE 

CARSOLLTON  LOCK  1 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COLUMBIA 

CORBiN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  W6  AIRPORT 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CYNTHIANA 

CYNTHIANA  J? 

DANVILLE 


1156 
1206 
1256 


CAMPBELL 
EDMONSON 
LETCHER 

MERCER 

CUMBERLAND 

PULASKI 

TRIGG 

TAYLOR 


13*5  CARROLL 


DEMA 

DEWEY  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  8fi 

DUNMOft 

OUNNVILLE 

EDJYVIll  E  LOCK  F 
EDM0N10N 
ELK^MORN  CITY 
FALMOUTH 
FARMERS 

=  LfMINC)S8URG 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  4 
FRANKLIN  WATER  WORKS 

FREEBUfiN 

FRENCHBURG 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  i 

GLASGOW 

GLENDALE 
GRANT  DAM  3b 
GRAYSON 

GREENSBURG 

GREENSBURG  HIWAY  61  BR 

GREENUP  DAM  JO 
GREENVILLE  2  W 
HARLAN 

HARTFORD  6  NW 
HAZARD  WATER  WORKS 


HARRISON 
HARRISON 
BOYLE 
PERRY 

I  KNOTT 

1  fLOVD 

i  OHIO 

.  MUHLENBERG 

I  CASEY 


2  52b  i 

2775  I 
2791  I 


85  OB 
82  43 
85  33 


63  63 
Bb   28 

63  20 


64  25 
66  li 
82  36 

84  't3 

85  22 
B4  37 
87  56 

65  21 

95  11 


83  07 

B2  48 

B2  47 

86  43 

87  00 
64  58 

8B  06 
85  37 
62  21 


Obser- 
vation 
time 


Observer 


FLEMING 
MAO 1  SON 

CRITTENDEN 
FRANKLIN 
,  SIMPSON 


HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  4  SW 

HICKMAN  1  E 

KICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINDMAN  SETTLEMENT 
HOPKINSVILLE  2    E 

HYOEN 


3046  ! 
3052  ^ 
3194  ; 
3203  I 


,'  CASTER 
i  GREEN 
i  GREEN 

S  GREENUP 

,  MUHLENBERG 

;  HARLAN 

>  OHIO 

',  PERRY 

L  LEE 

;  HENDERSON 

J  FULTON 

L  GRAVES 

J  JESSAMINE 

3699  KNOTT 
3994lcMfil5TIAN 
4093  LESLIE 


36  50 

37  32 
37  15 


'INGTON 


JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  2  N 
KENTUCKY  DAM 
LANCASTER  ICE  PLANT 


.   LETCHER 
1  JESSAMINE 
»  LIVINGSTON 
1  GARRARD 


62 

08 

BJ 

39 

fi4 

3-i 

Q4 

S3 

B5 

55 

65 

55 

R4 

B2 

57 

as 

3t 

85 

30 

62 

51 

12 

fl3 

l^ 

86 

54 

82  59 
87  27 
63  2, 


35 


CORPS  OF  ENGINEERS 

M.  DEARING 
MRS,  MA.;EL  NAGLie 
,NNIE  AUXIER 
E.  BARRET 

MARY  S.  RAIL  IFF 
CORPS  OF  ENGINEERS 
UNION  COLLEGE 
ST.  JOSEPH  PREP  SCF 
C .  HOMER  NOLAN 

C.  G.  YOUNG 
C.  C.  WHITEAKER 
JAMES  A.  GROSSMAN 
MRS.  L.  B.  GAFFAHO 
JAMES  R.  EDWARDS 

TVA-639 

U.S.  WEATHER  BUREAl 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS. LEONARD  H.BANKS 

C,  W.  WILLIAMS 
MARVIN  M.  LEE 
THOMAS  A.  LEWIS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ALVA  MC  KINLEY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MftS.KAZEL  B.PICKETT 
CIVIL  AESO.  ADM. 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

KY  DEPT  OF  CONS. 
MARSHALL  HILL 
CHARLES  C .  HALL 
R.  P.  COLDIRON 
H  R .  BEALL 


INNTE    D. 


TER 


CORPS   OF    ENGINEERS 
JOHN    E.    MORAN 
HARVEV    J.     FARMER 

ESSIE   OLDHAVi 

IRS.    C.    C  .     STAMPER 

BYRON  F.  FLEMING 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
EfiMAN  D.  NEAL 

INER 


DAVID  W.  BELL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SHIRLEY  1.  STATEN 
MRS.  MELL  M.  LiNGLf 
L.  KENNETH  STOTTS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
C.  R.  LOVELL 
RADIO  STATION  WHLN 
DAVID  K.  CARSON 
BURCHELL  MUNCY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANK  STREET 

MRS.    NELL   S.    CALVK 

TVA-679 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ELIZABETH  WATTS 
MRS.  W.  K.  MORRIS 
MRS. FOREST  CAMPBELL 
UNITED  FUEL  GAS  CO 
FLOVD  G.  ROBS  INS 


.   CO 


Station 


LAURA 

LEITCHFIELD 
LEXINGTON    Wa   AIRPORT 

IBERTY 

IMESTONE  SPRINGS 

LITTLE  H1CK,MAN  LOCK  8 
LOCKPORT  LOCK  2 
LOUISA  2 

LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

LOUISVILLE  W8  CITY 

LOVELACEVILLE 
JMADISONVILLE  1  SE 
I  MAMMOTH  CAVE  PARK 
[MANCHESTER  4  SE 

ImAYFIELO  SUBSTATION 
JMAYFIELD  2  S 
'MAYSVILLE  DAM  33 
Imc  KEE  1  SE 
JMIDOLESBORO 

I  MIDWAY 

'millersiown 

!monticello 
i.m0unt  sterling 
Imunforoville 

'MURRAY 

■olney 

iONEONTA  0AM  3S 
lOWENSBORO 
JOWENSSORO  DAM  46 

IPAOUCAH 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 
iPAlNTSVlLLE 
IPIKEVILLE 

PINEVILLE 

'PRINCETON 

JBAVENNA  LOCK  12 

I  RICHMOND  E  STATE  COL 

|RUMSEY  LOCK  2 

iPUSSELLVILLE 

HUSSELLVILLE  SUBSTA 
!ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 
iSALVISA  LOCK  6 
iSCOTTSVlLLE 

SEBfiEE  WATER  WORKS 

I  SHAWNEE  STEAM  PLANT 
IsHEi-BVVlLLE  2  W 
iSHEPHERDSVlLLE 
I  SOMERSET  1  N 
ISPRINGFIELD 

!sT£ARN3 

I  SUMMER  SHADE 

iSUWER  SHADE  SUBSTA 

TAYLORSVILLE 
I TOMPKINSVILLE  TEL  OFF 

I  TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  49 

j VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 


County 


BULLITT 

JESSAMINE 
HENRY 
LAWRENCE 
JEFFERSON 
EF PERSON 


GRAVES 
MASON 
JACKSON 


WOODFORD 

GRAYSON 

WAYNE 

MONTGOMERY 

HART 

CALLOWAY 
HOPKINS 
CAMPBELL 
DAVIESS 
DAVIESS 

MC  CRACKEN 
MC  CRACKEN 
JOHNSON 


CALDWELL 
ESTILL 
MADISON 
MC  LEAN 


LOGAN 
HARDIN 
MERCER 
ALLEN 
lEBSTER 


METCALFE 
SPENCER 

MONROE 


J3.!    S 


|Obser-: 
vation  I 
time 


37  55 j  85  40 

37  45j  6' 

38  26l  B' 
38  07  8; 


88  50 
67  29 
66  06 
83  43 


e?5' 


VANCE6URG 

VANCEBURG  DAM  32        1825' 
WAYNESBURG  6  E  3466 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 
WESTPORT  0567 

WILLIAMSBURG 
WILLIAMSTOWN 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


2  36  50 

5  36  03 

3  37  16 


38  58 
37  46 

37  47 


LEWIS 

LEWIS 

LINCOLN 

MORGAN 

OLDHAM 


88  46 

82  48 
62  3 

83  42 


I  MID 


340  6A   6A 

410  MID 
620 


87 

53 

R3 

')j 

le 

87 

16 

86 

53 

37     09 

84    37 

37    41 

85    14 

36   42 

84    29 

)e    53 

85   43 

36    53 

95  4C 

38    02 

65    21 

I   I-BIG  sandy;   2-.CUMBEBLAND ;   3-GHEi™ ,   4-KENTUCKY;   S-LICKING;   6-I.ISSISSIPPl  ;   7-OHIO;   S-SALT;   9-TENNESSE£ 

REFERENCE  NOTES 

„4,.,_  KootD   Thcrp  •111  be  no  duDllcatton  of  numbers  wlthl 
T.e  ,o„,  ...U  .»e.tiUc...on  .»»ers  i„  ..e  ..d..  ™...-  co.,»„  of  the  S...io.  «...  t.  .s.^ned  o.  .  ...te  ...1.. 

F.g.r..  .„d  ...t.r.  .ol.o.i.B  .1*  ....!».  ..«,  -«  "  1^  ^S".  '"""•'  """"■«■  '°  """  ""  '"'"""   '"""  ""  ""'  "'"" ' 

Ob.er..tlon  tl«!,   gl.tn   In   the  St.tlon    Index   .re    In   loe.l    .t.nd.rd   tl.c. 

D.l.,.d   dnt>   .nd  corrections   .11)    be   c.rrled   only    In   tHe   June  and  Dece.b.r    In.ues  of    thl.   bolletln. 

llonthl,  and   ..n.on.l    Bno.l.U    .nd   he.tlng  degree   d.js    tor    tbe   prec.dlng    12  .onths  .111    b.  c.rried    In    the   J»be    Iseoe  of   tl,l=  bulletin. 

Station,  appearing    In   the    Index,    but    for  .blch   d.t.   are    not    ll.ted    In    th.    table.,    are    either  .Using  or  r.tel.ed   too    la 


>  be   Included    In    thl 


Refer 


BA 'JAMES    A.    FIELD  | 

P-aIgEORGE    D.     LITSEY 
MICUS.    WJATHER   BUREAU 
7A:PALLiA    L,    KANKLA 
SpIg.T.STAGG  DISTILLER! 


7A  CORPS  OF  ENGINEERS 
6A'CORP5  OF  ENGINEERS 
7A|j.     HOWARD    QUEEN 

WEATHER    BUREAU 
6aIcORPS   OF    ENGINEE'IS 


U.S      WEATHER   bureau! 
bpIbij^ine  MALONE 

7a!j.    W.    MC    COY  I 

SPInATIONAl    park    SVC        i 
.INORA   S.    WHITE 


SPIMRS.    JOd    PAYNE  ', 

I. CORPS  OF  ENGINEERS  ' 
JmRS. WINNIE  E.  MORAN 
.  ;HUGH   ALLEN 

OF  MIDWAY 

,  MRS.  0.  M,  LAWLER 
I.  COOPER 
FRED  CAHTMILL 
,  HUBERT  E,  HODGES    I 

'  MURRAY  WATER  SYSIEMi 
.  ART  D.  WILLIAMS 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 

VIRGIL  P.  CLARK 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 


WESTERN  P.  LACKEY 
CIVIL  AERO.  AOM. 
JESSE  FAIRCHILD 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

F.  PART  IN 

ALTON  M.  MAHVlLL 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 

THOMAS  C .  MERNOON 
1  CORPS  OF  ENGINEERS 
PORTER 

TVA-6e3 

SISTER  M.  HELITINA 
L  CORPS  OF  ENGINEERS 

'  NOBLE  ALLEN 
SEBREE  WATER  WORKS 

709 

WILLA  S.  A.  RATTA 
,  OVID  K.  MAGRUOER 
'    RADIO  STA  WSFC 
COATLEY 


,  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 
,  MRS.  BRADLEY  LOVE 

'  OF  VANCEBURG 

.  CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANK  HOECK 
,  JOHN  W.  TURNER 
1  GEORGE  r .  JOHNSTON 

,  CHARLES  B.  WEST 

3  N.  B.  SIMPSON 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 


2  3  5 

2  3  5 

3 

2  3  5 

3 

2  3  5 

2  3  5 

3 

2  3  5 


CLOSED  2/52 


Unless  otherwise  indicated,  d: 
average  of  65°F.   Evaporation 

Sleet  and  hall  »ere  Included 

Amounts  In  Table  3 


lal 


1.-.-      -.,,1    .4nri    mnwi-m^nt    in  Dilles,      Degree  days    arc   based  ( 

.  bulletin  are,    ,''-^"r,\'i:ol- i.lZtlrnllill  lT.,V.'r/lloZ  iy  '.iTZUroU^LT^^ltB 
Weather  Bureau   type    pan  of  4    foot   diameter  unless   otner-ife   b  v  i 


ired  in  the  s 

.wfall  averages  Id  Table  1,  beginning  with  July  1948 
rordlng  gages,  unless  otherwise  Indicated. 


Dat 


,  3,  5,  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  Itme 
I  Toble  7  is  at  observation  tlae  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  e 
I  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.  No  record  In  Tables  2  and  5 
-  dat 


See  the  Station  Index  lor  observation  tine, 
lese  stations  snow  on  ground  values  are  at  7.30  P.M.  E.S.T. 


•   Amount  Included  in  following  measurement,  time  dlstrlbutli 
//   Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 
I     iT.l"l.\l,l.lfl'T.ll,.ll   .hoU,  or  partly  e.tl^t.d,  n.lng  a  ratio  .,  1  Inch  „..r  -'"'-J-yj^/thL^tiaor  I'v^e'eH^i^ed  to 
Tnthn""!;  ??L';Silr^l^g'gag""«i-"tiL":;[''.n  J^f Jra-IJe^'r:.  il.'-'Zllt.'.l\llil 


R  Dally  values  an_  __ 
T  Trace ,  an  amount  to 
V   Includes  total  for 
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KENTUCKY    -   MARCH    1952 

0.    K.    Anderson,    Section  Director   -  Louisville 

WEATHER   SUMMARY 

The  month  of  March  was  not  marked  with  any  unusual  features  of  temperature  conditions  although 
thire  were  frequent  changes  below  and  above  seasonal  levels.  The  outstanding  features  were 
thlnuiTer  of  days  with  hi|h  winds,  the  excessive  precipitation,  light  snowfall,  and  the  severe 
storms  The  average  temperature  was  below  normal  and  the  precipitation  for  the  State  as  a 
whole  ;as  much  above  normal.  Sunshine  was  near  the  seasonal  level.  Numerous  streams  and 
risers  were  in  flood  stages  during  the  month  because  of  heavy  rains  March  ^^^  g^n^^^lly 
an  unfavorable  month  for  farm  activities  because  of  continuous  excess  of  moisture,  which  made 
the  soil   water-soaked   practically   all   month. 

The  temperature  averaged  below   normal   over   all   sections   of   the   State  with   the   largest    depart-  . 
ure   in  ?he   eailern  division.      The  month  opened  cold   and    continued  below   seasonal   through  the  ; 
8th        It   was    in   tSis   period  that   practically   all    stations   recorded   their   lowest   temperatures 
for'the  month       A  sudden  change  to   warmer   took  place  on   the   9th   and   for    the  next    five   days    it 
continu^  warm.      After   4   days^f   below   average  temperatures,    \f  ^^f  ,^-^2^,  ^f  .^^  ^jf  ,^1 
suited    in   the  warmest    period   of   the   month.       It   was   on   ^^th^j:^^h^20th  or    21st    that    all    sta 
tions   showed   their  highest   temperatures   for   the  month.      From  the   23rd   through   the  28th,    read 
ings  were   again   belol   seasonal.      The  close   of   the  month  saw   rising   temperatures   again.      The 
iefn  lemperfture   for   the   State  was   45.6°,   which   is   0.8°    below   normal.      The  monthly  mean  tem- 
perature ranged   from  49.0°    at   Wolf   Creek  Dam  to  41.5°    at    Frankfort,    Lock  4   and  Maysville,    Dam 
33        The  hTghest    temperature    for   the   month   was    84°    at   Pikeville   on  the  20th   and   at   Grayson 
and   Scottsville   on   the   21st.      The   lowest    temperature  was    9      at    Inez   on  the  8th. 

Rain  fell  somewhere  in  the  State  on  24  days  of  the  month.  The  amounts  were  well  distributed 
and  ranged  from  over  4  inches  in  the  northern  and  eastern  sections  to  over  10  inches  in  the 
southerf  portion.  Heavy  and  general  rains  occurred  on  the  10th,  11th,  21st  through  th^  23rd 
Sains  reported  during  the  period  of  21st  through  the  23rd  did  widespread  damage  as  a  result 
o?  JloodTng  Snowfan  was  very  light  and  snow  cover  throughout  the  month  was  negligible.  The 
average  Drecipi?Iti on  for  the  State  was  7.25  inches  which  is  2.46  inches  above  normal.  The 
t'^t^l'amo'JnTs'recorS^d  this  month   at   the  various  stations   ranged   from   11   42    inches   a^  Edmonton 

the   2nd. 

Heavy  rains  during  the  month,  especially  in  the  ^^^er  half ,  caused  considerably  t^llnds' 
south  central  and  western  counties  through  erosion  of  ^"IJ^^g  ^^^^  or  seJ-Jous  hashing  Farm 
Many  tobacco  plant  beds  -Quired  reseeding  because  of  the  r  -  -^-^^^/^f  JJf' end  of 
work  was  delayed  by  wet  ground.  Tobacco  P^^^^t  .^^f^  '^^^J^Jf^ggg^  and  clover  and  some  oats, 
the  month.  Plowing  was  becoming  active  «^th  sowing  of  g^JJ^^^^^^i^^^i^g  becoming  light 
Grains  showed  favorable  growth  and  pastures  were  improving.  Stock  feeding 
in   some   sections. 

were   expected   to  be   heavy   in   some   areas    and   light    in   others. 

A  tornado  on  th  .  22nd  hit  the  southern  part  ol  Hodgenvllle  and  resulted  In  P-perty  da»agj 
estimated  at  $250,000  and  in  18  injuries.  Electrical  storms  on  the  21|t  "^  The  rain,  .Ind, 
lit  T.:-JJ^ti:rf^ll.'l^eTrLV:^^  feeornfeS-,or  an  additional 

Six    injuries   and   ten   fatalities.      -      W.S. 
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W>nd  direction    i                   ^'""^         Y**^                           "*'*""''    """"i^ty  averages  - 
m.  p.  n.                                                     percent 

Numbei  of  days  with  precipitation 

Station 

1 

> 
0. 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

1 

< 

1    . 

in 

Direction 

o! 
lastest  mile 

Date  oi 
fastest  mile 

12:30   a 

CST 

..  o 
to 

6:30  p 

CST 

8 

.01-09 
.10-.49 

in 

s 

T 

Si 

1 

Percent  of 

possible 
sunshine 

Aveiage 

sky  cover 
sunrise  to  s 

LEXINGTON   WB   AP 
LOUISVILLL  WB   AP 

SSE 
N 

13 
13 

13.0 
10.6 

56 

W 

13 

69 
70 

74 
78 

55 
55 

62 

60 

4 

5 

5 

3 

3 
4 

1 
1 

1 

3 

2 
0 

16 
16 

- 

55 

6.1 
6.3 

COMPARATIVE  DATA 


Tempeiature 

Precipitation 

Year 

g' 

s 

< 

1 

1 

1 
1 

II 

&  o 

■s  s 
^3 

1889 
1890 
1891 
1892 
1893 

1894 
1895 
1896 
1897 
1898 

1899 
1900 
1901 
1902 
1903 

1904 
1905 
1906 
1907 
1908 

1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

40.5 
41.2 
41.8 
40.6 
45.0 

50.8 
45.0 
41.1 
49.6 
50.7 

43.9 
42   8 
46.4 
47.2 
52.5 

47.7 
52.2 
39.2 
54.9 
51.8 

44.8 
55.0 
46.0 
41.3 
46.5 

84 
78 

89 

86 
88 
80 
86 
84 

SO 
81 
87 
82 
85 

88 
86 
75 
92 
88 

74 
91 
87 
88 
85 

18 
4 
9 
7 
5 

10 
15 
8 
20 
16 

-  3 

-  3 

3 
7 
19 

12 
22 
3 
18 
19 

17 
11 

7 
10 

9 

1.52 
8.34 
8.08 
4.08 
2.76 

2.72 
3.17 
6,16 
7.94 
7.59 

8.10 
2.58 
3.50 
4.44 
4.43 

6.26 
4.45 
6.37 
2.28 
5.42 

5.14 
0.79 
2.57 
6.22 
7.22 

0.2 
1,0 

2.4 
3.9 
0.5 
6.1 
T 

0.5 

T 
2.0 
0.8 
0.6 

T 
0.3 
0.6 
6.6 
0.5 

9 
12 
14 
13 

15 
9 
10 
11 
12 

12 
9 
16 
10 
13 

11 

3 

9 

15 

10 

Year 

Temperatm 

e 

Precipitation 

1 
< 

■a 
1 

1 

1 

li 

-Si 

■o  3 
IS 

1914 

41.8 

78 

2 

3.62 

6.4 

12 

1915 

37.8 

65 

11 

2.11 

3.5 

8 

1916 

43.5 

84 

4 

3.39 

3.7 

10 

1917 

45.9 

34 

0 

6.52 

8.1 

14 

1918 

51.6 

85 

17 

1.97 

T 

8 

1919 

47.6 

81 

16 

5.65 

T 

9 

1920 

46.3 

88 

-    1 

4.85 

0.6 

10 

1921 

56.7 

87 

19 

5.75 

T 

11 

1922 

49.4 

83 

19 

8.11 

0.5 

14 

1923 

45.6 

80 

8 

5.27 

T 

9 

1924 

41    5 

81 

14 

3.05 

1.8 

9 

1925 

49.2 

84 

4 

3.59 

0.4 

9 

1926 

40.2 

84 

4 

2.80 

2.3 

11 

1927 

48.4 

82 

10 

6.04 

3.5 

11 

1928 

45.6 

85 

12 

2.64 

2.  7 

8 

1929 

52.0 

94 

9 

4.17 

1.2 

10 

1930 

44.5 

76 

9 

2.17 

1.2 

9 

1931 

41.4 

73 

18 

3.66 

1.9 

17 

1932 

41.2 

80 

4 

4.95 

1.5 

10 

1933 

46.0 

78 

10 

5.52 

T 

11 

1934 

43.6 

80 

5 

4.83 

2.1 

13 

1935 

54.6 

86 

20 

9.56 

0.3 

14 

1936 

50.7 

81 

19 

4.85 

3.2 

11 

1937 

42.2 

77 

6 

1.43 

2.3 

7 

1938 

53.7 

86 

11 

6.29 

T 

13 

Year 

Temperatiire 

Precipitation 

1 

i 

1 

3 

01 

1 

ll 

li 

d_ 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

1949 
1950 
1951 
1952 

Period 

49.4 
43.9 
40.5 
48.3 
43.0 

45.2 
56    5 
56.1 
38.6 
49.8 

45.8 
43.1 

45.4 
45.6 

46.4 

90 
81 
74 
85 
80 

84 
91 
85 
77 
87 

86 
88 
79 
84 

15 

11 

2 

15 

-  6 

8 
20 

16 

-  1 

10 
7 

13 
9 

5.78 
5.04 
1.65 
4.48 
7.63 

5.50 
7.06 
4.47 
2.36 
5.26 

5.17 
3.74 
4.99 
7   25 

4.79 

T 
1.9 
1.1 
2.2 
3.0 

0.5 

T 
0.2 
10.8 
0.1 

l.I 
0.3 
6.2 
0,2 

1.8 

9 
10 

8 
13 
10 

13 
13 
13 
10 

11 

11 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unwei^ted  values  published 
In   this   table    for  earlier   years. 


See  reference   notes    following   Station    Index. 
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Temperature 


Precipitation 


WESTERN  01 VIS  ION 

BEAVER  DAM 
FORDS  FERRY  DAM  50 
GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  *  SW 
HICKMAN  1  E 

HOPKINSVILLE  2  E 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAYFIELO  2  S 
MURRAY 

OWENSBORO 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PRINCETON 

RUSSELLVILLE 

DIVISION 

CENTRAL  DIVISION 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

BURG  IN  DIX  0AM 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  W  B  AIRPORT 
DANVILLE 
FRANKFORT  LOCK  4 
6REENSBURG 

IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LIMESTONE  SPRINGS 
LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE  2  W 

SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
WILLIAMSTOWN 
WOLF  CREEK  DAM 

DIVISION 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BAXTER 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
FARMERS 
GRAYSON 
HEIDELBERG  LOCK  1* 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 
INEZ 

MANCHESTER  4  SE 
MAYSVILLE  DAM  33 
MIDDLESBORO 

MOUNT  STERLING 

PIKEVILLE 

RICHMOND  E  STATE  COL 

VANCEBURG  DAM  32 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WILLIAMSBURG 

DIVISION 

STATE 


SB 


•I 


57.9 
57,5 
57,8 
55,7 
58.0 

58.8 
59.4 
57.9 
58.3 
59.4 

57.0 
56.5 
56.7 
58. 6M 
59,2 


55.5 
59.0 
57.3 
58.2 
57.6 

55.5 
51.2 
54.9 
50.5 
56.7 

57.3 
56,9 
54,4 
58.0 
55.5 

54.5 
59.6 
57.7 
59. 7M 
57.0 

57.9 
58.0 
54.5 
51. 5M 


55.2 

60, IM 
56.6 
56.3 
55. OM 

57.1 
55.0 
57,5 
56.5 
58.7 

56.6 
58.9 
59.3 

52.5 
60.8 

58.0 
59.1 
53.7 
55.5 
55.1 


35.1 
37.1 


34.4 
35.9 
35.1 
36.1 
37,3 

36.3 

35.5 

33.5 

33.8M 

37.3 


33.3 
35.0 
35.3 
34.9 
35.8 


33.6 
32.5 
34.3 

35.5 
34.8 
34.7 
34.1 
35.2 

37.3 
35.8 
33.5 
35. IM 
33.0 

38.5 
35.5 
33.0 
36.4M 


35.8 
32.  3M 
32.1 
31.3 
35. 2M 

32.2 
32.4 
32.6 
27.6 
32.5 

28.8 
29.7 

33.3 
30.5 
34.9 

30.  8M 

36.0 

33.8 

33.9 

29.6 


45.6 
47,3 
45,5 
45.8 
45.9 

45.5 


47.2 
48.4 

46.7 
45.1 
45.2 
46.  2M 
48.3 

46.7 


is 


34.7         47.9 
44.8 


1.2 

1.7 


1.8 
1.0 


44.5 
46.1 
45.4 


45.9 
47.7 
45.6 
47. 4M 
45.0 

48.2 
46.8 
43.8 
49.  OM 


43.8 
45. IM 

44.7 
43.7 
45.1 
42.1 
45.6 

42.7 
44.3 
46.3 
41.5 
47.9 

44.  4M 

47.6 

43.8 


1,9- 
4.4 
1.1 


•  2 

1.4 
2.2 


78    20+ 
80    21 
20 


21 
20 
21 
21 
20+ 

20 

21 

20+ 

21 

20 

21 
20 
20 
2? 
20 

20+ 

20 

21 


No.  oi  Days 


566 
541 
565 
618 


562 
529 
565 

545 
511 

551 
579 

583 

519 


530 
655 
5  74 
655 
562 

612 
695 


670 
585 
627 
584 
603 

588 
536 

546 
614 

513 
553 
551 


587 
602 


608 

624 
553 
512 
702 
593 


634 

571 


529 

533 


15  '  0 

11  !  0 
151  0 

13  ;  0 

14  '  0 

16  0 

12  0 

15,  0 

13  0 

9;  0 

13' 
12 

14;  0 

19:  0 

12;  0 


1^ 
14 

14 
12 
14 


S.B 


Ol  0 

0 

0;  0 


10 

0 

15 

0 

17 

0 

15 

0 

17 

0 

7 

0 

16 

0 

17i  0 
111  0 


5.97 
8.74 
8.41 
5.57 
6.99 


5.17 
6.41 
7.08 
7.98 

6.29 
8.31 
7.35 

8.50 
6.99 

5.93 
8.24 


6.01 
10.38 


5.97 
5.97 
5.55 
7.09 
5.98 

6.87 
6.60 
5.48 
6.73 
8.12 

5.57 
5.81 
5.37 
5.55 
10.71 

VlO.ll 
4.82 
7.17 
5.92 

7.39 

8.42 
6.86 


3.61 
1.06 
3,37 


3.14 
1.57 


1,70 
4.91 


1.57 
3.45 
4.92 


3.19 
1.10 


1.64 
2.65 
2.66 

1.53 
3.49 
3,04 


1.91 
3.20 


5.41 

1.34 

.50 

2.58 

1.29 


Snow.  Sleet.  Hail 


3.97 
2.18 
4.27 
2.22 
2.15 

3.30 

3,31 
2,24 
5.49 

2.67 
3.58 
2.55 
4.10 
4.24 


2.52 
3.23 
3.75 
1.86 
3.40 

2.12 
2.03 
1.91 
2.62 
2.70 


2.78 
3.10 
2.81 
4.80 
1.95 

2.28 
3.86 
2.40 
3.49 


4.33 
5.85 
2.00 


1.86 
2.49 
1.80 
2.02 
3.29 

3.43 
2.57 
2.14 
2.09 
2.64 


2.90 
1.57 
1.54 
3.36 

3.48 
1.78 
2.00 
1.66 
2.42 

3.23 


2.0 

T 


.0 

1.0 

T 


T 
T 
T 

.0 

T 

2.0 

.0 


•  1 
T 
T 
1.0 
.0 


4;  2 
3i  2 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


.. 

3 
H 

Day  of  month 

Station 

1      1 

2    1 

3 

4    1    5    I    6 

7    1    8    1    9 

10  1   u 

12 

^.\ 

14 

15 

16   1   17 

1     ^^ 

19  1  20  1   21 

22  1   23  1   24 

1          I 

25  1  26  1   27 

28      29  1^  30 

31 

ADOfSON    DAM    *5 

ADOLPMUS     1    N 

ALRANV 

ALIEN 

A  NC  HOB  AGE 

7.10 
6.25 
9.29 

6.04 
5.97 

.25 

.42 

.30 
•  04 

T 

,24 

.25 
.33 
.37 
.55 
•  23 

.40       ,02 
.72 
.59 
.25 

.03    3.05 

.35     1.98 

.08    1.94 

.83 

2.00       .26 

.03 

.01 

.23 

.02 

.03 

T 

.01 

.03 

•  32 

•  19 

•  17 

.56 

.23 
.28 
,52 

.65 

2.30       .20 
2.32     1.65 
2.60    2.30 
1.20    1,79       ^04 
2.52 

T 

T 

.12 

T 

•  04 
*12 

ASHCAMP 

ASHLAND   0AM    ?9 
BARBOURVILLE 
BAROSTOWN    S    J    PREP    SCM 
BAXTER 

«»a5 

5.97 
6.97 

0.7* 
6.55 

.51 
.39 
.54 
.18 
.75 

.02 
.18 

.53 

.44 
.75 
.21 
.50 

.53 

.17       .16 

•  14 

•  65 

T 

.60 

.92 

.27     1.10 

1.48     1.84 

1.50 

.11 
.10 

.02 

T 

T 

T 

r        T 

T 

•  37 

•  69 

.60 

.65       .03 

.32 

.11 

•  65 

.46    1.50       T 
1.20    1.S6 
2.49       •B^       .04 
3.23       .68 

•55    1,80 

T 
T 

T 

T 

•  12 

•  16 

•  05 

B'^AVFH    DAM 

BENNAM 

BERFA    COLLEGE 

BEftEA    WATER    WORKS 

BOWLING    GREEN 

8.12 
7.09 
6.98 
7.2* 
9.22 

.97 
.40 
.50 
•  38 

.19 

T 
.19 

.0? 

.56 
.33 
.50 
.50 
.38 

T 
.54 

.24 

2.07       .51 
1.57 

.78       .73 
1.59 

.31     1.87 

.08 

' 

T 
T 
T 

•  07       . 

T 

.49 
32       T 

.36 

.04 

.12                     ,04 
.55 

.19 
•  58 
.32 

3.97 

.76    2,02       T 
3.29       .37       T 
1.66    2.11 
2.45    2.65 

.03 

.06 

•  15 

•  12 

•  14 

•  06 
,03 

BOWL'NG    GREEN    SUBSTA 
BOWLING    GREEN    WB    AP 
BRENT    0AM    36 
BROWNSVILLE    LOCK    6 
BUROINE 

10.59 
8.41 
5.16 

5*41 

.35 
.07 
.58 

.34 
.35 

.35 

.61 
.17 

.30 

.56 

T 
.02 

•  70 

.02 

.11     1.96 

1.65       .20 

2. it 

•  94 

.02 
•  05 

.01 

.02 

•  02 

T 

T 
•  04 

.11 
.37 

.37 

.05                   1.20 

.50 

•  54 

3.62    3.10 

3.75 

1.03     1.14 

.55    1,22 

T 
T 

T 
T           T 

.02 
•  24 

T 

.14 

BU^GIN    01 X    DAM 
BUflKESVlLLE 
BUffN^lOE 
CAOrZ    LOCK    £ 
CAMPBELL5V1LLE 

5.57 
10.38 
9,60 
9.45 
6.99 

.17 
.49 
.72 
.27 
.36 

T 
.51 

•  07 
.20 

.35 
.29 

.41 

.61 

.22 

.69       T 

•  50 

•  60 

T          1.32 
T          1.96 
2*14 
.45    3.04 
.92       .75 

T 

T 

T 

T 

.08 
.16 
i?l 
,25 

,48 

•  47 

,39       T 
.76 
.52 
.03 

1.86    1.10 
3.60    2.74       T 
2.18    1.97 
3.63       .15 
3.40       .16 

T 

T 

.06 
*20 

•  08 

CARROLLTON    LOCK     1 

COLLEGE    HILL    LOCK    11 

COLUMBIA 

CORBIN    CAA    AIRPORT 

COVINGTON    W    B    AIRPORT       R 

7.05 
10.34 

6.87 
5.17 

.27 

.01 

.15 

.26 
.13 

.75 
.11 
.54 

.03 

.26 
•  72 

T           T           T 

,01 

2.12 

1.20 

2.33 

1.36       .17 

2.03       .20 

.0? 

T 

.02 
.03 

T 
.02 

T 
.01 

T 

T 
T 
T 

.05 

.20 

•  68 

•  54 

.31       .02 

.52 

.42 

.02                     .06 

,02                     .21 

1.65       .56 
•          4,30 
3.65    2,70 
3.43       .05       .01 
1.55 

T            T             .01 

T            T 

•  06 
.23 
.39 

CUMBERLAND    FALLS    ST    PK 

CYNTHlANA 
CYNTHIANA    2 
DANViLlE 
DELPHI  A    1    E 

7.21 
6.52 
6.60 
6.41 
5.30 

.74 
.26 
.25 

.24 

•  17 

•  05 

.46 

.18 
.09 
.36 
.15 

•  44 
,11       T 

.31       .01       T 

.16 

1.40       T 

1.92 

1.43       .69 
1.91 

.15    1.17 

.08 
.01 

' 

.0^. 
.03 

T 
.05 

T 

T 
.07 

•  41 

•  44 
.07 

•  14 

.53                     T 

,12 
.55 
•  24 

3.60 

2.04     U34 
2.57       (SI 
1.51     U44 
.60    1.15 

.02 

T 
T 

T 
T 
T 
T 
.10 

DEMA 

DEWEV    DAM 

DUNDEE    BARRETTS    FORD    BR 

DUNMOR 

OUNNVICLE 

6.19 

6.20 
9.02 
7.51 
9*29 

.M 
.52 
.20 
.22 
.26 

.20 

.05 

.07 

T 

.4? 

.56 
.22 

.37 
.36 

.46 
.26       T 

.54 
.44 
.30 

.19       .73 

.73 

.25    2,50 

.14    2*80 

2.30 

•  14 

.05 

T 
.03 

.04 

T 

T 

.32 

.38 
.18 
.20 

.20 
.56 
,37 
.42 
.42 

1.90       ^95 
,97    2^42 
3.52       ,90 
2^52       ^32 
3^30    2*15 

' 

.04 

•  21 

T 

EOOWILLE    LOCK    F 

EDMONTON 
ELKHORN    CITY 
FALMOUTH 
FARMERS 

8.29 
11.42 
5.23 
5.64 
6.48 

.10 

.30 
.34 

.05 
.02 

.27 
.27 
.53 
•  18 
.56 

.78                              1 

.65                              ■ 

.44 

.05                             ' 

.22       T                     j 

.72    2.00 

.18    2.16 

.47 

2.21 

1.55 

.08 
.03 
.13 

T 

T 

.05 

.01 

T 

.21 
.20 

T 

•  34 

.20       .19 

•  76 
.45 

•45       .01 

3.72 
4^30    2*50 

.65    1,60       T 
1.56       ,76 
2.14    1,08 

•  04 

.05 
.04       T 

.05 

.07 

T 

FLEMINGSRURG 

FORO    LOCK     10 

FORDS    FERRY    0AM    50 

FRANKFORT    LOCK    U 

FRANKLIN    WATER    WORKS 

6.75 
5.94 
6.03 
7.08 
6.81 

.39 
.16 
.16 
.36 
.33 

T 

.32 

.41 
.15 
.17 
.35 

.18 

.28       T 
.45       T 
.12       T 
.63 

1.65 
T          1.39 
.34    2.16 

2.62 

.44     1.55 

.02 

T 
•  08 

T 

T 
•  03 

.03 

T 

T 

T 
.34 

•  03 

•  23 

.47 

•  58 

•  36 
.42 

•  33 

2^04    U47 
2,17       ^93 
1^68       T 
2.21     1.13 
2.09       .86 

T 

T 
T 
.04 

T 

T 
.02 

T 

FREEBURN 

FRENCHBURG 

GEORGfTOWN    WATER    WORKS 

GEST    LOCK    3 

GLASGOW 

5.36 
7.76 
7.52 
5.68 
9.46 

.'.6 
.21 
.19 
.51 

T 

.92 

.59 
.25 
.05 
.27 

.35 

.17       .03 

.10 

.12 

,43 

1.81 

2.55 

2.06 

.25    1.80 

.22 

.14 

T 

.01 
.01 

.02 
T 

T 

.01 

•  02 
T 

•  24 

.72 

.60       .03 

.48 

•  40 

.22 

,74    1,76 
2.06    1.70 
2.65     1,26 
1.85     1.00 
4.00    1.51 

.02 

,12 
,05 

•  10 

•  06 

•  04 

6LENDALE 

GRANT    DAM    30 

GRAYSON 

GREFNSBURG 

6REENSBURG    HIWAY    61    SR 

9.19 
4.68 
6.73 
7.98 
8*44 

.15 
.15 
.32 
.46 
.52 

.04 

.37 

.02 
.62 
.30 
.27 

.31 

.03 

.21       .07 

.55 

.55 

'      .05    3.26 

j     •          2.15 

1.21 

2.10 

•06    1.95 

.06 

T 

T 

.07 

.03 

T 

*31 

T 

.25 

■  31 

.33 

.47       T 
.69       T 
.40 
.34 

3.00    1.39 
1.15       ^71 
2^09    U36 
2.70    1.20 
2.96    1^41 

T 

T             T 
.03 

T 

GREENUP    0AM    30 
GREENVILLE    2    W 
HARTFORD    6    NW 
HAZARD    WATER    WORKS 
HEIDELflfRG    LOCK     \k 

5*04 
8,50 
7.26 
5.65 
8,12 

.32 

.le 

.76 
.60 

.28 

T 

.13 
.55 

.52 

.55 

.10      T           T 

.49       T 

.46 

.47 

T 

T          1.10 

2,15       .45 

.19    2.11 

.56 

1.35 

.19 

.05 
.04 

T 
.09 

.05 

.02 

T            T 

,50 
.38 

.52       T 

.15                     ,15 

,20 

,44                     • 

.55 

1,55    1*07 
4*27 

3.34       .23 
1.06     1.6  5 
1.77    2,64 

.03 

,01 

.03 
.06 
.02 

.06 
.13 

HENDERSON    fc    SW 

HICKMAN    1    E 

HICKSVlLLE 

HIGH   BRIDGE    LOCK    7 

HINOMAN    SETTLEMENT    SCH 

5.97 
6.6B 
7.84 
5.94 
6.57 

.05 
.IS 
.18 
.70 

.15 
.05 

.48 
.36 
.57 
.33 

.71 

T 

.78 
.72 

.20       T 
.50       .55 

2.22       .73 

•80    2.16 

.57    2.17 

1.46 

.11 

.14 

.05 

T 

T 

•  72 

•  26 

•  21 
,05 

T 
.65 
.41 
.66 
.30 

1.40 

1.75 

2.91 

2.02     1.04 

1.80    1^60 

T                           .06 

T 

T 

T 
•  30 

HOPKINSVILLE    2    E 

HYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 

JACKSON 

8.14 
5.05 
5.81 
6.29 
7.49 

.'•6 
.69 

.49 
•  34 
.16 
.14 
.03 

.39 
.38 
.55 

,30 
.43 

.16 
.03 
.37       T 

1.05    1.80 
*             .87 
.16       .77 
1.79       .40 
1.05       .03 

T 

.04 

T 

.02 
T 

T 

.24 

,53 
.10 
•  60 

.45 

.54 

.10                     .03 

.52 

3.30       .51 

2.47 

2.90       .10       T 

2.78 

1.87    2.38 

T 

T 

.05 

T 

.41 

T 

JEREMIAH 
KEENE    2    N 
KENTUCKY    DAM 
LANCASTER     ICE    PLANT 
LAURA 

5*06 
6.44 
7.35 
6.93 
6.15 

.07 
,32 
.42 

T 
.04 

.69 
.35 
.24 
.41 
.46 

.47 

.22       T            T 

.67 

.32 

.32 

.77 

T          1.55 

.68    2.09 

1.60 

.81 

T 
.15 

T 
•  03 

T 

T 
.03 

T 
T 

•  24 

•  09 

•  21 
,08 

.27 

.57       T 
.49 
.60 
.67 

1.19       *64 
2.15    1.30 
2.77       T 
1.80    1.80 
1.30    1.80 

T 
•  03 

.17 

T 
•  OS 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON    WB    AIRPORT          R 

LTRERTY 

LIMESTONE    SPRINGS 

LITTLE    HICKMAN    LOCK    8 

8.31 

7*36 
9.13 
8,50 

6.05 

.10 
.01 
.60 

.22 

.31 

T 

.35 

.19 
.35 
.27 
.38 

.39 

,01       T 
.43 

.30 

•16    2^88 
2.01       .07 

2.15 
1.94       .60 

1.50 

T 

T 

.01 
.05 

T 

.28 

.64 
.10 
•65 

T 

.36 

•03                   1.07 

.55 

.06 

.60 

3.10       .66 
2.81 

2.50    2.28 
4.80       .14 
2.03    1.02 

.01 

T 

•  20 
.12 

•  04 

LOCrPORT    LOCK    2 

LOUISA    2 

LOUISVILLE    WB    AP                     R 

LOUISVILLE    UPPER    GAGE 

LOUISVILLE    WB    CITY               R 

6.03 
6.08 
5.99 
6,73 
5.93 

.40 
.24 

.29 
.18 

.26 
.75 
.22 
.27 
.23 

.16       r 
.10       .15 
T             T 
.18       T 

T             T 

2.12 

1.95       .18 

2.94 

2.28       .14 

.05 
.85 

T 
T 
T 

.02 

.04 
.05 
.01 

T 

T 

T 

T 

.03 

•  68 

•  05 

•  60 

.50 

•  70 

,01                   1.16 

.62 

.01                   1.25 

1.86    1.03 
1.70    1.33 
1.20 

1*96       .39 
.93 

T                           .01 

T 
,02 

•  10 

•  03 

T 
•  25 

.2a 

LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE     1    SE 
MAMMOTH    CAVE     PARK 
MANCHESTER    *    SE 
MAYFIELD    SUBSTA 

6.89 
7,97 
8,24 
6.37 
7,90 

.31 

.61 
.17 

.22 

T 

.22 

.60 
.13 
.58 
.43 
.58 

.40 
T 

.35 
1.00 

*          3.75 
.56    2.52 
1.24    1.01 
1.14 
.90    2.27 

.07 

T 

T 

•  76 
.27 
,43 
,03 

•  24 

.26 

•05                     .03 
.6- 

.40 

1.56 
3.31 

3.85       .21 
1.26     1,67 
2.30       .04 

T 
,04 

•  21 

.25 

.14 

*>AVF1ELD    2    S 
NAYSVILLE    DAM    33 
MC    KE6    1    SE 
MIDDLE SBORO 
MIDWAY 

6.54 
5.56 

10.31 
10.71 
7,71 

.35 
.85 
.61 
.26 

•  47 

T 

.97 
.19 
.48 
.84 
.27 

.10       .01 
.62       T 
.92 
.06 

T 

1.98       .07 
1.54 

1.55       .90 
2.32 
2.44 

.13 
.15 
.11 

■  04 

T 

T 
T 
T 
T 

T 
T 

.68 

•  05 
.03 

•  10 

-08                     T 
.52 

.68       T 
.95 

.37 

2.24 

1.38    1.30 
2.15    2,64       .04 
U55    3.38 
2.81     1.38 

T 
T 

T 

.15 
.20 

M1LLER5T0WN 
HONTl CELLO 
MOUNT    STERLING 
MUNFORDVILLE 
MURRAY 

7.67 
8,11 
/lO.l  1 
9,74 
10.46 

.19 

,10 
.52 

.38 

.10 

.41 

.28 

.37 
.47 

,41 
,46 
.55 
.35 

.24    2.66 

1.70 
*          1.95 
.10    3.60 
3.19       .28 

T 

T 

.01 

T 

.02 

T 

.08 
.16 
•  42 
.23 
.53 

.38 
.53 
,22 
.37 

.05 

1.38    2,05 
2.95    1.75 
3,46 

2,48    1^72 
5,49 

.15 
.14 

.04 

OlNEY 

ONEONTA    DAM    35 
OWENS BORO 
OWENSBORO    DAM    46 
PAOUCAH   CAA    AIRPORT 

7.34 
4*36 
7,01 
6,94 
7.04 

.17 
.13 

.24 

.16 

T 
.25 

.19 

.53 

.13 
.19 
.15 
.58 

T 
.60 
.52       .05 

.02 

•60    1.69 
1.67 
.30    2.87 
.10    3.07 
3.68    ■   .02 

.02 
.03 

T 

.02 
.06 
.06 

T 
T 

.03 
.02 

.01 

.31 
T 

.36 
T                           .33 
T             .03       .68 

*30 
.35 
.18 
.22 

1.73 

3.20       .10 
1.17       .85 
1*93       *14 
1.94       .16 
,04 

.01       T 
.01                     .03 

,09 

T            T 

.08 

*07 

.03 

T 

•  01 

PADUCAH 

PAINTSVlLLE 

PIKEVILLE 

PINEVILLE 

PRINCETON 

6,50 
7,06 
4,82 
S,4? 

8,41 

,09 
.57 

,58 

T 

.12 

T 
.31 

.15 
.68 
.61 
.54 
,74 

.37 

,35       .05 

.26 

.79 

T 

.65    2.56 

.75 

.12       .61 

2,12 

2.01       .43 

•  26 

.09 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 
T 
.02 

T 

•  35 
.03 
.42 

.33 
.70 
.16 

•  72 

•  17 

2.30 

1.15    2.51 
1.78       .65       T 
1.18    2^26 
4^10       .09 

T 
T 

.09 

.05 
•  04 

T            T 

T 

•  05 

•  09 

•  14 

RAVENNA    LOCK     12 
RICHMOND    E    STATE    COL 
RUMSEY    LOCK    2 
eUSSELLVlLLE 
RUSSELLVILLE    SUBSTA 

6,56 
7.17 
7,96 
9,87 
8,97 

T 

.26 

,26 

.32 

,30 

T 

.80 

.10 
.37 
.IB 

,22 

.31        .05 

.56 

•  39 

.38 

1.20 
T          1.45 
•25    2.85 
.38    1*76 
.47    1.48 

.08 
.06 
.05 

T 

•  03 

•  10 

.05       .35 
.20 
.17 

•  46 

.62       .01 

.40 

.44 

.39 

1,80    2.00 
2.00    1.92 
2.95       .06 
4.24    1.45 
4.00    1.40 

T 
T 
•  05 

T 

T 
•  03 

.30 

T 

Se«  Reforvnce  NoIh  Following  Station  Index 


Table  3— Continued 
Station 


ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SALVISA  LOCK  6 

SCOTTSVILLt 

SEBREE  WATER  WORKS 

5.MAWNEE  STEAM  PLANT 

SMELB'^ViLLE  2  W 
SHEPHERDSVILLE 
SOMFRSET  1  N 
SPRINGFIELD 
STEARNS 

SUMMUR  SHADE 
SUMMER  SHADE  5UBSTA 
TAYLORSVILLE 
TOMPKINSVILI.E  TFL  OFF 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 

TYRONE  LOCK  5 
UNiONTOWN  DAM  fc9 
VALl EY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 
VANCEBURG  0AM  32 

WAVNESflURG  6  t 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WESTPOHT 

WILl lAMSBURG 

WILLIAMSTOWN 

WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  0AM 
WOODBURY  LCTK  4 


6«6« 
7i77 
7*82 
6*67 


DAILY  PRECIPITATION 


0 

77 

.fc7 

8 

35 

.28 

8 

93 

.3? 

■3 

69 

.31 

6 

47 

.16 

6 

75 

» 

8 

.7^ 

.20 

5 

92 

.35 

Day  c 

13  I   1 


16      17       18 


3.05 
2.55 
1.46 


19  I  20      21 


22      23      24     25      26      27 


28     29      30      31 


1.67 

1.25 

1.22 

2.33 

5.85 

•  02 

3.30 

3.08 

3.06 

1.03 

3.90 

.20 

3.72 

1.45 

i.eo 

.10 

• 

3.20 

3.15 

1.00 

1.31 

1.66 

2.20 

2.08 

1.65 

2.42 

1.61 

.32 

1.18 

3.23 

Sm  Reference  Notes  Following  Station  Index 


Table  5 

DAILY 

TEMPERATURES 

KENTUCKY 
MARCH  1952 

Day 

Ol  Month 

d 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

L^_ 

10 

n 

1 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

18 

.. 

-^1 

2. 

" 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31  ; 

> 
< 

AHCH0«*6e 

MAX 
MIN 

A3 
27 

35 
29 

95 
34 

55 

28 

39 

21 

44 
19 

45 
22 

49 
21 

68 

36 

55 

43 

60 
37 

59 

30 

61 

44 

44 
35 

44 
29 

46 
29 

52 
21 

48 
39 

58 

43 

78 
36 

78 

47 

66 

52 

66 

32 

50 
30 

62 

33 

53 
30 

50 
36 

54 
24 

69 

37 

76 
37 

72  1 

51 ; 

56.6 

33i3 

ASHLAND  0AM  29 

MAX 
MIN 

34 

37 
26 

57 
35 

65 
37 

40 
28 

40 
23 

35 
26 

42 
21 

64 
36 

60 
38 

60 
46 

54 

30 

67 
39 

57 
37 

43 
29 

43 
30 

46 
30 

47 
33 

51 
45 

79 

35 

82 

49 

78 
56 

59 

47 

51 

39 

62 
32 

62 

42 

58 

33 

51 

36 

66 

34 

71 
37 

71 
50 

66.2 
35.8 

BARBOURVILLE 

MAX 
MIN 

45 

48 
29 

56 

42 

63 
30 

45 
18 

56 

17 

69 
30 

61 
36 

61 

31 

69 
27 

69 
42 

60 
39 

46 
29 

55 
21 

57 
37 

67 
43 

81 
34 

79 
40 

69 
56 

65 

41 

55 
32 

63 
28 

64 
32 

63 
28 

57 
32 

70 
29 

76 
32 

74 
49 

60.1 
32.3 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 
MIN 

tl 

42 
30 

58 
34 

55 
33 

37 
22 

44 
21 

52 
20 

50 
24 

69 
35 

68 
46 

62 
41 

59 
30 

63 
47 

58 
35 

45 
31 

46 

50 

54 
22 

55 
39 

58 
42 

79 
46 

80 
54 

76 

57 

66 
32 

50 
34 

64 
36 

63 
32 

66 

32 

51 
24 

69 

40 

75 
37 

78  . 
52 

59.0 
35.0 

BAXTER 

MAX 
MIN 

66 

34 

40 
29 

46 
34 

57 
44 

60 
30 

46 

24 

41 
21 

44 
19 

55 

20 

65 

33 

60 
49 

50 

31 

66 
32 

65 
42 

46 
34 

41 
29 

41 
22 

67 
23 

52 

40 

63 
35 

78 
38 

73 
44 

66 
42 

60 

35 

45 
27 

67 
27 

61 

29 

61 
31 

53 
29 

68 
33 

73 
34 

56.6 

32.1 

BEAVER  MM 

MAX 
HIN 

45 
32 

41 
31 

56 

40 

56 

31 

38 

17 

43 
21 

47 
22 

55 
23 

70 
32 

58 

47 

61 
41 

63 
29 

60 
47 

49 
35 

43 
31 

46 

30 

55 
22 

51 

40 

66 

43 

80 

45 

77 
52 

70 
57 

60 
30 

56 
33 

64 
36 

69 
29 

62 
35 

60 
24 

71 
41 

74 
41 

71 
50 

57.9 
35.1 

BENHAM 

MAX 
HIN 

65 
32 

45 
28 

45 
30 

63 

45 

63 

27 

45 
22 

45 
20 

38 
12 

40 
17 

66 
28 

61 
38 

49 
28 

67 
29 

69 

40 

43 
32 

38 

27 

40 
23 

58 
28 

53 

40 

65 

44 

79 
51 

74 
55 

68 

40 

50 
35 

47 
25 

59 
28 

63 

28 

69 
30 

55 
28 

60 
29 

73 
31 

56.3 
31.3 

BEREA  C0LLE6E 

MAX 
MIN 

39 
28 

43 
27 

60 
43 

57 
30 

35 

23 

38 
20 

41 
20 

50 

20 

68 

38 

59 
49 

69 
39 

62 
29 

64 

44 

54 
34 

44 
33 

37 

30 

53 
26 

48 

41 

61 
44 

79 

34 

79 

63 

53 

53 

49 
35 

61 
36 

66 
36 

53 
29 

66 

41 

73 
52 

55.0 
36.2 

BOKLINS  6REEN  WB  AP 

MAX 
MIN 

41 
33 

45 
34 

58 

44 

55 
25 

39 

20 

45 
25 

48 
26 

54 
24 

69 
30 

61 
48 

56 

34 

65 

30 

62 

44 

45 
37 

45 
32 

47 
29 

55 
25 

51 
41 

66 

45 

79 
53 

75 
56 

69 

40 

48 
32 

51 
34 

64 
35 

68 
30 

50 

31 

58 
27 

71 
41 

74 
38 

73 
52 

67.3 
35.3 

BURGIN  DIX  DAM 

MAX 
MIN 

51 
30 

40 
29 

58 
39 

56 
33 

37 
24 

41 
20 

43 
21 

51 
20 

65 
36 

55 
40 

60 
42 

61 
28 

66 

44 

56 
35 

45 
30 

46 
30 

55 
24 

54 
39 

60 

41 

80 

45 

80 
52 

78 

57 

64 

34 

60 
34 

63 

34 

60 
32 

58 
34 

55 
27 

69 

39 

75 
37 

73 
62 

68.2 
34.9 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 
MIN 

47 
30 

44 
31 

61 
42 

52 
32 

35 
23 

43 
21 

45 
23 

55 
24 

67 
36 

59 
46 

61 

41 

64 

31 

63 

42 

48 
36 

45 
29 

45 
31 

56 
24 

40 

63 

43 

79 

50 

77 
57 

67 
54 

64 
33 

51 
34 

61 
36 

68 
32 

53 
31 

55 
27 

70 
42 

74 
38 

72 
51 

67.6 
35.8 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

40 

27 

37 
26 

54 

34 

55 

31 

37 

19 

41 
19 

41 
23 

48 
20 

67 

38 

65 

45 

60 
41 

56 
28 

60 
46 

46 
36 

44 
29 

45 
30 

61 
24 

49 
38 

54 
43 

75 

33 

77 

52 

74 
53 

63 
33 

49 
34 

61 
36 

60 
33 

49 
36 

53 

2S 

66 

43 

73 

36 

71 
53 

55.6 
34.4 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

44 
29 

47 
29 

57 
43 

57 
29 

41 
21 

44 
20 

44 
19 

53 
IS 

66 

29 

57 
47 

61 

31 

65 
26 

65 

43 

44 
34 

*3 
30 

43 
27 

56 

18 

49 

63 
36 

80 
34 

75 

67 
52 

56 

35 

48 
30 

61 
25 

61 

34 

58 
27 

53 
28 

67 
29 

73 
32 

71 
60 

67.1 
32.2 

COVINfitON  »    B  AIRPORT 

MAX 
MIN 

36 

25 

34 
29 

52 
34 

53 
23 

35 

18 

40 
24 

41 
21 

48 
24 

63 

35 

56 

46 

58 
35 

54 
28 

57 
40 

40 
30 

38 
25 

39 

27 

48 
24 

47 
38 

48 
41 

71 
40 

73 
52 

63 

46 

46 

32 

45 

32 

58 

37 

51 
35 

43 
36 

60 
30 

60 

40 

72 
39 

67 
54 

51  .e 

33.5 

CTNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

43 
29 

34 
26 

56 
34 

54 
32 

37 
22 

40 
18 

39 
20 

47 
18 

66 

33 

51 
39 

58 
33 

66 

27 

63 

44 

61 
34 

42 
28 

42 
30 

51 
20 

46 
31 

54 
44 

78 
34 

79 
44 

70 
66 

59 
34 

49 
33 

62 
32 

59 
34 

64 
31 

53 
29 

66 

31 

74 
32 

71 
52 

55.0 
32.4 

MNVILLE 

MAX 
MIN 

53 

30 

38 

27 

44 
30 

60 
44 

44 
23 

36 

20 

40 
22 

42 
22 

51 
24 

67 
41 

59 

43 

53 
30 

64 
32 

64 
32 

38 
30 

45 
29 

46 
26 

54 
29 

48 
40 

60 
43 

79 

55 

79 
54 

64 
34 

50 
33 

60 
33 

61 
33 

57 
32 

58 
27 

55 
34 

70 
41 

74 
50 

54.9 
33.6 

FARMERS 

MAX 
MIN 

52 
31 

37 
25 

65 

35 

60 
35 

39 
25 

40 
17 

44 
16 

48 
17 

67 
32 

67 
33 

-60 
42 

59 
26 

38 

54 
35 

tl 

42 
28 

51 
19 

60 
33 

55 

44 

80 
32 

80 

45 

75 

67 

63 
39 

50 

37 

60 
28 

60 
40 

56 

30 

51 

31 

66 
33 

76 

33 

48 

57.5 
32.6 

FtROS  FERRY  DAM  SO 

MAX 
MIN 

43 
31 

43 

33 

60 
41 

59 

32 

34 
19 

40 
25 

45 
28 

55 
27 

70 
37 

64 
49 

54 
41 

65 
35 

61 

47 

52 
36 

33 

45 
32 

68 
28 

52 

42 

65 

44 

78 

44 

74 
50 

70 
52 

53 
30 

55 
34 

64 
40 

57 

31 

50 
37 

62 

31 

70 
46 

73 

44 

69 
62 

57.5 
37.1 

FRANKFORT  LOCK  A 

MAX 
MIN 

50 
30 

37 
30 

44 
31 

54 
44 

54 
24 

35 

21 

38 
21 

38 
20 

52 
20 

62 
38 

55 
46 

48 
28 

62 
28 

58 
3S 

38 
29 

40 
29 

39 
24 

49 
24 

46 

40 

52 
35 

73 

45 

73 

55 

60 
34 

43 
34 

44 
34 

66 

35 

50 
33 

42 
27 

50 
32 

64 
37 

68 
42 

50.5 
32.5 

SRAYSON 

MAX 
MIN 

36 

20 

35 

19 

57 
28 

58 
32 

42 

20 

40 
15 

42 

15 

45 
12 

66 

27 

60 
27 

to 

38 

57 
22 

67 
29 

67 

30 

?. 

40 
23 

50 
16 

47 
28 

53 

39 

80 
26 

84 
45 

71 
52 

68 

43 

60 
32* 

62 
23 

59 

28 

51 
25 

62 

27 

65 
26 

76 
27 

71 
39 

56.5 
27.6 

GREENSBUR6 

MAX 
MIN 

63 
32 

41 
31 

49 

33 

62 

45 

46 
23 

35 

23 

43 
25 

45 
21 

53 
30 

69 
39 

60 

44 

55 
30 

64 
35 

64 
38 

42 
31 

46 
31 

47 
24 

55 
24 

51 

42 

65 
46 

SO 
52 

78 
55 

67 

34 

49 
35 

53 

35 

63 

33 

58 
31 

52 

27 

58 
30 

70 
37 

76 

47 

56.7 
34.3 

6REENVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

44 
31 

43 
32 

54 
41 

57 
32 

36 

17 

41 
22 

48 

24 

55 

23 

69 

33 

65 
48 

61 
41 

63 
28 

61 
49 

49 
34 

40 
31 

4« 
29 

56 

20 

50 
40 

67 
42 

80 
48 

75 
52 

68 

56 

61 

30 

56 

33 

63 

39 

58 
26 

52 

32 

60 
24 

72 
43 

74 
39 

69 
61 

67.8 
35.2 

HEIDELBERG  LOCK  14 

MAX 
MIN 

51 
33 

38 
26 

51 
38 

56 

36 

4S 
27 

42 
19 

45 
18 

52 
17 

67 
34 

70 
32 

62 

43 

63 

27 

70 
36 

65 
38 

45 
31 

44 
32 

55 
19 

56 

34 

61 

40 

81 
32 

78 
40 

71 
57 

61 

40 

49 
32 

62 
26 

61 

30 

56 
28 

54 
31 

67 

34 

75 
32 

71 

47 

68.7 
32.5 

NENOERSON  4  SW 

MAX 
MIN 

43 
30 

41 
32 

40 

55 

32 

37 
IB 

40 
23 

47 
25 

53 
25 

68 

36 

59 

47 

54 
40 

62 

34 

58 
45 

45 
35 

42 
32 

4« 

31 

54 
26 

50 
41 

63 
43 

78 
43 

69 

49 

68 

52 

52 

30 

53 

33 

64 
40 

54 
28 

47 
37 

60 
28 

72 
44 

70 
46 

68 

49 

55.7 
35.9 

HKKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

50 
28 

48 
28 

90 
33 

62 

31 

50 
15 

40 
20 

48 
24 

52 
28 

60 
30 

70 
40 

55 
38 

56 
30 

60 
38 

60 
35 

46 

30 

45 
32 

50 
24 

55 
34 

65 
40 

68 
42 

80 
50 

75 
53 

70 
26 

58 
28 

56 
38 

64 

37 

60 
34 

64 
36 

60 
38 

70 
41 

70 
45 

68.0 
33.7 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 
MIN 

65 
33 

40 
27 

45 
33 

59 
43 

63 

29 

42 
19 

43 
17 

37 

15 

50 
18 

67 
30 

62 

35 

52 
28 

63 

29 

67 

40 

44 
30 

45 
19 

46 
27 

29 

55 

31 

62 

35 

79 

46 

62 

43 

64 
32 

47 
24 

52 

28 

65 
27 

62 

33 

65 

27 

59 
24 

76 
21 

76 

21 

56.6 
28.8 

H»^KINSVIU.E  2  E 

MAX 
MIN 

55 
32 

48 
32 

58 
40 

50 
37 

40 
IS 

43 
20 

48 
25 

60 
27 

70 
32 

62 

45 

S7 
32 

64 

30 

60 
42 

52 

35 

44 
32 

48 
29 

55 
24 

52 

34 

67 

44 

81 
46 

74 
49 

67 
52 

62 

29 

68 

30 

64 
35 

60 
29 

61 
35 

60 
26 

70 
36 

74 
39 

68 
50 

58.8 
34.4 

INEZ 

MAX 
MIN 

51 
31 

40 
21 

63 

37 

67 
33 

49 
26 

40 
16 

39 

11 

49 
9 

68 

27 

61 
28 

62 

42 

67 
29 

68 
32 

61 

34 

45 
28 

44 
25 

54 
19 

52 
29 

59 

43 

80 
31 

79 
36 

70 
50 

61 
46 

54 
30 

60 
22 

62 
26 

68 
28 

48 
32 

72 
26 

74 
34 

70 
42 

68.9 
29.7 

IRVINGTON 

MAX 

MIN 

45 
31 

36 

31 

55 
35 

55 

31 

39 

18 

43 
20 

46 
23 

52 
23 

71 
43 

68 

43 

61 
40 

61 

30 

61 
46 

45 
35 

49 
31 

48 
29 

56 
22 

49 
40 

61 

43 

78 
47 

79 
54 

69 

58 

58 

31 

52 

33 

62 

38 

57 
29 

48 

38 

57 
25 

72 
44 

73 

40 

70 
61 

67.3 
35.5 

LEITCHFIELD 

MAX 
MIN 

42 
31 

41 
31 

55 
38 

55 

31 

37 
18 

45 
20 

46 
23 

53 
23 

68 

33 

60 
43 

60 

40 

62 

31 

62 

45 

47 
34 

46 
35 

45 

27 

55 
23 

50 
33 

64 

41 

80 
46 

76 
51 

68 

55 

58 

30 

52 
33 

63 
36 

65 
29 

50 
33 

57 
27 

71 
41 

73 
41 

6P 
52 

66.9 
34.8 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

40 
29 

41 
29 

56 

41 

54 
27 

38 
23 

41 
21 

42 
21 

48 
22 

6« 

35 

59 

45 

56 

35 

59 
32 

62 

40 

41 
33 

42 
29 

43 
28 

53 
25 

47 
40 

56 

42 

78 
46 

78 
53 

63 
47 

48 

34 

49 
33 

61 

34 

54 
35 

46 
33 

53 
28 

66 

41 

74 

44 

71 

51 

64.4 
34.7 

LIMESTOME  SPRINGS 

MAX 
MIN 

50 
20 

38 
35 

97 
35 

58 
32 

39 

23 

43 
16 

4« 
17 

51 

18 

68 
36 

60 

41 

62 
42 

62 

27 

59 

41 

46 
33 

46 
31 

47 
30 

57 
20 

55 
40 

62 

41 

80 
49 

79 

59 

69 

58 

62 

32 

62 

31 

63 

35 

69 
29 

64 
30 

55 
23 

71 
46 

74 
34 

73 
54 

68.0 
34.1 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

41 
29 

39 

30 

55 

38 

56 
26 

38 

23 

42 
23 

45 
25 

50 
26 

68 
38 

60 

48 

57 
36 

60 

31 

60 
40 

41 
35 

43 

31 

46 
30 

55 
26 

51 
40 

59 
43 

79 
37 

78 
54 

68 

42 

45 
34 

60 
36 

62 

38 

53 
34 

47 
36 

54 
27 

71 
44 

75 
41 

73 
51 

66.6 

35.2 

LOUISVILLE  KB  CITY 

MAX 
MIN 

41 
29 

37 
31 

55 
37 

55 
25 

35 
20 

39 
24 

» 

48 
28 

67 
40 

60 

48 

58 

41 

59 
35 

60 
40 

39 
35 

43 
32 

44 
31 

53 
31 

51 
41 

59 
45 

79 
44 

75 
61 

68 

44 

45 
34 

50 
36 

»1 

42 

62 
35 

45 
38 

54 
34 

70 

47 

73 
48 

55 

64.5 
37.3 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

47 
32 

43 
34 

63 

41 

60 
34 

41 
18 

44 
23 

50 
25 

61 
25 

71 
32 

66 

50 

57 
41 

63 
33 

61 
52 

53 
36 

42 
33 

52 
30 

58 
23 

55 
42 

68 

44 

79 

50 

77 
49 

67 
50 

60 
29 

57 
32 

63 

39 

60 
23 

66 
37 

63 

27 

71 
40 

70 
38 

71 
50 

59.4 
35.9 

NASI  SONY  I LLF  1  SE 

MAX 
MIN 

45 
30 

42 
32 

57 
40 

57 

31 

37 

17 

43 
21 

48 
23 

5« 
22 

68 

31 

63 

43 

58 

41 

63 

30 

69 

48 

50 
35 

42 
31 

46 
30 

55 
22 

52 

45 

66 

44 

78 

45 

78 
48 

70 
56 

61 
30 

54 

34 

63 

41 

60 
26 

53 

34 

60 
25 

70 
45 

73 
37 

68 
51 

57.9 
35.1 

l«»»«TH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

49 
32 

44 
29 

57 
42 

55 

38 

38 

20 

43 
18 

45 
21 

55 

20 

69 

39 

66 

48 

61 
42 

64 
26 

64 
52 

53 

37 

46 

30 

4« 
29 

68 
22 

54 

40 

74 
42 

81 

55 

79 
59 

70 
57 

62 
32 

53 
32 

63 
3<J 

60 
29 

56 

28 

56 
23 

72 

43 

73 
36 

72 
60 

59.6 
35.8 

HANCHESTER  4  SE 

MAX 
MIN 

56 

33 

45 
27 

61 
42 

60 

37 

41 
29 

"  44 
20 

43 
19 

53 
18 

68 
30 

62 
35 

61 

44 

66 
28 

66 
40 

59 

40 

44 
30 

44 
30 

56 

19 

51 
36 

64 
45 

32 

34 

78 
40 

68 

57 

64 

41 

50 
32 

61 
26 

62 
30 

60 
27 

54 
33 

69 
29 

75 

32 

72 
49 

59.3 

33.3 

MTFIELO  2  S 

MAX 
MIN 

45 
30 

43 

33 

60 

to 

60 
32 

41 
17 

43 
23 

49 
25 

57 
26 

68 
36 

66 

49 

56 

41 

62 
34 

61 
51 

55 

36 

43 
32 

50 
29 

55 
26 

63 
40 

66 

42 

77 
54 

76 
61 

70 
49 

52 
27 

53 
32 

62 

36 

59 
28 

55 

35 

61 

31 

70 
42 

71 
44 

68 

49 

68.3 

36.1 

S«©  refer* ai 
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DAILY 

T] 

EM 

PE 

:ri 

IT  I 

JR] 

e:s 

nth 

KENTUCKY 
MARCH  1952 

' 

Day  < 

3i  Mo 

1 

Slalion 

I 

r 

3 



4 

s 

•1 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

17  1 

18ll9J 

.1 

21  1  22 

-1 

24  1 

25  1 

26  1 
1 

27  ]  28 

29 

30 

31 

< 

MAYSVILLE  0AM  33 

MAX 
MIN 

45 
31 

36 

24 

39   55 
29  1  38 

56 
25 

37 

21  i 

39 

19 

38 
18 

46   66 
18  !  35 

59 
38 

52 

28 

56 
28 

63 

35 

38  1  41 
29   26 

40 
24 

.45  1  49 
24  j  40 

60 

32 

78  '  79 
32   47 

65 
38 

50  1 
35 

48 
29 

60 
31 

52   47 
33  ,  36 

50 
34 

63 
34 

74 

"1 

52  aS 

30.5 

MIODLESBORO 

MAX 

MIN 

63 

35 

45 
29 

55  1  62 

41  1  40 

46 
25 

49 
24 

48 
22 

57 
20 

65  i  65 
29   36 

59 
45 

67   68 
31   43 

64 
41 

45 

33 

1 

45 
31 

59 
23 

56 

68 

44 

79 
*2 

75   66 

47  [  56 

63 

42 

55  1 

34  1 

to 

26 

65 

31 

64  1  5f 

29  1  33 

70 
29 

74 
32 

72! 
50 

60.8 
34.9 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

»7 
26 

37 
23 

50 
32 

57 
30 

38 
19 

40 
17 

43 

17 

50 
17 

67   64 

27  !  38 

58 

37 

61  1  62 
27   28 

64 
30 

64 
26 

43 

25 

53 
19 

60 

55 

39 

79 

35 

79!  75 
53  ;  52 

67 

40 

52  1 
30 

61 
27 

60 
34 

61  i  55 

28  j  27 

66 
36 

7f 
38 

74 
48 

58.0 
3t.8 

MURRAY 

MAX 
MIN 

46 
33 

44 
34 

60 
43 

58 
36 

39 
19 

45  1 
24 

51 
27 

59 
25 

71  ]  51 
34  1  49 

57 
43 

64   62 

33  [  64 

65 

38 

43   51 
34   30 

57 
25 

54 

*2  1 

68 
43 

81 

56 

76   73 
51  1  53 

54 
29 

6* 

33  , 

66 

38 

60 
29 

53 
38 

64 
28 

73 
45 

74 
40 

67 
52 

59.4 
37.3 

0WENS8ORO 

MAX 
MIN 

48 
31 

40 
33 

56 

39 

55 

31 

39 

18 

43 
23 

50 

25 

56 

27 

68 
38 

58 

48 

58 
43 

63 
34 

57 
46 

47 
35 

40   46 
32   30 

67 
25 

51 

41  i 

66 
43 

77 
45 

75  !  70 
50  j  57 

58 
30 

53  ! 

32  j 

63 
38 

57 
29 

48 
38 

59 
28 

71 
43 

71 
42 

69 
50 

57.0 
3«.3 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

44 
31 

45 
34 

51 
44 

48 
24 

38 
18 

43 
22 

50 
24 

59 
26 

70 
38 

55 

48 

56 

37 

63 

35 

59 

43 

43 
37 

43 

34 

50 
29 

5* 

25 

52 
42 

67 

44 

78 
55 

6«   66 

50  1  33 

43 
28 

55 
31 

63 
35 

56 

27 

50 
36 

62 
32 

72 

43 

72 
47 

71 
61 

56.6 

35.5 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

47 
33 

45 
32 

46 
35 

60 
31 

52 

18 

38 

17 

45 
23 

51 
27 

57 
29 

70 
38 

54 
44 

56 
35 

64 
38 

58 
38 

42 

34 

48 
34 

48 
26 

57  i 
26 

53 
42 

66 
45 

80  ! 
50 

69 
50 

67 
29 

54 
29 

55 

30 

64 
28 

56 

28 

50 
33 

63 
34 

73 
42 

70 
44 

66.7 
33.6 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

43 
36 

42 

30 

58 

44 

67 

40 

44 
32 

43 
23 

38 
22 

52 
19 

71 
31 

60 
36 

57 
46 

66 

33 

6 
39 

47 
40 

46 
35 

44 
31 

69 
25 

50 
38 

66 

48 

84 
37 

81 

41 

72 
58 

66 

51 

51 

38 

65 

29 

68 
32 

62 
31 

56 
36 

67 
32 

79 

34 

70 
51 

69.1 
36.0 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

45 
31 

43 
30 

58 
42 

55 
33 

40 
17 

46 
22 

62 
24 

59 
21 

71 
29 

56 

42 

58 
41 

64 
29 

60 
47 

50 
35 

42 
32 

50 
28 

68 
46 

81 
56 

75 
48 

70 
51 

51 
29 

56 

30 

57 
30 

61 
23 

61 
32 

63 

22 

73 
32 

74 
34 

67 
46 

58.6 

33.8 

RICHMOND  E  STATE  COL 

MAX 
MIN 

54 
30 

38 
28 

45 
31 

59 
45 

58 
24 

34 
21 

38 
22 

40 
21 

50 
25 

66 
32 

69 
44 

51 
29 

59 
27 

64 
36 

38 

30 

41 
30 

43 
25 

51 
31 

48 
42 

61 

43 

78 
67 

78 
67 

63 
35 

51 
34 

48 
33 

to 

3« 

56 

33 

47 
3t 

51 
38 

64 
38 

74 
41 

53.7 
33.8 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

47 
33 

47 
33 

58 

45 

56 

35 

39 
19 

44 
22 

48 
24 

56 

25 

71 

31 

64 

48 

61 

44 

65 

30 

64 
63 

54 
37 

43 
33 

48 

56 
23 

52 

42 

69 

45 

83 
56 

76 
69 

69 

57 

57 
32 

65 

36 

65 

39 

69 

30 

51 
32 

61 
26 

73 
44 

75 
39 

78 
62 

59.2 
37.3 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 
MIN 

52 
26 

42 
29 

45 
30 

58 
42 

48 
20 

46 
21 

52 
22 

58 
26 

60 
34 

68 
35 

57 
42 

56 

31 

62 

36 

66 
36 

44 

31 

50 
28 

50 
21 

63 

30 

58 

41 

66 

42 

78 
62 

71 
67 

67 
31 

46 
32 

61 
31 

61 
33 

58 

35 

48 
25 

58 

30 

76 
38 

77 
51 

37.7 
33.5 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

51 
32 

50 
32 

57 
43 

56 
35 

40 
13 

46 
21 

48 
25 

57 
21 

70 
32 

65 
48 

63 

43 

67 
28 

65 
52 

57 
36 

44 
31 

47 
30 

57 
22 

51 
41 

84 
60 

80 
50 

66 
32 

64 
34 

64 
36 

59 
29 

54 
29 

68 

25 

72 

41 

76 

41 

74 
52 

59.7 
36.1 

SHELBYVILLE  2  « 

MAX 
MIN 

44 
26 

44 
32 

54 
32 

52 

30 

39 

20 

42 
20 

46 

20 

48 
20 

68 

35 

65 

43 

60 

40 

60 
27 

61 

43 

48 
33 

42 

27 

46 
27 

54 
24 

54 
37 

58 

41 

77 
40 

79 
48 

74 
54 

61 

30 

50 
30 

62 
32 

59 

29 

52 
33 

65   69   74 
24   39   38 

71  1  67.0 
49  1  33>0 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

48 
34 

46 
31 

58 

44 

55 
36 

41 
28 

41 
27 

42 
28 

52 
29 

66 

37 

56 

45 

60 
41 

66   69 

34  1  51 

55 

4C 

44 
33 

!  45 
35 

55 
28 

52 

44 

62 

47 

1 

78 

43 

77 
52 

71 
68 

65 

39 

62 

32 

61 

34 

61 
39 

55 
37 

84 

34 

68   73 

40   41 

71 
53 

57.9 
38.5 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

45 
32 

49 
31 

60 
43 

56 
32 

36 
20 

42 
18 

44 
23 

55 
22 

67 

31 

56 

42 

61 
42 

66 

30 

65   48 
47   36 

44 
31 

46 

30 

56 
22 

51 

41 

66 

44 

80 
52 

77  I  69 
57   54 

54 

40 

62 

32 

63 

35 

58 

30 

52 

30 

57   71   75 
24   40   39 

78 
51 

58.8 
35.5 

VANCEBURG  DAM  32 

MAX 
MIN 

42 
31 

3S 

26 

55 

33 

56 
34 

39 
25 

41 
22 

45 
21 

47 
21 

63 
33 

62 

3e 

62 
43 

62 

29 

65   48   44   41 
36   35   28  1  27 

42 
28 

45 
34 

50 

79 
33 

78  !  72 
59   53 

60 
38 

60 
35 

62 

30 

59 

40 

50 
32 

1  52   65   75 

34   34   37 

74 
42 

65a5 

33.9 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

MAX 
MIN 

5C 
30 

40   42 
28   30 

58   59   41 
41   27   19 

42 
18 

42   50 
16   20 

63   60   51 
32   36   26 

60   67   51  1  44 
21   38   29  ■  29 

42 
19 

65 
23 

;  49 

38 

68 
29 

81  ;  83 
30  1  48 

71 
40 

64 
36 

;  65 

28 

*2 

34 

56 

30 

52   50   60 
28   32   30 

71 
32 

»f  .1 

29.6 

WILLIAMSBURG 

MAX 
MIN 

65   45   55 
33   28   42 

57   43   47 
37   22   20 

47 
20 

55   70 
19   30 

68   62   67 

40   45   28 

67   62   45  '  46 

44   39   30  1  31 

57 
20 

54 

47 

68 

j43 

83 

38 

76|67 
54   61 

66 

37 

54 
34 

65 

28 

*4 
34 

t3 

28 

57   71   75 
30   32   34 

73 
49 

61. 0 
34.7 

WILLIAMSTOWN 

MAX 
MIN 

4?   35   52 
26   25   31 

52   34   38 
32   17   21 

1  39 
20 

45   6« 
22   35 

62   57   54   62   55   45   39 

44   39   28   41   32   21  [  27 

46 

21 

46   48 
36  1  41 

75 
48 

77  1  76 
52   54 

63 
30 

48 
31 

34 

60 
32 

58 

36 

51   64   75 
27   40   39 

70 
51 

54.5 
33.0 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

72 
37 

54 
37 

62   60   43 

50   28   24 

49 
24 

51   58 
26   30 

71   6*   58   70   69   47  |  48 
42   49   32   32   41   35   35 

SO 
24 

58  ,  54 
29  ;  45 

69 

42 

83   78 
48   60 

70 
39 

64 
38 

64 
30 

*4 
37 

33 

58   58   74 
29   34   38 

77 
43 

61.6 
36.4 

-J 

-^ 

-^ 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

U> 

WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 

.11 
108 

♦ 

86 

52 

77 

24 

26 

,: 

* 

.51 
106 

146 

.09 
45 

.11 
49 

.23 
100 

.10 
29 

.00 
66 

* 
48 

.25 
15 

.01 
72 

.11 
40 

.24 
55 

61 

60 

.14 
46 

.09 
29 

.15 
41 

.15 
14 

.07 
23 

.14 
25 

.14 
25 

.19 
8 

B3.50 
V2327 

a   follosiDg   Station   Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


KENTUCKY 
MARCH    1952 


Day  of  montli 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ASHLAND  DAM    29 

SNOW  FALL 
SN    ON   GND 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

BBIBAU 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 
T 

2.0 
1 

T 

T 
T 

BOHLING    GREEN   WB   AP 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

CORBIK  CAA   AP 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

.1 

T 

T 

COVINGTON  TO  AIRPOKT 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 
T 

1.0 

1 

I 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

T 

T 

FARMERS 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

T 
T 

FORDS   FERRY   DAM   50 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

HINDMAN   SETTLEMENT   SCH 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

IRVINGTON 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

T 

LEXINGTON   TO   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

.1 

T 

T 

T 

T 

T 

LOUISVILLE   WB   Ai> 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

.8 
T 

T 

T 

MAMMOTH    CAVE   PARK 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 
T 

T 

MAYSVILLE  DAM   33 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 
T 

T 
T 

MIDDLESBORO 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

OWENSBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

PADUCAH  CAA   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

PIKEVILLE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

ST   JOHN   BETHLEHEM   ACAD 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

SOOTTSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON   GND 

T 

T 

WILHAMSTOTO 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

2.0 

2\ 

See  reierence  notes  ioUowing  Station  Inde: 
-    31    - 


:<g;9«(q%»4»K 


STATION  INDEX 


Station 


County 


ADDISON  DAM  <•£ 

AOOLPHUS  i  N 

ALBANY 

ALLEN 

ANCKORA&e 

A5HCAMP 

ASHLAND  DAM  29 

BAHBOURVTLLE 

8APDST0WN  S.J.  PflCP  SCH 


.  BRECKINRIDGE 

ALLEN 

CLINTON 
■   FLOYD 

JEFFERSON 

PIKE 

BOYD 
KNOX 
NELSON 
HARLAN 


37  16 
■  38  27 
:  36  5Z 


etSEA  COLLEGE 
6EREA  WATER  WORKS 
BOWLING  GREEN 

BOWLiNG  GREEN  SUBST' 
BOWLING  GREEN  WB  AP 
BRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 
BUROINE 


o^tgo  OHIO 

0595  HARLAN 
,0619; MADISON 
062'.  MADISON 
090't  WARREN 


0907 
0909 
0978 

1046 


DAM 


euRGi 

8URKESVILLE 

BURNS  IDE 
CAOU  LOCK  E 
CAMPBELLSVILLE 

CARfiOLLTON  LOCK  1 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COLUMBIA 

C0R8IN  CAA  AISPORr 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

cumberland  falls  si  pi 

CyNTMIANA 

CVNTHIANA  2 

DANVILLE 

OELPMIA  1  E 

DEMA 

DEWEY  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR  '■ 

DUNMOR 

DUNNVILLE 

EDOYVILLE  LOCK  F 
EDMONTON 
ELKMORN  CITY 
FALMOUTH 
FARMERS 

FLEMlNGSeuRG 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FCfiRY  DAM  53 
FRANKFO«T  lOCK  *. 
FRANKLIN  WAThR  WORKS 


1722 

IBOl 
IS5S 

1969 
1996 
2003 


WARREN 

WARREN 

CAMPBELL 

EDMONSON 

LETCHER 

'  MERCER 

'  CUMBERL^iNO 

,  PULASKI 

.   TRIGG 
,  TAYLOR 

CARSOLL 

MADISON 

ADAIR 

WHITLEV 

eOONE 

WHITLEY 
HARRISON 
HARR 1  SON 
BOYLE 
PERRY 

i  KMOTT 

I  FLOYD 

!  OHIO 

I  MUHLENBERG 

.   CASEY 


36  59 

36  46 

37  20 


83  53 
95  26 
83  20 


84  25 
S6  16 

62  36 


Obser- 
vation 
time 


2528  I 
2775  1 
2791  I 


FREEBURI-J 
FRENCHBURG 
GEORGETOWN  w; 
GEST  LOCK  3 
GLASGOW 

GLENDALE 
GRANT  DAM  38 
GRAYSON 
GREENSBURG 
GREENSBURO  H 

CREENUr>  DAM 
GREENVILLE  ^ 
HARLAN 
HARTFORD  6  N 


HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 
HOPKINSVILLE  2  E 
MYDEN 

INEZ 
IRVINGTON 

JACKSON 

JEREMIAH 
KEENE  i   N 
KENTUCKY  DAM 
LANCASTER  ICE  PLANT 


FLEMING 
2953:mAD1S0N 
I 296J|CR1TIENDEN 
I  3026, FRANKLIN 
I 3J36i SIMPSON 

i 30461  PIKE 

MENIFEE 
I  SCOTT 
1  HENRY 
.  BARREN 

3^52  HARDIN 
3356  BOONE 

3391  CARTER 
3430:  GREEN 
-.as!  GREEN 


!  3 


43; GREENUP 
51 ;  MUHLENBERG 

36221  HARLAN 

365^;  OHIO 


38371  JESSAMINE 

3899  KNOTT 
3994  CHRISTIAN 
40931  LESLIE 
4134IMARTIN 
I  41661 BRECKINRIDGI 

' 41961  BREATHITT 
i  4255i  LETCHER 
,  43691  JESSAMINE 
I  4414, LIVINGSTON 
; 4620' GARRARD 


84  58 

38  05 

85  3 

82  21 
84  20 

83  33 

83  43 


37  36   B5  55 
36  59   84  49 

38  19   82  57 


Observer 


CORPS   OF    ENGINEERS 
IDELL    M.    DEARING 
MRS.    BARBARA   M.COOL 


36 

•iO 

63 

19 

37 

37 

86 

54 

37 

15 

83 

U 

^7 

13 

a3 

46 

37 

a? 

37 

3i. 

89 

U 

36 

4ti 

86 

30 

37 


Refer 


MARY  S.  RATLIFF 

3 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UNION  COLLEGE 

2  3  5 

ST.  JOSEPH  PREP  SCH 

2  3  5 

C.  HOMER  NOLAN 

e.  G.  rOUNG 

2  3  5 

C.  C.  WhlTEAKER 

2  3  5 

JAMES  A.  GROSSMAN 

MRS.  L.  B.  GAFFARD 

JAMES  R.  EDWARDS 

3 

TVA-639 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
CORK'S  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS. LEONARD  H. BANKS 

C.  W.  WILLIAMS 
MARVIN  M.  LEE 
THOMAS  a.  LEWIS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ALVA  MC  KINLEY 


KV  OEPT  OF  CONS. 
MARSHALL  HILL 
CHARLES  C.  HALL 

COLD IRON 
RALPH  R.  6EALL 

IE  8.  BARNEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HUFF 
GIVENS 


1032 


INN  IE 


,RTER 


CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  E.  MORAN 
HARVEY  J.  FARMER 
JESSIE  OLDHAM 

"  ,  C.  C.  STAMPER 

BYRON  F.  FLEMING 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HERMAN  0.  NEAL 


CORPS  OF  ENGINEERS 


EMIL 


BEAN 


DAVID  W.  BELL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SHIRLEY  I ,  STATEN 
MRS.  MELL  M.  LINGLE 
L.  KENNETH  STOTTS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
C.  R.  LOVELL 
RADIO  STATION  WHLN 
DAVID  R.  CARSON 
BUfiCHELL  MUNCY 

6A  CORPS  OF  ENGINEERS 

If.   STREET 

.  NELL  S,  CALVIt 

-679 
6A  CORPS  OF  ENGINEERS 


MRS, FOREST  CAMPBELL 
UNITED  FUEL  GAS  CO 
FLOYD  G.  R06BINS 


MRS.  MAE 
HOSART  IS 
MARION  W. 

KENTUCK 


UTIL 


CLOSED  2/52 


Station 


LAURA 

LEITCHf lELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LIBERTY 

limestone  springs 

jlittle  hickman  lock  6 
Ilockport  lock  2 

; LOUISA  2 
iLOUISVlLLE  WB  AP 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

|lOU1SV1LLE  WB  CITY 
LOVELACEVILLE 
;mad!S0nvillE  :  SE 

JMAMMOTH  CAVE  PARK 
|mANCHEST£R  4  SE 

'MAYFIELD  SUBSTATION 

Imayfield  2  S 

iMAYSVILLE    DAM    33 

imc  kee  1  se 
Imioolesboro 

I MIDWAY 

jmillerstown 
'monticello 

jmount  sterling 
Imunfordville 

[murray 
olney 

ONEONTA  dam  35 
OWENSBORO 
'OWEN58OR0  DAM  46 

i  PADUCAH 

ipaducah  caa  airport 
ipaintsville 
ipikeville 
[pineville 

i  princeton 

; ravenna  lock  12 

[richmond  e  state  col 

irumsey  lock  2 
'hussellville 

irussellville  substa 

st  john  bethlehem  acad 
isalvisa  lock  6 
jscottsville 
isebree  water  works 

'shawnee  steam  plant 
■shel8yv1lle  2  w 
|shepherosville 
; somerset  1  n 
i  springfield 

i  stearns 
, summer  shade 
sui*ter  shade  substa 

I TAYLORSVILLE 

1 TOMPKINSVILLE  TEL  OFF 

I  TURKEY  CREEK  SCHOOL 
: TYRONE  LOCK  5 

UNIONTOWN  DAM  49 
IVALLEY  VIEW  LOCK  9 
I VANBUREN 

VANCEBURG 

VANCEBURG  DAM  32 
jWAYNESBURG  6  E 
[WEST  LIBERTY  WA-'ER  WKS 
; WEST PORT 


County 


B       •& 

(5    J  :   S 


!  Obser- 
vation 

time  , 


StILLiTT 

JESSAMINE 

HENRY 

LAWRENCE 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

BALLARD 

HOPKINS 

EDMONSON 

CLAY 

GRAVES 

GRAVES 

MASON 

JACKSON 

SELL 

WOODFORD 
GRAYSON 
WAYNE 
MONTGOMERY 


CALLOWAY 
HOPKINS 
CAMPBELL 
DAVIESS 


MC  CRACKEN 
MC  CRACKEN 
JOHNSON 


IWILLIAMSBURG 


[WILLOW  LOCK  13 
! WOLF  CREEK  DAM 
(WOODBURY  LOCK  4 


MADISON 

MC  LEAN 
LOGAN 

LOGAN 
HARDIN 
MERCER 
ALLEN 
WEBSTER 

MC  CRACKEN 

SHELBY 

BULLITT 

PULASKI 

WASHINGTON 

MC  CREARV 


7948 

SPENCER 

8065 

MONROE 

fil44 

TRIGG 

J179 

ANDERSON 

1197 

UNION 

3?  46 

MADISON 

6250 

ANDERSON 

£)?S4 

LEWIS 

3259 

LEWIS 

3486 

LINCOLN 

MORGAN 

ebb' 

OLDHAM 

6706 

WHITLEY 

GRANT 

8724 

LEE 

8807 

RUSSELL 

8824 

BUTLER 

8A  JAMES  A,  FIELD  3 

db   GEORGE  D.  LITSEY  2  3  5 

MID  U.S.  WEATHER  BUREAU]  2  3  5 
7A  PALLIA  L.  HANKLA         3 

5P  G.T.STAGG  DISTILLER/  2  3  5 


3fi 

26 

84  58 

36 
38 

07 

B2  37 

B5  44 

17 

85  48 

3fl 

15 

»,  .6 

36 

56 

B8  SO 

37 

11 

87  29 
66  06 

37 

06 

83  43 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS  i 
'  6A  CORPS  OF  ENGINEERS  1 

{  7A  J.  HOWARD  QUEEN 
MID  MIOiU.S.  WEATHER  BUHEAuI 
I  6AC0RPS  OF  ENGINEERS  | 


3 


36  36 

37  13 

38  56 


64  SI 
S3  5. 
85  53 


MID 


36  45l  68  05 


HID:u.S  weather  bureau]  2  3  5 

6P  BLAINE  MALONE  2  3  5 

7a'j.  W.  MC  COY        '  2  3  5 

5P  NATIONAL  PARK  SVC  2  3  5 

7A|nORA  S.  WHITE       I  2  3  5 


SPMfiS.  JOE  PAYNE         2  3  5 

6A  CORPS  OF  ENGINEERS    2  3  5 

k  MRS. WINNIE  E.  MORAN I     3 

>,HUGH  ALLEN  J   2  3  5 

baIcity  of  midway  I    3 

7A|mRS.  0.  M.  LAWLER       3 

7A  E.  0.  COOPER  !     3 
5P  FRED  CARTMILL         2  3  5 

7A I  HUBERT  E.  HODGES  ^     3 

GpImURRAY  WATER  SySIEM   2  3  5 

BAIART  D.  WILLIAMS  3 

6a1c0RPS  of  engineers  ,     3 

U VIRGIL  P.  CLARK  ,   2  3  5 

I  CORPS  OF  ENGINEERS  '     3 


6A 


WESTERN  P.  LACKEY  2  3  5 

CIVIL  AERO.  ADM,    ]  2  3  5 
JESSE  FAIRCHILD     j     3 

.S.  WEATHER  BUREAU  2  3  5 

.  PARTIN  1     3 


ALTON  M.  HARVILL 
,  CORPS  OF  ENGINEERS  i 

THOMAS  C.  HERNOON   I 
,  CORPS  OF  ENGINEERS  '. 
B   PORTER 

TVA-683 
.  SISTER  M.  MELiriNA 
,  CORPS  OF  ENGINEERS  ' 

•  NOBLE  ALLEN 

•  SEBREE   WATER  WORKS    j 

TVA-T09  1 

WILLA    S.    A.     RATTA  , 

,   OVID    K.    MAGRUDER  ' 

■  RADIO    STA    WSFC 
M.    COATLEY  I 

,   MRS. WILLIE   LEE   REED 

>  CHAS.    H.    MC   MURTREY] 
TVA-664  I 

k    MRS.    kATHRyN    C.CARfij 

>  MRS.    ALICE   H.    HALE    | 

I  TVA-6B0  I 

I  CORPS  OF  ENGINEERS  ' 

i  CORPS  OF  ENGINEERS  | 

^  CORPS  OF  ENGINEERS  j 

•  MRS.  BRADLEY  LOVE  j 

■  CITY  OF  VANCEBURG 
I  CORPS  OF  ENGINEERS  | 

JK  HOECK         I 
,  JOHN  W.  TURNER      ] 

>  GEORGE  T .  JOHNSTON 

,  CHARLES  8.  WEST 
,  MISS  N,  B.  SIMPSON 
i  CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
,  CORPS  Of  ENGINEERS 


2 
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V,   »  1-j  «<!«   (nriirite  distance  In  oiUes  and  direction  from  the  post  office. 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  oisianct 

Observation  times  given  In  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

4         th«  „r.^,.H,n.T  12  months  -.111  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 
Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  -.111 

.    ,   th   index   but  for  -hlch  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  .isslng  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 
Stations  appearinu  In  the  Index,  but  (or  whicn  aaia 
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■wise  I 


1  snowfall  averages  Id  Table  1.  beginning  with  July  194B . 
;  in  Tjble  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 
.  Tables  3.  5.  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time 
1  ground  in  Table  7  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA 
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+   And  also  on  a  later  date  or  di 
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'/   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
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CHATTANOOGA:   1952 


KENTUCKY   -   APRIL   1952 


0.    K.    Anderson,    Section  Director   -   Louisville 
WEATHER   SUMMARY 

A  ji  1  QRo  nn  +hp  whole  Were  uneventful.  The  month  can 
Weather  conditions  during  April  1952  °^  ^^^  ''^°^^^^^;.''^^^^^i,  The  first  half  of 
roughly  be  divided  into  two  equal  Part^  >s  ^as  "h^^^JterJzed  by  bko,  normal  te.pera- 
the  »°nth  With  f-  -«Pj-°,f,i^^  ;7an  t'oMperfti'L  Sere  generally  above  nor.al  One 
:r  te  pr^^nt^urtf   f^the  Lnth.  .eather  .a     t,.^,,.^^ 

portion  of  the  State.  /"Yfol  tht  ^tate  as  a  whole  was  a  little  below  the  mean  for, 
tlTli^^^  JM  l-?rpT^"t'^/°wL".:re"|h\V{J  t-  -".^e^r^lLref^i^hri-d^of  ^r^h' 

•ilZl\o:jr..l'\le  s^-^^or^kt^rrlerrird^eVaysTn^l^S^a-nL!  but  ^r.  .as^eported 
ahead  of   schedule   in  the  better   drained  sections. 

K,,*-   ™i +h    +hP  nassaee   of    a   cold   air  mass   on  the  2nd,    temperatures 
The  month   opened  warm  but  with   ^h^  passage   oi    J^°^"  ^      ^^  frost    deposits  were 

dropped  and  continued  below  -^.'^/IJ^^^^f^'/the  T^h  and  8th!  Lil^le  commercial  damage 
recorded  at  many  locations  on  the  mornings  ot  ^°^J^f^^°  two  davs  were  generally  in  the 
resulted  from  this  frost.  Minimum  temperatures  on  these  ^'°  "^y^.J^'^i^fh  considerable 
upper  20's  or  low  30's  throughout  the  State.  From  ti^«.f^^^*^^°"^J^^^3ratures  Sere  mostly 
temperature    fluctuations   were    reported,    however  ,    daily  mean  temperatures  were   m  y 

below    seasonal.       Freeing  '^^ther    again  was    reported    from  sca^ 

period.  A  rising  trend  set  in  on  the  IS^^'^/,'^'!  "  ^^^J^^^f  'Jl?  stations  recorded  their 
with  the  exception  of  a  few  days  «* .  ^^°^"'j\^J"'P^^f  ^^^^^e  end  of  the  month.  The  mean 
maximum   temperature    during    t\%P5o^^°^.  °^  ,*/^o  ^4^0*^^*°,*°^^^  monthly  mean   tern- 

temperature  for  the  State  was  55  8  ^^^^ ^m  ,?.  51 .3°  al  Trankfort  Lock  4.  ?he  highest 
peratures   ranged   from  f^ -3      at  Wolf  Creek  Dam  to  ^^  ^^^   ^^^^^    ^^^   ^^^^^^   ^^^   22° 

temperature   reported    m   the  btate  was    »x    du    ^-x^co 
at   Princeton  on   the  7th    and   at   Grayson  on   the  8th. 

precipitation  averaged  considerably  belo,  normal     a^^^^^^^^ 

rijLigh°Ka=rerirtL*^;xt^e=^e  ie^SJfiest  'amJun^^-^  ^Lir,lrTTl.c.Ts.lT.r^tlti 
the  central  division  ^^^f  ^f^^  ^J.^  .^^^^^^^.^^^^eTiods  of  general  rains  were  the  3rd-4th, 
daily   rainfalls   anywhere   in  the  State.      The  P®'^^^^^"   °^^%'  stations  which  did  have 

12th^5th,    and    23rd-24th         Snowfall   was    very    light    and   tho^      f.funts   ricorded   at    th. 

snow,    in  most    cases    ^/^^^^/^^^^"Y/J^^heg    ^^^  Settlement    School    in  Knott    Counts 

various  stations  ranged  ^ ^^^^  ^; ^J/jJ^f^  Warren  County.  The  heaviest  rainfall  in  an3 
to    1.26    inches    at    Bowling  Gre^enWBApi      Warren  Co^^^  ^^   ^^^   ^^^    ^^^   ^^^^   ^^ 

one    day  was    1.97    inches    at    "^^^"^^Jettlement    bchooi        p  ^^^^^   normal, 

the   24th        The  -f^f/   ^^^^^^^^^   3    0    inches    at    BenL;  In  Harlan  County.      The   greatest 

The    greatest    monthly    amount    was    o .  t»    xumco    au 

depth   on  the   ground  was    a  Trace   at    a   couple   of   stations. 

III'.' T:vzi\zrjJrii\^^^^^^^ 

^?S;t\.^'^Ty:^:rb\^r?ey''itre^\^eadVng"il?h^sor"'/crere°in  riUm  counti^es  begi 
to   ripen.      -      W.S. 


stur« 

ever 

1    to< 

madi 

gre^ 
e   to 

goo<J 
nnin 
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Wind  direction 

Wind         speed 
m.  p.  h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Numbei  of  days  witlj  precipitation 

gsj 

o    <n    M 

s  s  § 

i 

Statjon 

s 

1 

Z   <D    > 

Hi 

% 
1 

1    . 

11 

1       ^ 

a    1 

_  a 
II 

Q  J 

o  H 
n  M 

01 

a 
..  o 

O  f- 

n  CO 

H 

g 
3 

Oi 

A 

A 

2 
T 

1 

<M  a 

-3 

LEXINGTON   WB   AP 
LODISVILLE   WB  AP 

NNE 

N 

11 

22 

11.1 
9.4 

35 

NW 

28 

75 
77 

77 
82 

53 
51 

61 
55 

3 
4 

7 
6 

4 
5 

2 
0 

0 
0 

0 
0 

16 

15 

54 

6  .1 
6.2 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

a,    o 

Year 

1 

9 

? 

1 

t 

^1 

■^   0 

^ 

s 

2 

i 

^g 

29 

1889 

57.0 

89 

24 

1.61 

1890 

57.0 

92 

28 

4.04 

_ 

_ 

1891 

58.0 

92 

24 

2.52 

_ 

_ 

1892 

56.0 

88 

22 

7.12 

_ 

_ 

1893 

58.0 

94 

21 

6.99 

- 

- 

1894 

56.0 

94 

23 

3.54 

1895 

57.2 

94 

22 

3.18 

_ 

9 

1896 

63.6 

96 

24 

1.65 

_ 

6 

1897 

55.5 

90 

25 

6.03 

T 

11 

1898 

52.4 

86 

19 

3.38 

1.1 

9 

1899 

57.2 

96 

20 

3.16 

0.3 

9 

1900 

56.2 

90 

15 

2.15 

T 

8 

1801 

50.9 

91 

23 

4.01 

2.6 

10 

1902 

54.2 

93 

22 

2.65 

0.1 

9 

1903 

55.4 

90 

22 

4.43 

T 

12 

1904 

50.8 

85 

16 

2.83 

1.7 

11 

1905 

56.7 

91 

23 

3.00 

0.2 

9 

1906 

59.5 

94 

23 

1.40 

0.0 

6 

1907 

48.2 

87 

19 

2.78 

0.2 

11 

1908 

59.8 

89 

23 

6.56 

0.8 

14 

1909 

56.1 

96 

21 

5.98 

T 

10 

1910 

55.4 

88 

23 

5.14 

0.7 

14 

1911 

53.8 

90 

20 

7.06 

T 

14 

1912 

58.4 

87 

25 

7.90 

T 

12 

1913 

55.3 

89 

27 

2.73 

T 

10 

Temperature 

Precipitation 

s,s 

Year 

o 

1 

1 

1 

"o  g 

tj> 

«: 

s 

3 

< 

^S 

zq 

1914 

55.7 

91 

13 

3.62 

T 

10 

1915 

60.1 

96 

17 

0.96 

0.0 

5 

1916 

54.0 

89 

2? 

2.64 

1.4 

9 

1917 

55.8 

90 

19 

5.02 

0.5 

8 

1918 

53.9 

87 

25 

4.07 

0.3 

12 

1919 

56.7 

89 

19 

3.51 

0.0 

10 

1920 

50.8 

89 

22 

6.16 

0.2 

13 

1921 

58.2 

90 

22 

4.09 

T 

10 

1922 

59.5 

88 

25 

4.25 

0.0 

10 

1923 

54.8 

90 

13 

4.88 

0.0 

9 

1924 

57.4 

93 

19 

3.41 

0.1 

10 

1925 

61.2 

98 

23 

3.16 

0.0 

10 

1926 

51.6 

87 

16 

3.17 

T 

10 

1927 

58.7 

92 

22 

6.39 

T 

15 

1928 

52.9 

83 

21 

4.20 

0.6 

11 

1929 

60.1 

90 

23 

3.57 

0.0 

10 

1930 

58.9 

94 

21 

1.31 

0.0 

6 

1931 

55.9 

89 

25 

4.52 

0.1 

8 

1932 

56.4 

86 

25 

3.88 

T 

10 

1933 

55.7 

87 

27 

4.74 

0.0 

13 

1934 

56.9 

90 

24 

2.16 

T 

8 

1935 

55.3 

92 

24 

4.42 

T 

12 

1936 

53.1 

90 

19 

4.79 

0.1 

11 

1937 

55.9 

91 

22 

4.38 

0.0 

12 

1938 

59.3 

91 

22 

2.85 

T 

9 

Year 

Temperature 

Precipitation 

1 
1 

1 

1 

.3 

1 

II 

•Si 
is 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

1949 
1950 
1951 
1952 

Period 

53.7 
54.1 
60.0 
58.1 
54.1 

55.6 
58.6 
59.6 
58.0 
60.4 

53.9 
52.3 
53.8 

55.8 

56.2 

91 
89 
93 
95 
87 

89 
89 
92 
90 
94 

86 
91 
92 
91 

21 
19 
27 
18 
20 

17 
22 
24 
28 
24 

22 
17 
23 
22 

6.0? 
4.88 
2.89 
3.01 
3.93 

4.73 
4.36 
2.13 
4.84 
5.49 

3.52 
2.98 
3.30 
2.72 

3.95 

T 
0.1 
0.0 

T 
T 

0.2 
0.0 

T 

T 
0.0 

T 

T 

0.4 

T 

0.2 

13 

11 

9 

5 
13 

11 
11 

8 
12 

8 

16 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
In  this  table  for  earlier  years. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


Temperature 


WESTERN  DIVISION 

BEAVER  0AM 
FORDS  FERRY  DAM  50 
GREENVILLE  2  H 
HENDERSON  *  SW 
HICKMAN  1  E 

HOPKINSVILLE  2  E 
LOVELACeVILLE 
MAOISONVILLE  1  SE 
MAYFIELD  2  S 
MURRAY 

OWENSBORO 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

PAOUCAH 

PRINCETON 

RUSSELLVILLE 

DIVISION 

CENTRAL  DIVISION 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

BURGIN  DIX  DAM 

CAMPBELLSVILLE 

CARROULTON  LOCK  1 
COVINGTON  W  B  AIRPORT 
DANVILLE 

FRANKFORT  LOCK  * 
6REENSBURG 

IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LIMESTONE  SPRINGS 
LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE  2  W 

SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
WILLIAMSTOWN 
WOLF  CREEK  DAM 

DIVISION 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BAXTER 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
FARMERS 
GRAYSON 
HEIDELBERG  LOCK  14 

HINDf^AN  SETTLEMENT  SCH 
INEZ 

MANCHESTER  <•  SE 
MAYSVILLE  0AM  33 
MIODLESBORO 

MOUNT  STERLING 

PIKEVILLE 

RICHMOND  E  STATE  COL 

VANCEBURG  DAM  32 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WILLIAMSBURG 

DIVISION 

STATE 


69.0 
67.9 
68.6 
66.9 
68.3 

68.6 
68.7 
68.8 
67,7 
70.0 

69.1 
67.2 
67.2 
69. 8M 
70. OM 


67.2 
70.6 
68.8 
70.1 
69.1 

68.1 
63.5 
6«.9 
61.7 
67.7 

67.9 
67.9 
66.0 
71. IM 
67.2 

66.5 

71.3 
•6.0 
70.8 
69.1 

68.  9M 
68.8 
66.3 
71.1 


68.5 
71.8 
67.6 
67.4 
67.1 

67.3 
67. OM 
70.1 
69.3 
70.6 

68.8 
70.5 
69.7 
65.8 
71.8 

70.4 
70.3 
6S.3 
68.4 
68.4 

71.6 


43.4 
45.2 
43.3 
44.5 


43.9 
45.1 
44.4 


44.9 
45.0 
43.8 
40.  9M 
43. OM 


42.8 
44.2 


43.2 
43.1 
43.9 
40.9 
42.6 

43.6 
44.2 
43.3 
41. 6M 
44.2 

47.0 
43.0 
43.3 
43.5 
42.6 

46.  4H 
43.1 


46.2 
41.8 
42.4 
41.6 
44.0 

41.7 
42. IH 
41.9 
38.4 
41.5 

41.1 
39.5 
41.6 
40.9 
43.5 

39.9 
45.9 
43.8 
43.1 
40.9 

43.2 


56.2 
56.6 
56.0 
55.7 
56.4 

56.2 
56.4 
56.4 
56.4 
57.2 

57,0 
56.1 
55.5 
55. 4M 
56,  5M 

56.3 


54.7 
57.1 
55.8 
57,2 
56.6 

55.7 
53.3 
55.4 
51.3 
55.2 

55.8 
56.1 

54.7 

56,  4M 
55,7 

56,8 
57,2 
54.7 
57.2 
55.9 

57.  7M 
56.0 
55.2 
58.3 

55.8 


57.4 
56.8 
55,0 
54.5 
55.6 

54.5 
54.  6H 
56.0 
53.9 
56.1 

55.0 
55.0 
55.7 

53.4 
57.7 

55.2 
58.1 
54.6 
55.8 
54.7 

57.4 


1,0 

1,8 


1,1 
2,0 


3.2 
2.4 

,4 


4,3 
,2 


,4 

1.6 

,2 


1.6 

,e 


1.4 
1.5 


86  28 
83  28 
21 


22  + 
21  + 
22 

21 
21 
21 

21  + 
21  + 

22- 
22 
21- 
22- 


Precipitation 


270 
257 
277 
281 


266 
262 
266 
244 

252 
279 

297 
264 


308 
249 
282 
247 
258 

284 

354 


280 
269 
323 
264 
292 

274 
241 

241 
278 

228 
276 
313 


241 
245 


291 

311 
318 
272 
336 
273 


303 
280 


302 
228 


1,98 
3.04 
2.27 
3.28 
3.47 


1.94 


3i 
3.40 

2,54 
4.01 
4.31 
3.15 
1.61 

3.07 


2 

2.03 

1.26 

2.05 

1.75 

2.00 
3,10 
2.12 
2.08 
1.75 

2.00 

2.41 

2.06 

1 

1.85 

1.94 
1.91 
2.47 
2.07 
3.26 


0.% 


-  2.16 

-  1.18 

-  2.48 


-  2.50 

-  .31 


-  .94 

-  1.01 


-  .23 

-  1.08 

-  2.75 


3.23 
1.53 


1.92 
1.86 
2.13 

2.02 
1.96 
1.44 


1,94 
2,86 
1,75 


3,25 
2.41 
3.47 
4.11 
2.19 

1.75 
2.04 
2.53 
2.95 
2.97 

9.17 
3.77 
2.29 
2.84 
2.11 

2.57 

3.91 

2. 

2.73 

3.70 

2.99 


.83 
2.27 

1.55 

.31 

1.25 

1.13 


.65 
1.18 

i.iq 

.65 
1.50 

.91 
.80 

.73 
1,19 
1,30 


.63 
1.22 


.67 

.50 

1.20 


.79 
1.52 


1,97 
1.09 


.50 
1.28 


Snow.  Sleet.  Hail 


■Stj 
1§ 


.0 

T 

T 

3.0 

T 

T 

T 

T 

.0 

.0 


9 
10 
12 

8 


10 

9 

10 

9 
11 
12 
10 

6 

11 
10 
13 
7 
11 


11 
10 


12 
10 
13 
12 


11 
9 
12 
10 
13 

9 
12 
10 
12 

8 

10 
14 
12 
14 
12 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


9       10       11       12       13      14       15 


22      23      24 


25      26      27 


28      29      30 


llOOrSON   OAM   45 

2.1* 

AOOtPMUS    1    N 

2.0] 

ALBANY 

2*«E 

ALLEN 

4*6( 

ANCHORAGE 

2*26 

ASHCAMP 

4.22 

ASHLAND    DAM    29 

3.25 

(ARSOURVILLE 

?.*1 

JARDSTOWN    S    J    PREP    5CH 

2.03 

BAXTER 

3,*7 

BEAVER    DAM 

1.96 

lENMAM 

*.H 

tEREA   COLLEGE 

2.1^ 

lEREA    WATER    WORKS 

2.A6 

BOWL  TNG    GREEN 

1.42 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  W8  AP 
BRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 
3URDINE 

3URGIN  DIX  DAM 
3URRESVILLE 
HURNSIDE 
:ADI2  LOCK  E 
:AMPBELLSV!LLe 

:arhollton  lock  i 

rOLLEGE    HILL    LOCK    II 
lOLUMSU 

;oRem  caa  airport 
roviNGTON  w  B  airport     r 

rUMBERLAND    FALLS    ST    PK 

:VNTHIANA 

:VNTH1ANA    2 

>ANVrLLE 

)ELPHIA     1    E 

>EMA 

>EWEY    DAM 

lUNOEE    BARRETTS    FORD    BR 

lUNMDR 

lUNNVlLLE 

ooyville  lock  f 
■omonton 
:lkmorn  city 

ALMOUTH 

ARMERS 

LEMINGSBURG 

ORO  LOCt;  10 

OROS    FERRY    DAM    50 

RANKFORT    LOCK    4 

RANKLIN    WATER    WORKS 

REE8URN 

RENCHBURG 

EORGETOWN    WATER    WORKS 

EST    LOCK    3 

LA5G0W 


1.79 
1.90 
2.04 


5.02 
3*99 
1.97 


2.64 
1.59 
3*04 


LENOALE 

1.99 

RANT    DAM    38 

2.79 

RAYSON 

2.95 

REEN5BURG 

1.75 

REENSBURG    HIWAY    61    BR 

1.97 

REENUP    DAM    30 

2.64 

REENVILLE    2    W 

2.27 

ARTFORD    6    NW 

2.73 

A2AR0    WATER    WORKS 

3.12 

EIDELBERG    LOCK    1* 

2.97 

iNDEKSON    *    SW 

3.28 

ICKMAN    1    E 

3.47 

ICKSVILLE 

3.98 

IGH    BRIDGE    LOCK    7 

1.7B 

INDMAN    SETTLEMENT    SCH 

9.17 

)PKINSVILLE    2    E 

1.94 

foen 

3.29 

JEZ 

3.77 

*VINGT0N 

2.00 

^CKSON 

.3.14 

:REMIAH 

3.40 

:ene   2  N 

2.02 

;ntucky  oam 

4.41 

'NCASTER     ICE    PLAWT 

2.09 

iURA 

4.18 

:ITCMF1EL0 

2.41 

.XINGTON    W8    AIRPORT          R 

2.06 

bertv 

2.29 

MESTONE    SPRINGS 

1.46 

TTLE    HICKMAN    LOCK    B 

2.35 

CKPORT    LOCK    2 

3.43 

UISA    2 

2.50 

UISVILLE    we    AP                     R 

1.85 

flSVlLLE    UPPER    GAGE 

2.76 

UiSVILLE    W8    CITY               R 

1.94 

VELACEVILLE 

4.47 

DISONVILLE    1    SE 

_ 

»*OTM   CAVE    PARK 

1.91 

NCHESTER    *    SE 

2.29 

YFIELD    SUBSTA 

3.57 

YFTELD    2    S 

3.47 

^SVILLE    OAM    33 

2.84 

KEE    1    SE 

3.72 

DOLESBORO 

2.11 

3WAY 

2.37 

LLERSTOWN 

1.67 

•(TICELLO 

2.25 

JNT    STERLING 

2.57 

■(FORDVILLE 

2.33 

KRAY 

3.40 

<EY 

2.47 

-ONTA   DAM    39 

3.90 

:NSBORO 

2.54 

rNSBORO    OAM    46 

2.56 

XJCAH   CAA    AIRPORT 

4.01 

>UCAH 

4.31 

NTSVILLE 

3. 87 

:eville 

3.91 

lEVlLLE 

2.2a 

NCETON 

3(15 

'ENHa    LOCK     12 

2.09 

:HmH0    E    STATE    COL 

2*38 

"SEY    LOCK    2 

2.65 

'SELLVILLE 

1.61 

•SELLVILLE    SUBSTA 

1.89 

,33    1.07       T 


•06    1*19      T 


S*«  R«i«r«nc«  NoIab  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


"a 

Da7  of  month 

Station 

1  1  2  1  3 

4  1 

5 

6 

7  1  8    9 

10  1 

11  1 

12 

13  1  14  1  15 

16  1  17  1  18 

19  1  20  1  21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26  j 

27 

28  1  29  1  30 

31 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

2.47 

1 

•  07 

.47 

.05 

«32 

.03 

•  06 

.01 

.52   .20   .05 
•32  ,56       .04 
.63        .05 

T 

•» 

•  34 

.27 

•  07 

T 

SALVISA  LOCK  6 

2tl3 

.14 

T 

.04 

•  55 

.17 
.29 

.03 

.07 

•  10 

•  M 

•  02 

•  12 

5C0TTSVILLE 

2»07 

•  11 

•  22 

T 

•  3» 

•  43 

•  17 

■86   .06   .03 

T 

•  05 

•  30 

•  0* 

SEBREE  WATER  WORKS 

2.97 

.02 

.91   aOS 

•  10 

•  10 

•  21 

•  •0 

SMAWNEE  STEAM  PLANT 

3.77 

•  46 

.71 

SHELBYVILLE  2  W 

3*26 

.25 

.01 

.15 
.08 
.30 
.10 

.55 
.45 

.11 
.40 

.03 
.07 
.03 
.06 

.30 
.35 

.01 

.78   .50   .08 
•36   .04   .02 

T 

•  01 

•  33 

.07 

SHEPMEROSVILLE 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 

1.78 
1.96 
2.13 

.12 

.09 
.13 

.50   .06 

•70   .14   .04 

.06   •     »3^ 

•  60 
•M 

•to 

•  03 
T 

•  90 

.22 
.42 

.10 

T 

STEARNS 

2.61 

.07 

.38 

•  32 

.04 

•64   ^04   ^02 

•  t5 

.02 

•  52 

SUMMER  SHADE 

2.13 

•  02 

.46 

.60 

.30 

.72   T     .05 

T 

•  20 

.26 

•  38 

.12 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

2.84 

.33 

.02 

•57   .36   .07 

•  02 

•  38 

.0* 

TAYLORSVILLE 

2.47 

.16 

•  05 

TOMPKINSVILLE  TEL  OFF 

•  40 

.30 

■  30 

•  33 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

1.80 

.10 

.35 

TYRONE  LOCK  5 

2.01 

.15 

.03 

.03 

•  45 
1.05 

.04 

T 

.09 
.32 

.05 

•35   .45   .05 

•  87   T     T 

T 

T 

•  01 

•  20 

•  60 

•  17 

UNIONTOWN  DAM  49 

3.25 

T 

•  35 

•  96 

•  02 
.17 

•  01 
.16 

•     .55   .03 

T 

•  32 

•  03 

• 

• 

•  06 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

2.14 

.10 

.03 

.05 
•  05 

T 

.70 
.32 

•  01 

•51   .55   .05 

•  02 

T 

•  34 

•  13 

VANBUREN 
VANCEBURG  DAM  32 

2.7S 
2»73 

.19 
il7 

T 
.27 

.01 

.07 

.05   .44   .04 

,05 

•  30 

.19 

.42 

.03 

WAYNESBURG  6  E 

2.47 

.12 

•  03 

.35 

•  07 
.05 

•  03 

•13   .60   .04 

.40   .08 

•  03 

•  02 

•  35 

• 

.54 

•  87 

.13 
1.28 

•  OS 

•  18 

•  10 

• 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

3.70 

.10 

.02 

.60 

•  13 

T 

.42   .12   T 

T 

T 

•  tl 

T 

WESTPORT 

2.15 

.32 

.01 

.07 

•  64 
.39 
.35 

•  03 
.04 
.10 

T    1.00   .06 

•  17 

•  50 

•  2C 

•  30 

WILLIAMSBURG 
WILLIAMSTOWN 

2.9« 

2.77 

.20 

.25 

.03 

.03 

.14 

.07 

.40   .62   .04 

•  02 

•  02 

•  62 

•  13 

WILLOW  LOCK  13 

2.90 

•  10 

•  40 

•  43 

.12 

.03 

•52   .21 
•69   .OS 

•  05 

•  12 

•  61 

1^05 
•  25 

• 
•  10 

• 

•  30 

WOLF  CREEK  DAM 

2.4C 

•  08 

.25 

.24 

•  M 

•  •4 

j 

WOODBURY  LOCK  * 

i.se 

.18 

.05 

.38 



' 

Se«  Reterencs  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
APRIL  1952 


Day  Oi  Month 


10      11      12      13      14     15      16  [17      18      19      20      21      22      23  i   24      25      26      27      28  |    29      30 


ANCHORAeE 


ASHLAND  0AM  29 


SARBOURVILLG 
SAROSTONN  S  J  P«Er  SCH 
BAXTER 
BEAVER  DAM 
BENHAM 

B6REA  CSLLEeE 
BSIILIN6  GREEN  MB  AP 
BKRMN  VIX  DAM 
CAM^BELLSVILLE 
CARROU-TOM  LOCK  \ 
CWtBIN  CAA  AIRFOKT 
CBVINSTON  W  B  AIRMMtT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
FARMERS 

FMDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  4 
(RAVSON 
•REENSBUR6 
•REENVILLE  2  t) 
NelDCLBERe  LOCK  14 
NtNOeRSOH  4  SM 
HICKMAN  1  E 

MNDMAN  SETTLEMENT  SCH 
N««tNSVIU.E  2  E 
INEZ 

t*VIN6T0N 
LnrCHFtELO 
.EXINSTON  «B  AIRPORT 
IMESTONE  SFRINSS 
AUISVILLE  WB  AP 
.MISVILLE  KB  CITY 
.•VELACEVILLE 
IWISONVILLE  1  SE 
H  CAVE  PARK 
WNCMESTER  4  SE 
lATTleLO  2  S 


55   M 

36   33 


30   42   39 


MAX 
MIN 


65 
36 

67 
28 

65 

36 

66 

30 

71 
39 

61 
30 

58 
39 

68 

34 

6« 

42 

60 
28 

5« 

44 

65 
35 

63 
35 

67 
32 

60 
40 

67 
3« 

60 
38 

65 

33 

60 
42 

65 

39 

*1 

37 

66 

27 

49 
39 

61 
35 

5< 

40 

65 
36 

68 

41 

62 
35 

65 
35 

65 
30 

60 

66 

66   62   51 

54   39   30 


60   64 
32   26 


60   67 
35   32 


70   62 
38   30 


69  64  59 
54  40  34 

70  62  70 
45  38  27 


68   60   68 


56   39   34 


44   35   34 


67   68 
34   29 


63   55   65 

51   43   41 


56   36   30 


57   41   34 


68   64   66 

57   37   30 


73   61   66 
57   35   28 


65 
37 


55   51   43 

46   36   35 


61   59   50 

48   39   39 


71   67   45 
48   35   34 


47   35   34 


6*   67   41 
34   40   35 


62   53   46 

47   35   35 


66   65   41 
35   31   33 


67   64   41 
47   34   35 


45 
35 


65   >«   43 

45   35   34 


48   33   34 


48   35   14 


51   47   38 

46   34   33 


61   52   40 

48   36   34 


43   33   33 


60 
36 


58   48   47 
46   37   36 


62   58   44 

40   34   32 


44   40   30 


•7   66   40 


59   50   47 
47   35   34 


60   54   44 


56  43  41 

43  34  33 

59  »5  44 

47  37  36 

53  43  42 

42  37  36 

54  42  42 

42  37  37 

59  46  53 

43  37  33 

61  50  56 

48  34  32 

65  57  45 

47  33  32 

70  66  44 

44  36  36 

58  46  50 

42  36  32 


60   64   80 


30   39 
60   78 


36   30   35 


60   66   82 
33   38   41 


47   57   68 
30   28   31 


73   82 

33   46 


39   57   67 
31   27   28 


57   64   82 
35   28   32 


73 
35 

65 

31 

70 


62   78 

28   40 


29   34   38 


60   78 
25   31 


43   61   66 

34   31   36 


62   79 
26   32 


40  54  57 

33  28  28 

57  60  76 

26  22  27 


45   61   70 
32   32   39 


67   82 
25   29 


62   72   79 

35   41   48 


59   67 
25   26 


64   81 
39   49 


62 

24 


61   68   81 

32   34   43 


70   80 
35   43 


70  83 

28  41 

67  83 

33  42 

66  81 

38  45 


66  81  77 

27  42  60 

61  75  80 

34  33  48 

62  74  82 
30  29  45 

59  69  82 

28  27  30 

•2  77  76 

32  44  S3 


66   50   74 


50 
36 


43   37   47 


65  50  62 

34  32  45 

67  52 

42  34 

82  68  54 

45  35  36 

80  60  80 

44  37  41 

75  50  75 

39  38  45 

74  64  48 

38  36  35 

75  60  73 
36  38  34 

82  68  55 

43  39  40 

74  50  76 

40  37  44 

79  63  79 

41  40  36 

71  48  74 

39  36  45 

76  58  63 

40  40  40 


81   77 
37   41 


78   65 
40   39 


73   52 
40   35 


67   52 
37   35 


79  52  77 

41  36  41 

68  50  .76 

38  35  46 

69  50  77 

37  36  47 

74  48  71 

38  38  46 

74  51  74 

39  38  46 

80  54  80 

42  37  45 

75  62  80 


66   51 

51   37 


73   59 
59   45 


76   66 
58   39 


78   67 
56   37 


83   79 
50   38 


70   52 
52   37 


63   71   74 
31   33   39 


39   34   43 


63   73   73 
38   30   34 


38 


•4   44   90 


50   39   39 


76   57 
56   36 


64   63 

55   40 


72   50 
50   37 


76   57 
41   39 


76   67 
54   38 


77   68 
^5   40 


61   47 

45   37 


71   62 

44   41 


71   60 
48   18 


78   68 
52   40 


65   50 
49   34 


76   69 

56   40 


60   45 
45   37 


70   55 

48   38 


82   78 

48   43 


62   56 
48   36 


81   70 
46   37 


65   50 
50   36 


70   50 
49   36 


49.  60 

40  '.    39 


47  1  44 
38  '    39 


59   62 

39  !  37 


79   65 

57   38 


66   45 
43   37 


42  j  60 
36   34 


46   63 
36   30 


♦9   63 
39   36 


45  I  62 
39 

69 


80   83   82 


83   74   62 

55   60   56 


45   61 

37  I  32 


45:  42 
38  I  39 


50:  63 
38  i  34 


43  I  45 
37 

98 


44   37   39 


61   SO 

48   34 


78   70 
55   35 


75   60 
S3   39 


61   46 
44   37 


35  36  43 

64  73  76 

36  32  39 

61  70  74 

35  35  41 

61  71  75 

33  34  39 

62  73  74 
30  34  40 

60  71  74 

37  29  34 

62  69  73 

34  38  46 

61  73 
29  37 

42  60  75 


99   63 
38   36 


70 
30 

71 

37 

97 
31 

72 


39   33   35 


61  71   76 
37   34   41 

62  70   77 
32   30   35 

75 
45 

70 


35   29   33 


62   71   77 
34   33   40 


62   70   75 
34   36   42 


35  33  42 

63  72  77 

36  34  41 

65  74  77 

34  31  36 

62  72  75 

39  30  34 


79   80   83  '     87   B3   64 

48   50   45  1  56   62   57 


33   86   87 !  88   82   70 

38   41   45  I  48   51   57 


81   83   83!  82   80   69 


46   50   30   34   62 


40   41   47   49   50 


84  eO'     81   76   62 


42   48   52 


82   81   86 


79 

82 

82 

85 

77 

61 

47 

50 

55 

54 

60 

57 

81 

84 

84 

81 

72 

61 

42 

50 

51 

53 

59 

52 

82 

84 

84 

85 

83 

69 

45 

48 

51 

53 

62 

57 

80 

83 

83 

81 

74 

67 

42 

52 

49 

53 

62 

56 

80 

86 

82 

82 

76 

6« 

75   82   84 
48   53   55 


to   83 
39   42 


79   82   78 

47   55   55 


69   74   77 
39   44   46 


75 
42 

79 
45 

82 

39   39 

78   82 
48   52 

78   80 


84 


37   61   54 


86   84   80 
48   30   54 


>  61  51 

81   83   85   84  77  62 

48  55  57 

77   81   82   80  68  57 


81   83   85   84 
41   45   47   55 


57   63   53 


85   80   68 
49   57   57 


71 
98 


77   77   72 


S3   87   88   88   82   68 

37   40   37   48   54   52 


83   82  83  75 

53  58 

79  80  77  60 
56  59  49 

87   87  84  67 

49  54  39 

74  66  63 

98  60  31 

80  I  80  72  70 
52   50   58   58  60  48 


74   84 
39   40 


82   87 

37   40 


87  I  88   88   82 
48  :  47   49   55 


80   68   68 
57   62   50 


SO 

51 

88  I  89   86   65 
44  1  48   52   96 


80   82   78   80 

44   49   54  1  59 


74 
62 


80   81 
48   91 


75   80   72   62 
34  j  96   99   96 


80   83   84  I  83 
90   94   56   59 


82   84 

43   46 


81   82   79 

47 ]  54   60 


70   75 

47   44 


62   59   65 

58   53   53 


67   60   59 
55   50   47 


64   67   73 


36j  51 
80^  67 


80   83 

47   45 


49   36   49 


58   54   50  I  48 


60   71   76  1  83 


50   51   41 


64   59   54 
56   51   47 


61   67 
52   48 


51   54   49  1  44 


78   83 
44   43 


84   80 
52   45 


76   75 
46   44 


82   S3 

53   46 


55   75   72 


74   78 
50   45 


82   83 

56   47 


65   67   73   83   82   82 
53   53   50  I  43   53   44 


60 

67 

72 

84 

79 

81 

52 

51 

48 

*' 

51 

47 

59 

69 

74 

84 

77 

81 

51 

49 

48 

41 

53 

44 

60 

54 

59 

78 

75 

80 

52 

50 

49 

42 

50 

44 

96 

69 

73 

80 

77 

82 

49 

47 

46 

49 

50 

48 

60 

64 

71 

82 

76 

81 

51 

51 

47 

39 

46 

42 

63 

57 

64 

72 

82 

77 

32 

51 

47 

49 

52 

47 

62 

61 

70 

79 

80 

83 

53 

51 

50 

43 

45 

42 

63 

69 

73 

82 

81 

80 

48 

51 

44 

49 

53 

50 

99 

97 

63 

6S 

79 

72 

53 

93 

51 

41 

41 

44 

60 

69 

69 

80 

80 

83 

50 

49 

47 

42 

45 

41 

65 

97 

66 

72 

83 

78 

54 

53 

51 

42 

46 

46 

62 

70 

74 

83 

80 

82 

47 

51 

47 

43 

52 

46 

61 

61 

64 

79 

78 

83 

56 

53 

52 

44 

47 

43 

65 

71 

74 

84 

82 

82 

49 

47 

42 

49 

90 

90 

60   65   74 
48   48   44 


69   66   97 

97   92   49 


65   70   75 
48   52   44 


60   59 

45   44 


79   85   86 


78   74 
42   42 


82   82 

30   49 


62  !  61 

51 


75   86 

44   42 


60   70   75  I  S3 
50   52   47   48 


70   71 

62  I  50 


81   84   81  ,  81  72  61 

49   52   53  ,  60  60  55 

80  71  61 

64  61  54 

74  72  60 

56  60  49 


72  I  81 
47   45 


76  I  82 
51  [  38 

76  I  85 


BO   82 

44   42 


SO   82 
50   47 


80   81 
63   49 


76   81 
62   49 


80 

83 

53 

57 

79 

80 

49 

54 

79 

81 

45   49   52 


49   49 
70   73 


45   53   49 


89 


61   50   50  :  51 


65   72   77  I  85 
47   47   43   49 


81   83   82  I  81   79 
40   47   50  !  52   64 


82   85 

38   41 


46  :  47   50 


70   75   77   80   77  :  76   74 
39   45  !  51   54   56  1  59   37 


63  I  61 

52  !  49 


65  ,  61 

55  I  52 


65   61 

58   55 


59   63 

48  :  46 


72  75  ^  83 

49  43  I  45 

69  76  :  85 
53  49  40 

57  59  i  78 

51  51  ,  48 

70  74  83 

47  45  I  53 


80   83 
57   58 


86   83 

53   49 


81   63 

63   47 


83   86 
52   42 


76   82 
42   42 


67.2 
42  12 

68.6 
46.2 

71.8 
41.8 

70.6 
43.5 

67.6 
42.4 

69.0 
43.4 

67.4 
41.6 

67.1 

44.0 

68.8 
42.8 

70.1 
44.2 


68 

.1 

43 

.2 

67 

.3 

41 

.7 

63 

.5 

43 

.1 

67 

.0 

42 

.1 

66 

.9 

43 

.9 

70 

.1 

41 

.9 

67 

.9 

45 

.2 

61 

.7 

40 

.9 

69 

.3 

38 

.4 

67 

.7 

42 

.6 

68 

.6 

43 

.3 

70 

.6 

41 

.5 

66 

.9 

44 

•  5 

68 

■  3 

44 

■  4 

68 

■  8 

41 

•  1 

68 

6 

43 

8 

70 

5 

39.5 

67 

9 

43 

6 

67 

9 

44 

2 

66 

0 

43 

3 

71 

1 

41 

6 

67. 

2 

44. 

2 

66. 

5 

47. 

0 

68. 

7 

44. 

0 

68. 

8 

43. 

9 

71. 

3 

43. 

0 

69. 

7 

41. 

6 

67. 

7 

45. 

1 

8««  refer«ac«  i 


I  fotlovlDC  StatloD  Iiid«x. 


DAILY 

TEMPERATURES 

KENTUCKY 
APRIL  1952 

- 

Day  Of  Monlh 

o 

Slalion 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

t 
IS 

1 

IB   17   18 

19 

20   21 

22 

23  1  24 

2S 

26 

27] 
' 1- 

2B 

29 

30 

3.i 

< 

MAVSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

72 

54 

69 
39 

5S 

35 

63 
38 

66 
38 

48 
34 

40 
29 

54 
28 

59 
28 

78   71 
33   37 

55 

37 

70   70   47 
45   46   40 

44   59   70 
31   31   33 

73   78   81 
39   43   46 

84   84   78 
48   55   56 

64   56   64  ! 
53   53   51 

70   78   74     I 

41   41   44 

69<8 

40.9 

M100LES80RO 

MAX 
MIN 

76 

56 

71 
39 

67 
30 

68 
49 

66 
37 

45 
36 

60 

30 

71 
28 

80 
36 

77   76 
48   45 

79 

47 

77   73   43 
60   42   39 

62   73   77 
39   31   36 

82   86   87 

39   41   <.5  1 

85   82   72 

48   50   59 

65   62   66 

58   51   50 

79   77   83     1 
50   46   44 

71>8 
43>6 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

68 
5? 

60 

33 

64 
31 

64 

43 

62 

30 

50 
30 

60 
29 

62 

27 

80 
32 

7B   65 
47   33 

79 
32 

76   66   43 

50   34   37 [ 

62   70   72 
30   32   31 

80   83   86 !  88   86   65 

42   46   50 j  56   53   53 

62   70   71 

48   41   43 

80   8*   82 

43   46   45 

70.4 
39.9 

MURRAY 

MAX 
MIN 

71 
56 

64 

41 

68 
33 

58 

41 

47 
37 

60 
34 

65 
28 

81 

41 

60 

48 

78   51 
40   39 

76  i 
48 

60   60   60   65   73   78  1  84   83   79 '  81   77   60 1 
50   39   39:  39   36   43 1  48   50   59 [  54   59   52  1 

61   72   76 
48   47   39 

85   85   83 
45   52   48 

70.0 
44.4 

OWENSBORO 

MAX 
MIN 

62 
55 

62 

41 

69 
35 

66 
47 

52 
35 

44 
34 

62 
33 

76 
39 

80 
47 

72   51 
40   36 

73 

46 

60   55   60   66   73   77'  78   82   78  1  76   75   67! 

47   37   39 1  36   35   43  i  46   56   54  j  59   61   53 [ 

64   73   77 
50   48   46 

83   83   87 

48   54   49 

69.1 
'A. 9 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

66 

45 

61 

38 

66 
38 

53 

39 

46 
37 

49 
32 

64 
34 

79 
42 

78 
56 

65   49 
39   38 

71 

49  ; 

56   43   69 
40   37   41 

65   71   76 
37   36   46 

78   81   75 1  72   67   58 
51   55   59  1  68   58   49 

64   72   78   83   86   84 
49   48   42   52   54   52 

67.2 
45.0 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

69 
55 

66 

42 

59 
39 

63 
39 

56 
39 

47 
34 

48 
31 

63 

35 

79 
45 

80   63 
42   39 

39 

72   60   43 
53   38   39 

59   66   71 
39   35   36  j 

78   80   82 

44   52   57 

76   74   67 
57   60   50 

66   66   72 

48   49   39 

78   84   87 

41   51   48 

67.2 

43.8 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

74 
50 

64 

4? 

71 
34 

71 
49 

49 
39 

44 
38 

62 

40 

67 
30 

81 
32 

80   69 
47   46 

80  ' 
43 

77   50   44 
62   43   42 

66   75   78 
41   35   38 

85   88   90 
46   46   50 

91   85   65 
54   55   60 

62   59   58 
68   53   53 

79   72   84 
52   51   46 

70.3 
46.9 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

68 

5'* 

62 

33 

70 
26 

59 

34 

46 
36 

47 
33 

65 
22 

76 

34 

83 
42 

73   51 
39   38 

75 

47   59 
46   35   38 

62   75   79 
36   30   38 

81   86   83 

44   50   52 

80   70   60 
52   58   50 

62   73   75 
50   45   39 

86   86   86 

41   47   44 

69.8 

40.9 

RICHMOND  E  STATE  COL 

MAX 
MIN 

72 
54 

66 
39 

58 
35 

64 
37 

65 
33 

41 
34 

42 
31 

56 
31 

61 
39 

80   70 
41   35 

65 
37 

77   69   42 
54   38   38 

43   58   68 
36   36   42 

72   78   81 
45   49   56 

83   82   77 
55   63   59 

61   56   62 
63   52   47 

69   79   74 
43   52   50 

66.3 

43.8 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

56 
35 

62 
35 

59 
45 

52 
37 

68 

34 

69 

31 

75 
33 

84 
46 

71   53 
41   39 

77 

45 

66   51   51 
50   37   39 

64   74   78 
35   33   39 

83   85   84 

41   49   53 

84   72   60 
56   60   57 

64   72   77 

51   47   43 

85   83   86 

41   61   45 

70.0 
43.0 

ST  JOHN  BETHLEHCH  ACAO 

MAX 
MIN 

71 
54 

67 
36 

58 
30 

66 

42 

66 

35 

44 
35 

43 
34 

60 
32 

68 
41 

80   66 
52   36 

58 
36 

78   64   44 
46   36   38 

51   60   70 
35   34   40 

75   79   74 
42   49   49 

77   79   73 
55   60   56 

62   68   70 

61   51   51 

72   82   77 
45   54   46 

66.0 
43.3 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

6e 

57 

63 
37 

69 
33 

66 

48 

66 
33 

48 
32 

63 
31 

76 
31 

84 
47 

74   56 
42   3« 

79 
48 

76   51   48 1  63   73   84 
51   37   38  1  32   36   39 

83   85   85 

41   51   51 

84   73   65 
53   59   56 

63   67   75 
51   52   45 

83   81   83 

39   50   43 

70.8 
43.5 

SHELBYVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

66   61   66 
55   36   32 

60 
4£ 

52   42 
34   34 

5« 

21 

67   81 
29   38 

77   53 
40   32 

76 
42 

74   63   43 
54   35   37 

68   72   75 
33   33   40 

81   84   82 
46   48   60 

82   75   65 
55   61   56 

61   69   73 
49   48   44 

82   79   84 

46   51   48 

69.1 
42.6 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

70   67   64 
58   42   34 

67   60   45 
50   38   39 

58   68   81 

37   35   45 

72   60   76 
52   43   45 

74   63   48 
58   42   34 

59   71   74 
34   40   42 

80   83   84 

44   49   51 

84   77   66 

54   59   58 

65   60   68 

56   56   52 

79   78 
46   54 

68.9 
46.4 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

67   61   67 
56   35   31 

67   55   4« 
48   33   31 

60   74   82 
26   32   46 

64   68   78 
41   39   50 

66   56   46 
56   36   37 

60   70   74 
30   33   38 

81   85   86 
42   49   49 

84   76   64 

51   59   56 

62   65   71 
52   51   50 

82   7«   80 

41   49   45 

*8.8 

43.1 

VANCEBURS  DAM  32 

MAX 

MIN 

78   59   63 
55   36   36 

61   55   42 

41   36   31 

95   64   75 

32   30   35 

73   66   71 
44   37   42 

72   67   45 
54   42   40 

62   71   75 
35   35   40 

1  79   82   86 
44   48   49 

1  84   82   66 
54   54   55 

60   66   72 
48   63   52 

80   78   83 

44   49   42 

68.4 
43.1 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

MAX 

MIN 

71   69   60 
51   35   29 

61   67   40 
32   31   36 

43   57   66 
30   31   31 

74   79   60 
39   36   39 

81   82   52 

49   50   41 

49   63   70 
40   36   30 

71   85   87 
39   42   51 

85   83   84 
50   53   53 

67   59   66 

51   52   40 

66   80   76 

41   48   44 

68.4 

40.9 

WILLIAMSBURG 

MAX 
MIN 

76   62   68 
57   35   30 

71   66   46 
46   35   36 

61   73   84 
35   23   36 

77   70   80 
53   42   47 

78   6*   49 
58   39   38 

63   74   76 
j  38   31   35 

84   87   87 
38   43   46 

87   81   70 
49   53   56 

68   59   59 

50   50   50 

80   78   81 

55   47   44 

71.6 
43.2 

WILLIAMSTOWN 

MAX 
MIN 

60   59   63 
55   39   34 

60   50   4* 
40   34   32 

64   58   74 
29   34   36 

73   56   66 

42   32   41 

66   63   42  i  59   71   73   80   82   86  i  85   78   64 

54   39   37   35   40   45   50   65   57   60   65   52 

56   65   69 

49   47   46 

79   75   78 
47   51   45 

66.3 

44.0 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

74   72   67 
60   38   32 

71   72   44 
40   38   38 

48   66   7«   ««   74   63 
32   33   43   51   44   46 

80   74   46   44   66   76   78   86   88   68   86   T8   66   62   6J 
54   43   42   36   35   36   42   52   50  j  52   59   60   57   56   52 

76   86   80 
43   52   46 

71.1 
45.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Table  6 

Day  oi  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

til 

BURGIN  DIX  DAM 
WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

.13 
115 

.10 
32 

.11 
40 

.19 
61 

.21 
54 

.14 
29 

.14 
23 

.10 
70 

.13 
109 

.06 
103 

.06 
58 

.04 

77 

.06 
55 

.14 
37 

.18 
34 

.14 
12 

.16 
14 

.15 
14 

.20 
25 

.07 
37 

.12 
50 

.04 
9 

.10 
60 

.15 
22 

.16 
44 

.15 
42 

.14 
53 

.05 
53 

.05 
33 

.02 
13 

.07 
20 

.11 
7 

.10 
22 

.14 
10 

.16 
18 

.15 
7 

.20 
14 

.19 
7 

.20 
6 

.16 
3 

.19 
5 

.20 

17 

.15 

4 

.17 
3 

.21 
20 

.19 
11 

.11 
26 

1 

.01 
7 

.04 

1 

13 

.09 
13 

.04 
15 

.17 
15 

.11 
19 

.19 
13 

.20 
19 

.21 
24 

.24 
37 

83.80 
B  769 

B4.03 
1012 

8«e   r«fer«ace 


>t«s  lollo¥lng  Station  Inctajt 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


KENTUCKY 
APRIL    1952 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BENHAK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.0 

T 

1.0 
T 

T 

CORBIN  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

FAKVERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

FORDS  FERRY  DAM  50 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

LOUISVILLE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

HIDDLESBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

PIKEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

WILLIAMSTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

WOLF  CREEK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

i 


See  refeience  notes  foUovring  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 


ADDISON  DAM  *i 

ADOLPHUS  1  M 

ALBANY 

ALLEN 

AMC HORACE 

ASHCAMP 

ASHLAND  DAM  2  9 
BARSOURVILLE 
BARDSTOWN  S.J.  PREP  SC 
BAXTER 

SEAVER  0AM 

8ENHAM 

BEREA  COLLEGE 

BEREA  WATER  WOHRS 

eOWLlMG  GREEN 

BOVLiNG  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  HB  AP 
BBEN7  DAM  36 
8R0WNSVILLE  LOCK  6 
BURDINE 

BURGIN  DIX  DAM 
BURKESVILLE 
BURNS  IDE 
CADIZ  LOCK  E 
CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCH  1 

COLLEGE  HILL  LOCH'  11 

COLUMBIA 

CORflIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CUMBERLAND  FALLS  ST  Pit 

CTNTHIANA 

CYHTMIANA  2 

DANVILLE 

DELPHIA  I  E 

DEHA 

DEWEY  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  tH 

DUNMOR 

DUNNVILLE 

EDDYVILLE  LOCH  F 
EDMONTON 
ELKHORN  CITY 
FALMOUTH 
FARMERS 

FLEM1N6S8URG 

FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  * 
FRANKLIN  WATER  WORKS 

FREEBURN 

FRENCHBURG 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

GLASGOW 

GLENDALE 

GRANT  DAM  36 

GRAYSON 

OREENSBURG 

GRCENSBURG  MIWAY  61  BR 


County 


BRECKINRIDGE 

ALLEN 

._INTO« 

FLOYD 

JEFFERSON 

>IKE 

iOYD 

KNOX 

NELSON 

HARLAM 

OHIO 

HARLAN 

MADISON 

MADISON 

WARREN 

WARREN 

WARREN 

CAMPBELL 

EDMONSON 

.ETCHER 

MERCER 

CUMBERLAND 

PULASKI 

TRIGG 

TAYLOR 


17  16 
3B  27 

2  36  52 


13A9  CARROLL 
170A  MADISON 
1722  AOAIR 


WHITLEY 

HARRISON 

HARRISON 

BOYLE 

PERRY 


86  34 
86  16 
85  08 


Obser- 
vation 
time 


KNOTT 

FLOYD 

OHIO 

MUHLENBERG 

CASEY 


HENDERSON  A  SW 
HICKMAN  1  E 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  T 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 


JEREMIAH 
KEENE  2  N 
KENTUCKY  0AM 
LANCASTER  ICE  PLANT 
LAURA 


2**5  LYON 
2*69  METCALFE 
2528  PIKE 
2775  PENDLETON 
2791  ROWAN 

. .EMING 
MADISON 
CRITTENDEN 

FRANKLIN 
SIMPSON 

30*6  PIKE 
3052  MENIFEE 

31f*|sC0TT 
3203  1  HENRY 
32*1  BARREN 

3252IhAROIN 
3358; BOONE 
3391 ICARTER 
3*30, GREEN 
3*35|gREEN 

3*A3|gREENUP 

ILENBERG 

3652  OHIO 
371*lpefiRY 
37*1 JLEE 

13762 


3*  *7 
36  59 
36  *i 


37  *7 
37  06 
36  5S 

39  0' 


B6  26 
86  26 

B*  25 
86  16 
82  36 

8*  *3 


36  09 


82  *6 
B2  *7 

86  A3 

87  00 


83  33 


CORPS  OF  ENGINEERS 
lOELL  H.  DEARING 
MRS.BARkARA  M.  COOL 
NANNIE  AUXIER 
.  BARRET 

MARY  S.  RATLIFF 
CORPS  OF  ENGINEERS 
UNION  COLLEGE 
S7.  JOSEPH  PREP  SCH 
C.  HOMER  NOLAN 


Reiei 

to 
tables 


E.  G. 


83 


38  25   ..   - 

8*  15 
37  28  88  06 
3B  13   8A  52 

36  A3 

37  3* 

37  57 

38  12 
38  25 
37  00 


62  5 

85  30 
85  30 


^196 


HENDERSON 

FULTON 

GRAVES 

JESSAMINE 

KNOTT 

CHRISTIAN 

LESLIE 

MARTIN 

BRECKINRIDGE 

BREATHITT 


4255  LETCHER 
,4369' JESSAMINE 
i4*l*'L1VINGST0N 

I *620| GARRARD 
1*642  I  MART  IN 


1  37 


68  30 
8*  43 
62  59 


82  26  I 


YOUNG 
WHITEAKER 
JAMES  A.  GROSSMAN 
MRS.  L.  B.  GAFFARD 
JAUES  R.  EDWARDS 

,.,  .,^-639 
ID  U.S.  WEATHER  BUREAU 
7A  CORPS  OF  ENGINEERS 
7A  CORPS  OF  ENGINEERS 
8A  MRS. LEONARD  M.BANKS 

8A  C.  W.  WILLIAMS 
7A  MARVIN  M.  LEE 
7A  THOMAS  A.  LEWIS 
7A  CORPS  OF  ENGINEERS 
8P  ALVA  HC  KIMLEY 

6A  CORPS  OF  ENGINEERS 
7A  CORPS  OF  ENGINEERS 
7A  MRS.KAZEL  B.PICKETT 

110  CIVIL  AERO.  AOM. 

IID  U.S.  WEATHER  BUREAU 

»P  KY  DEPT  OF  CONS. 
7A  MARSHALL  HILL 
5P  CHARLES  C.  HALL 
7A  R.  P.  COLDIRON 
5P  RALPH  R.  BEALL 


LINHie  D.  TARTER 

CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  E.  MORAN 
HARVEY  J.  FARMER 
JESSIE  OLDHAM 

C.  C.  STAMPER 

BYRON  F.  FLEMING 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HERMAN  D.  NEAL 

JOHN  E.  TANNER 
FRENCHBURG  SCHOOL 
JOE  W.  ATKINS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
r  H.  BEAN 

DAVID  W.  BELL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SHIRLEY  I.  STATEN 
MRS.  NELL  M.  LINGLE 
KENNETH  STOTTS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

.  LOVELL 
DAVID  K.  CARSON 
6URCHELL  MUNCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

8P  FRANK  STREET 
-   MRS.  NELL  S.  CALVIt 
,«  TVA-679 

6A  CORPS  OF  ENGINEERS 
ELIZABETH  WATTS 

8A  MRS.  W.  K.  MORRIS 

S.FOREST  CAMPBELL 
ITEO  FUEL  GAS  CO 
FLOYD  G.  ROBBINS 
MRS.  MAE  JETT 

HOBART  I  SON 
MARION  W.  HAHIN 
TVA-379-A 
KENTUCKY  UTIL  CO 
JAMES  A.  FIELD 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


Station 


LEITCHFIELD 
LEXINGTON  MB  AIRPORT 
LIBERTY 

LIMESTONE  SPRINGS 
LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOCKPORT  LOCK  2 
LOUISA  2 

LOOISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
LOUISVILLE  WB  CITY 

LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 
MAYFIELD  SUBSTATION 

MAYFIELD  2  S 
MAYSVILLE  DAM  33 
MC  KEE  1  SE 

MIDDLESBORO 
MIDWAY 

MILLERSTOWN 
HONTICELLO 
MOUNT  STERLING 
HUNFORDVILLE 
HURRAY 

OLHEY 

OHEONTA  DAM  39 

OWE)6B0RO 

OWEiGBORO  DAM  46 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

PAOUCAH 

PAINTSVILLE 

PIKEVlLLE 

PINEVILLE 

PRINCETON 

RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND  E  STATE  COL 
RUMSEY  LOCK  2 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  SUBSTA 


County 


ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD  7091  HARDIN 

SALVISA  LOCK  6  7121  MERCER 

SCOTTSVILLC  7215  ALLEN 

SEBREE  WATER  WORKS  7234  «•"" 

SHAWNEE  STEAM  PLANT  7311  MC  CRACKEN 


GRAYSON 

FAYETTE 

CASEY 

BULLITT 

JESSAMINE 

HENRY 
LAWRENCE 

ERSOH 
JEFFERSON 
JEFFERSON 

BALLARD 

HOPKINS 

EDMONSON 

CLAY 

GRAVES 

GRAVES 

MASON 

JACKSON 

BELL 

HOOOfORD 

GRAYSON 

WAYNE 

MONTGOMERY 

HART 

CALLOWAY 

HOPKINS 
CAMPBELL 
DAVIESS 
DAVIESS 
HC  CRACKEN 

MC  CRACKEN 

JOHNSON 

PIKE 

BELL 

CALDWELL 

ESTILL 
MADISON 
HC  LEAN 
LOGAN 
LOGAN 


37  29 

38  02 
37  21 
_.7  55 

37  45 

38  26 
38  07 

36  11 
38  17 
36  15 


6  36  5B I  B8  50 

19   87  29 
11   86  06 
06   03  43 
«  36  44   88  39 


Obser- 
vation 
time 


37  27 
36  50 

38  09 


97  29   62  31 


SHELBYVILLE  2  W 
SHEPHERDSVILLE 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 
STEARNS 

SUMMER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SUBSTA 
TAYLORSVILLE 
TOMPKINSVILLE  TEL  OFF 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 

TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWH  DAM  49 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 
VANCESURO  DAM  32 

WAYNESBURG  *  E 
i  WEST  LIBERTY  WATfR  WK 

WESTPOBT 
I  WILLIAMSBURG 
j  WILLIAMSTOWN 

WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


SHELBY 
BULLITT 
PULASKI 
WASHINGTON 
MC  CREARY 

METCALFE 

METCALFE 

SPENCER 

MONROE 

TRIGG 

ANDERSON 

UNION 

MADISON 

ANDERSON 

LEWIS 

LINCOLN 
MORGAN 
OLDHAM 

ITLEY 
GRANT 


66  38 


84  41 

86  03 

84  91 
89  97 

85  59 

86  20 

67  45 

84  18 

87  09 
67  08 

88  46 


Observer 


LEE 


8A  GEORGE  D.  LITSEY 
MIO  U.S.  HEATHER  BUREAU  , 
7A  PALLIA  L.  HANKLA 
9P  S.T.STA6G  DISTILLERY 
7A  CORPS  OF  ENGINEERS 

6A  CORPS  OF  ENGINEERS 
7A  J,  HOWARD  OUEEN 

IID  U.S.  WEATHER  BUREAU 
«A  CORPS  OF  ENGINEERS 

110  U.S.  WEATHER  BIDEAU 

6P  BUAINE  HALOIC 
7A  J.  W.  MC  COT 
5P  NATIONAL  PARI  SVC 
7A  NORA  S.  WHITE 
7A  TVA-5-A 

9P  MRS.  JOE  PAYNE 

6A  CORPS  OF  ENGINEERS 

7AHRS. WINNIE  E.  MORAN  | 

7A  IhUGH  ALLEN 

BAJCITY  OF  MIDWAY 

7A  MRS.  0.  M.  LAWLCR 
7A  E.  0.  COOPER 
9P  FRED  CARTMILL 
7A  HUBERT  E.  HODGES 
«p  HURRAY  WATER  SYSTEM 

ART  D.  WILLIAMS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VIRGIL  P.  CLARK 
CORPS  OF  ENGINEERS 

CIVIL  AERO.  ADM. 

WESTERN  P.  LACKEY 
JESSE  FAIRCHILO 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

PART IN 
ALTON  H.  HARVILL 


2.  3  9 

3 
2  3  9 


38  13 

36  00 

37  09 


36  53   85  43 

93   85  40 

38  02   85  21 


38  02   64  51 


37  51 
37  56 
36  39 


83  19 
85  29 

84  10 
84  54 

83  50 
05  08 

86  38 


CORPS  OF  ENGINEERS 
THOMAS  C.  HERNOON 
CORPS  OF  ENGINEERS 

7A  W».  B.  PORTER 

7A  TVA-683 


SISTER  H.  HELITIHA 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NOBLE  ALLEN      9 
SESREE  WATER  WORKS  | 
VA-709  I 

ILLA  S.  A.  RATTA    i 
OVID  K.  MAGRUDER 
RADIO  STA  WSFC       ! 
HM.  H.  COATLEY 
HRS. WILLIE  LEE  R6E0 

CHAS.  H.  HC  MURTREY 


k-660 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HRS.  BRADLEY  LOVE 
CORPS  OF  ENGINEERS 


2  19 

3 
2  3  9 

2  9  9 


2  9  5 

3 
2  3  5 

9 

2  3  9 

3 
2  9  5 

3 

3 

2  3  9 

3 
2  3  9 


FRANK  MOECK 
JOHN  W.  TURNER 
GEORGE  T .  JOHNSTON 
CHARLES  B.  WEST 

.  N.  B.  SIMPSON 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 


t   1-8,0  SAKDV;   2-CU«BERLAND;   3-0REE» ;   4-KENTUCKY,   5-LICK.»0;   6-.ISSISSIPP. ,   7-OH 
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Degree  days  are  based  • 
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KENTUCKY  -  MAY  1952 
0.  K.  Anderson,  Section  Director  -  Louisville 

WEATHER  SUMMARY 

Weather  during  May  was  warm  during  the  first  part  of  the  month,  averaging  much 
above  normal,  but  during  the  remainder  of  the  period,  temperatures  were  alternately 
below  and  above  normal.  While  the  number  of  days  of  above  and  below  normal  tempera- 
tures were  about  equal,  the  average  temperature  for  the  month  as  a  whole  was  a 
little  above  the  mean  due  to  the  very  warm  days  at  the  beginning  of  the  period. 
Precipitation  was  below  normal  with  the  western  and  central  divisions  showing  a 
negative  departure  from  the  mean,  and  the  eastern  section  showing  a  plus  departure. 
Sunshine  was  about  normal  for  this  time  of  the  year.  The  only  storm  of  any  con- 
sequence during  the  month  occurred  at  Louisville  but  damage  was  minor.  Farmers 
were  very  active  during  the  month  at  such  jobs  as  plowing,  planting  corn,  seeding 
soybeans,  shearing  sheep  and  picking  strawberries. 

The  month  opened  very  warm  and  the  state  average  for  the  first  week  was  9°  above 
the  seasonal  level.  During  this  period  warm  sunny  weather  prevailed  with  daytime 
temperatures  in  the  80's  and  low  90 '  s  with  nights  remaining  wajm  for  the  season 
This  unseasonable  weather  prevailed  until  the  10th,  but  with  the  approach  and 
passage  of  a  cold  air  mass  on  that  date,  temperatures  dropped  and  skies  became 
and  continued  cloudy.  Lows  in  the  upper  30's  and  low  40's  were  reported  from  most 
locations  on  the  mornings  of  the  12th  and  13th.  This  cool  weather  J^^tinued  until 
the  15th  and  was  followed  by  a  short  period  of  warmer  weather.  A  slow  eastward 
movement  of  a  low  pressure  system  brought  widespread  cloudiness  and  temperatuies 
well  below  seasonal  from  the  18th  to  the  23rd.  After  two  days  of  above  normal 
temperatures,  cooler  weather  set  in  and  continued  to  the  end  of  ^^^^ J°;;^^;. /^J^*;;: 
callv  all  stations  recorded  their  highest  temperature  for  the  month  on  the  5th  or 
6th  and  their  lowest  in  the  period  of  the  11th  through  the  14th.  The  mean  tempera- 
ture ?or  the  state  was  65.7°  which  is  0.3°  above  normal.  The  monthly  mean  tempera- 
tures ranged  from  68.3°  at  Pikeville  to  62.5°  at  Grayson.  The  ^^^^^f  ^^^P^^f,^^ 
reported  in  the  state  was  94°  at  Bowling  Green,  Murray,  Princeton,  and  Russellvillt 
on  the  5th  and  at  Paducah  on  the  6th;  the  lowest  was  32°  at  Grayson  on  the  14th. 

Precipitation  during  the  month  was  mostly  of  the  showery  type  and  varied  from  lo- 
caHin  to  location.^  The  average  for  the  state  was  somewhat  below  normal  and  som 
rain  was  reported  from  one  section  or  another  on  20  days  during  the  jojth.   Th 
smallest  amounts  were  generally  recorded  in  the  west  central  P°;:Jf  ^  °^  *f  ^f  ?^ 
and  the  largest  falls  were  in  the  southeast  and  extreme  east.   The  amounts  in  th 
west  central  section  were  so  light  that  the  beginnings  of  a  drouth  were  in  th. 
making  in  that  area.   The  periods  of  general  ram  were  the  9th  through  the  12th 
llti   through  the  21st,  and  24th  through  the  26th.   The  average  precipitation  fo. 
the  state  was  3.85  inches  which  is  0.13  inches  below  the  mean,   ^he  total  rainfal 
amounts  recorded  at  the  various  stations  ranged  from  7.96  inches  at  Laura  in  Martii 
Co^?y  to T57  inches  at  Madisonville  1  SE  in  Hopkins  County.   The  heaviest  rainfal. 
in  any  one  day  was  3.47  inches  at  Berea  Water  Works  on  the  29th. 

Wet  soil  early  in  the  period  hindered  the  working  of  soil  in  ^^^^  ^^^^^^^^4  If^: 
causing  farmers  in  this  area  to  start  seeding  corn  and  soybeans  later  than  the  res 
of  the  state  Tobacco  transplanting  began  near  the  middle  of  the  month  and  by  th^ 
^nd  of  fhe  m^nth  two  thirds  of  the  crop  had  been  set.  Barley  ^^f ^^y^/^^^,^"^^^^: 
rine  bv  the  last  of  the  month,  and  wheat  and  winter  oats  were  generally  fully  head 
ei  The  first  cutting  of  alfalfa  hay  was  completed  and  many  fields  of  red  clove 
and  other  miJed  types  of  hay  had  been  harvested  by  June  1.  Pastures  were  in  ver 
good  condition.  -  W.S. 
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Date  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
in  this  table  for  earlier  years. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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BEAVER  DAM 
FORDS  FERRY  DAM  50 
GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  *  SW 
HICKMAN  1  E 

HOPKINSVILLE  2  E 
LOVELACeVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAYFIELO  2  S 
MURRAY 

0WENS60R0 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PRINCETON 

RUSSELLVILLE 


ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

BURG  IN  DIX  DAM 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  W  B  AIRPORT 
DANVILLE 

FRANKFORT  LOCK  4 
6REENSBURG 

I  RV I N6T0N 
LEITCHFIELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LIMESTONE  SPRINGS 
LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 
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SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
WILLIAMSTOWN 
WOLF  CREEK  DAM 

DIVISION 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 
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BAXTER 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
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HEIDELBERG  LOCK  1* 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 
INEZ 
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MOUNT  STERLING 

PIKEVILLE 

RICHMOND  E  STATE  COL 

VANCEBURG  DAM  32 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WILLIAMSBURG 

DIVISION 

STATE 


t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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6.80 
2.35 
2. OS 
3«60 
4.89 

T 

.09 
.00 

T 

.07 
.06 
.07 
.11 

.96 
.13 
.25 
.47 

1.24 

.47 
.18 
.06 
.80 
.31 

T 
.15 

.08 
.14 

T 

T 

•  06 

•  04 

.13 

.12 

.06 

T 

t 

.72 

T 

.13 

.33 

.68 
.22 

.64 
.36 

.07 
.41 

2^60 
.27 
.56 
.55 
,50 

.40 

■  03 

■  19 

■  53 

■  21 

■  40 

.17 
.23 

■  09 

■  IS 

.28 
.01 

7         1.60 

7 

.19 
1.03 

OEMA 

DEWEY    DAM 

DUNDEE    BARRETTS    FORD    BR 

DUNMOR 

DUNNVILLE 

6*59 
6.59 

2.fcO 

4.02 

.13 

.23    1.06 
.06      .50 

.98 

jl.OO 

.21 

1.19 

.09 

.90 

.68 
.38 

.17 

T 

.66 

.9S 

•  55 

.10 

.04 
,42 

•  12 

•  12 

.69 
.92 

.38 

.40 

.84 

.50 

.22 

■  06 

■  46 

■  61 

.50 

.30 
.14 

.29 

1.29 
.26 

.06 

.80 

.35 

EDOVVILLE    LOCK    F 
EDMONTON 
ELKHORN    CITY 

FALMOUTH 
FARMERS 

2.80 
3.53 
4.57 

2.70 
4. 91 

4.15 
4,32 
3.03 
3.47 
2.37 

T 

.21 
.22 

.30 

1.12 

«02i      .52 

.131      .11 

•02;      .36 

.65 
.36 

.70 
.21 
.60 

.05 
.67 
.14 
.22 

.13 
.06 
.05 

7 
.02 

•  83 
.36 
.63 

•  58 

•  35 

.26 

.27 
.26 

•  46 

•  06 

•  67 
.47 
.16 

.05 

■  61 

■  12 
.54 

.63 

■  03 
.05 
.15 
.13 
.49 

■  23 

.38 

.06 
.08 
.08 
.04 

.13 

•  05 

•  05 

7 

•  15 

•  83 

.34 

1.03 

■  02 

.23 

.01 

FLEMINGSBURG 

FORD   LOCK    10 

FORDS    FERRY    OAM    50 

FRANKFORT    LOCK    <. 

FRANKLIN    ><ATER    WORKS 

T 
T 

.19 

.33 

.04 

.23 

•06l      «06 
•04       .82 

,      .13 
•  17:     .29 

j      .99 

1.23 
.80 
.24 

1.09 
.13 

.23 
.09 
.03 
.06 

.32 

.05 
.01 
.08 

7 

r 

.10 
.36 

.26 

.11 
.46 

•  14 

•  11 

T 

.67 
.22 

1.08 
.41 

.15 

.65 
.23 

.10 
.25 
.20 

.18 
.70 
.08 
.25 
.48 

■  09 

7 

.14 
.13 
.21 
.17 
.22 

•  07 
7 

•  75 

•  11 

7 

.38 
.20 

7 

FREEBURN 

FRENCHBURG 

GEORGETOWN    WATER    WORKS 

6EST    LOCK    3 

GLASGOW 

5.79 
3.06 
2.8B 

3.80 

.04 

.07 
.17 
.15 

1      .75 
•04       .82 
.20,      .15 
•09       .25 

!  1.39 

1.23 

.57 
.63 

.67 

.20 

.23 
.06 
.09 
.07 

.08 
.21 
.17 
.04 

.01 

.60 
.63 
.42 
.05 

.52 

.16 
.07 
•  39 

.13 
.32 

.60 
.02 

.97 
.35 
.19 
.59 

.23 
.29 

.13 
.06 

.06 
.13 
.16 

.15 

•  03 

•  07 

•  25 

1.18 
T 

.01 
.86 

6LEN0ALE 

GRANT    DAM    36 

GRAYSON 

GREENSI5URG 

GREENSBURG    MIWAY    61    BR 

3>61 
3«2C 
4.62 
2.97 
2.91 

.14 

.20 
T           .32 

T 

.09 
.22 

.96 

.U5 

T             ,96 

1.40 
;  1.42 

1.20 
.80 
T 
.20 

T 

.09 
.10 

7 

.03 

.06      T 
.14      7 

T 

.30 
.35 

•  31 

■  48 

•  36 

•  25 
.19 

.21 
.69 
.14 

.31 
.06 
.93 
.45 

.09 
.22 
.85 
■  12 

7 

7 

.14 
.22 
.03 
.15 
.20 

•  23 

•  20 

.04 

.64 
.20 
•  34 

GREENUP    DAM    30 
GREENVILLE    ?    W 
HARTFORD    6    NW 
HAZAeO    WATER    WORKS 
HEIOELSERG    LOCK    14 

3*0C 
6.15 
4.31 

.14 

.06 

* 

.14 

.12 

T 

.95 
1.05 
1.12 
1.68 

.65 

.13 
.10 
.42 
.75 
.49 

.32 

7 

.23 

.17 

.12       .01 

.08 

.26      .02 

•  08 

7 

.65 
.04 

.05 

.56 

•  22 

•  12 

•  46 
.38 

.45 

7 

.58 

.21 

.01 

.66 
.25 
.24 
.45 
.53 

.60 
.05 
.01 
.46 
.87 

■  12 

T 

.09 
.28 
.21 
.54 
.20 

.16      T 

.08 
.07 
.16 

■  12 

.73 

.49 

.12 

.24 
.29 

HENDERSON    *    SW 

HICKMAN    1     E 

HICl-'^VILLE 

HIGH    BRIDGE    LOCK    7 

MINDMAN    SETTLEMENT    SCH 

2.« 

4.57 
4.01 
4.07 
5.32 

.07 

.61 

.31 

.03 

T 
.04 

.17 

,97 
1.09 

.11 
.66 
.69 
•  83 
.69 

.01 
.16 

.06 
.40 

T 

.10 

.18      .05 

T 
.04 

1.05 
1.10 
.67 
.26 
.04 

.13 
.28 

I29 

.03 

.07 
.15 
.13 
.35 
.50 

.05 

.28 

.40 

■  20 

.50      .30 

.85 

.33 
.06 

.48 
.03 
.50 

.04 

.10 
.10 

.13 

1.10 

.30 

HOPKINSVILLE    2    E 

HYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 

JACKSON 

1.81 
5. 40 

.05 

.09 

T 

T 

.05 
.08 
T           T 

.28 
.07 
.03 

.60 
1.86 
1.34 
1.73 
1.90 

.32 
.68 
.20 
.06 
.36 

T 

.48 
.07 
.22 

T 

.09 

T 
.49 

•  49 
.25 

.20 

.07 
•  99 

.28 
.20 
.16 

7 

.18 
.64 

1.38 
.48 

1.89 

.85 

T 

.35 

7 

.35 

■  22 

■  75 

.11 
.11 

.16 
1.10 

.51 

.75 

7 
7 

JEREMIAH 
KEENE    7    N 
HENTUCK''   OAM 
LANCASTER     ICE    PLANT 
.AURA 

7.,. 

.07 

T 

.04 

.10 
.05 

1.43 
.66 
.60 
.70 
.89 

.34 
.47 
.66 
.88 
1.16 

.19 

.04 
T 

.45 

.11 
.05 
•  03 
.06 
.29 

7 
.05 

.10 
1.85 

.12 

.49 
.65 

1.23 

.39 

.51 
■  66 

.16 

.49 
.35 
.04 
.90 
.83 

.18 
.04 

.50 

■  30 
.16 
.57 

■  12 
.02 

■  39 

.11 

.04 

7 

.06 

1.39 
.04 

.41 
.54 

.15 

.26 

-EITCMFIELD 

.EXINGTON    WS    AIRPORT         R 

.IBERTY 

-IMESTONE    SPRINGS 

-ITTLE    HICKMAN    LOCK    8 

2.40 
3.15 

5.09 
5.15 
4.12 

.0, 

.15 
.05 

.03 

.07 

.06 

7 

.20 

•  04 

T 

1.07 
.84 
1.60 
1.08 
.47 

.53 

.02 
.60 
.01 
2.03 

.10 
.04 
.06 

7 

.16 

7           7 
.06 

.11 

.69 

.10 

.06 
.56 

1.40 

•  90 

•  20 

.03 
.11 
.05 
.14 
.26 

.25 
.46 
.77 
.29 
.67 

.08 
.12 
.16 

.01 
1.00 

.07 
.04 

.04 
1.50 

.05         • 

7           .06 
.28 

•  23 

.OCKPORT    LOCK    2 

.OUISA    2 

-OU.GVILLE    *B    AP                     R 

-OUISvlLLE    UPPER    GAGE 

-OUISVILLE    MB    CITY               R 

3.17 

2.73 
4.09 
2.91 

.05 

7 
T 

T 
T 
T 

.08 
.07 
.09 

T 

.32 
.28 
.38 

.27 

.68 
.38 
.66 

.76 

.01 
.88 

T 

.10^ 

.02 

.18 

7 

.13 

T 
•  02 

.11 

7 
.50 

.05 
.65 

T 

T 

•  07 

•  61 
.46 

.76 

.29 

.81 
.22 

.12 

.27 
.22 
.31 

.23 
.20 

T 

.33 

.37 
.13 
.39 

.2! 

.22 

.04 

T 

-OVELACEVILLE 
*A0IS0NVILLE     1    SE 
«MMOTH   CAVE    PARK 
"ANCHESTER    A    SE 
WYFIELO    SUSSTA 

3.59 
1.S7 
2.10 
7,66 
4.37 

.02 

.02 

T 

.14 

.88 

•  84 
1.86 
.71 

7 

.26 

.12 

.76 
.68 

■.\l\ 

.06 

.50 
.06 

.52 

•  13 
.08 
■  63 
.93 

.62 

.03 
.39 

.44 

.31 
.15 

.51 
1.54 

.01 
.36 

.10 

.64       .51 
.02 

.10 

.09 
.31 
.13 
.44 
.56 

.25 

.16 
.72 

■  27 

UYFIELO    2    S 
<AYSV1LLE    DAM    33 
K    KEE     \     SE 
UODLESBORO 
tIDWAY 

4.00 
2.97 
6.29 
3.82 
3.64 

.08 
.19 

.10 
.08 
.32 
.38 
.43 

1.22 
.43 
.88 
.76 
.26 

.04 
.17 
.40 

.58 

.2.i 

.10! 

.15| 
.22 

.19 

.06 
.03 

.03 

•  36 

.77 

•  24 

1,29 

•  23 

•  46 

.70 
.10 

.02 
•  26 

.36 

.-2 
.21 
1.12 
.46 
.36 

.42 

.47 

.29 

.11       .54 

.32 
.OS 

.44 
.28 
.04 

.21 
.12 

.04 

7 
1.40 
1.06 

■  10 

.28 

ULLERSTOWN 
•ONTICELLO 
<OUNT    STERLING 
tUNFORDVILLE 
lURRAr 

3.06 
5.78 
4.17 
2.7? 
2.27 

.09 

T 

.48 

.08 
•  20 

T 

•  26 
1.45 

.91 
1.20 
1.06 

1.40 
.31 
.25 
.33 

.03 

T 

.02 
.20| 

! 

7 
.12 

T 

.17 

.05 
.32 

.68 
.46 
.25 
.17 
.55 

.26 
.21 

T 

.40 
.86 

.10 
.50 
.08 

.88 

.18 

.16 

.10 

7           7 

.08 

.41 
.01 
.10 
.23 

.09 

7 

.07 
.92 
.58 
.06 

■  12 

.62 

<LNEY 

INEONTA    OAM    35 
IWENSBORO 
•  WENSeoflO    DAM    *& 
ADUCAM   CAA    AIRPORT 

2I55 
5.56 

5.41 
2.98 

l.oa 
.97 
.01 

.16 
.14 

.18 
.07 
.05 
.02 

t 

.10 

.78 
.09 
.00 
.90 
.79 

.22 

.34 
.17 
.40 
.02 

.14| 

.04 
T 

.16 
.02 
.05 
.09 

7 

.31 
.53 

.52 

.42 

.38 
.29 
.28 
.25 
.51 

.40 
.36 
1.20 

i.:2 

.07 

.05 
.20 
.15 
.12 
.19 

.26 
.02 

■  03 

7 

■  01 
■30      ^40 

.45 
.12 
.60 
.42 
.06 

.10 
.11 
.40 
.40 

ADUCAM 
■AINTSVlLLE 
IKEVILLE 
iNEViLLE 
RlNCtTON 

3.2^ 
7.5^ 
6.2^ 
4.1^ 

3.0^ 

.10 

T 
.03 

r 

.71 
.49 
.89 
.18 
.93 

."30 
.90 
.41 
1.30 

.43 

.26| 

T 

.20 
.04 

.08      7 
.03 

.16 

1.29 

.83 

.32 
.18 
.28 
•  36 

.86 
.20 
.27 
.38 
.55 

.11 

i.eo 

.83 
.09 
.03 

.06 
.80 

.27 
.04 

■  46 

■  86 

.33 
.27 
.43 
.50 
.62 

.18 
.07 
.23 

.48 
.98 
.28 

■  37 

■  41 

.02    . 

AVENNA    LOCK     12 
ICKMONO    e    STATE    COL 
UMSEY    LOCK    2 
USSELLVILLE 
(USScLLVlLLE    SU9STA 

2.58 
2.5t( 
2.011 

.07 

.25 

.06 
.32 

.03 

.08 

.03 

.46 

.52 

1.34 
1.08 

1.26 
1.10 
.38 
.18 

.141 
.201 

.oi; 

.16 
.14 

T 

.20 
•  35 

.35 

.35 

.06 
.09 
.81 
.01 

1.05 
.90 
.26 
.49 
.62 

.19 
.20 

.02 

7 

.14 
.18 
.25 
.07 
■  06 

.34 
.16 
.06 

.01 

1.38 
.92 

.02 

fT    JOHN    BETHLEHEM    ACAD 
ALVISA    LOCK    6 
COTTSVILLE 

[ebree  water  works 
^hawnee  steam  pl*nt 

3*4 
3.43 
3.22 
2.8^ 

.12 

.32 

T 

.12 
.05 

.05 
.08 

T 

.76 
.43 
1.10 
.48 
.60 

.65 

.46 

.16 
.06 

.03 
.06 
.04, 
.05 

.06 

7 

.02 

.22 

.05 
.39 
.20 
1.49 
.62 

.24 
.68 
.12 
.05 
.70 

.06 
.35 
■  63 
.07 
.31 

.12 
.32 

.03 

.20 
7             .07 
.02       ,23 

■  03 

■  02 

.32 

.32 

•  20 

•  05 

.28 

.10 

.69      .50 

1 

1 

■"i 

)  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    51    - 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


SHELBYVILLE  2  W 
SMEPHEROSVILLE 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 
STEARNS  2  N 

SUMMER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SUBSTA 
TAYLORSVILLE 
TOMPKINSVILLE  TEL  OFF 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 

TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  ^.Q 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 
VANCEBURG  DAM  32 

WAYNESBURG  6  E 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WE  ST PORT 

WILLIAMSBURG 

WILLIAMSTOWN 

WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY    LOCK    «. 


3i49 

3.01 
5*93 


l.«5 
*30 


Day  c 
13   I    1 


16      17       18 


1.05 
.03 


19      20      21      22      23      24      25      26      27 


,3b       .85    1.03 


•  31 

.13 
.13 
•  32 
T 
.42 

•  21 

•  20 

•  06 

1.41 
.07 
1.75 

.20 
.22 

•  03 
.03 

.22   .27 
.3* 

.10 
•  20 

•  0» 

1.15 

.20 

.09 

•  02 

.01 

•  10 

•  41 

• 

.02 
.05 

.36 

•  11 
.20 

.10 

.11 

.05 

•  09 
,*1 

.«6 

•  44 

1.10 
.42 

.14 

T 

•  14 

.26 

•  19 

.15 

.02 

, 

.30 

1.30 

.15 

•  35 

.15 

.20 

.13 

28      29      30 
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Table  S 

u 

AJ 

LLI 

1 

LJ> 

wt 

.til 

\i 

unjco 

KENTUCKY 
MAY  1952 

Stcrtion 

Day  Of  Month 

1 

1    2 

3 

4 

1 
1  5 

6 

7 

8 

9   10 

11 

12 

13 

14 

15   IB  ;  17  i  18   19 

1    '    <    i 

29 

1 

21  '  22 

1    1 

'■ 

1 

;  24   25 

26 

27   28 

29 

30 

31 

< 

ANCHORAGE 

MAX 
HIN 

84 
46 

88 

49 

77 
52 

86 

48 

91 
58 

84 
60 

77 

48 

84 

52 

80 
57 

I 

1  72   58 
58   46 

54 
42 

68 

40 

72 
39 

i            1 
82  ;  82   83   70 1  63 
66  i  57   51   52  \     54 

60 

54 

72   80 

48   51 

84 

57 

75   67 
65   61 

78 
55 

^ \ 

1 
80   76 
49  1  55 

68 

53 

75 

43 

82 
53 

75.8 
62.3 

ASHLAND  0AM  29 

MAX 
HIN 

82 

48 

87 
53 

73 
43 

81 
49 

91 
61 

89 
64 

79 
61 

80 
52 

75 
56 

70   62 
62   49 

60 
42 

66 
42 

75 
42 

83 
67 

72   82   78   67 
1  59   51   53   57 

74 
62 

73   78 

57   53 

86 
57 

84   80 
57   64 

76 
53 

78 
54 

87 
57 

70 
58 

78 
48 

84 
51 

77.4 
64.6 

BARBOURVILLE 

MAX 
MIN 

87 

44 

89 

44 

86 
45 

87 
40 

91 
47 

88 

55 

86 
46 

89 

49 

87 

54 

83   69 
58   51 

56 

43 

66 

44 

77 
35 

87 
62 

86   88   84   79 

63   51   61 1  54 

79 
62 

75   85 

52   48 

90 
51 

89   80 
58   58 

79 
59 

85 
52 

84 
51 

72 
59 

82 

47 

83 
56 

82.2 
51.6 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 

MIN 

84 

1  45 

89 

49 

88 
47 

89 
46 

92 
55 

91 
63 

84 
50 

88 

55 

87 
59 

86   60 
54   48 

56 
42 

69 

.43 

74 
38 

83   85   85   83 '  75 
66  ;  60   54   52  1  56 

70 
56 

78  !  82 

47  j  49 

86 

57 

86   77 

57   62 

75 

55 

82 

48 

82 

54 

72 

53 

78 
45 

S3 
54 

80.6 
62.5 

BAXTER 

MAX 
MIN 

81 

45 

84 

45 

87 
47 

84 
41 

84 

48 

86 

54 

85 
48 

85 
49 

85 
56 

83   69 
59   52 

57 

41 

62 

45 

60 
39 

74   82   82   83  '  81 

41;  54   56   56  1  52 

76 

63 

67   72 

54  i  48 

81 

49 

86i  75 
57  j  61 

76 

59 

74 
53 

81 
51 

82 
58 

65 

53 

81 
54 

77.4 
51.5 

BEAVER  0AM 

MAX 
MIN 

86 

48 

89 
51 

81 
52 

87 
49 

91 
56 

83 
63 

83 
53 

88 
61 

86 
60 

SO   58 
53   44 

54 
42 

69 
42 

75 
38 

85 
65 

85   87   72   64 

60   58   55   56 

61 

54 

74  '  84 
43   51 

85 
59 

82  !  75 
56  i  68 

79 
54 

83 

50 

t  80 
56 

72 
56 

80 

42 

86 
63 

78.8 
63.2 

BENHAM 

MAX 
MIN 

82 

43 

85 

45 

87 
40 

80 
38 

85 
40 

89 
52 

86 

46 

85 
51 

89 

48 

83   70 
55   48 

60 
39 

69 
42 

60 
35 

75 
41 

85   83   85   85 

54   60   65  j  52 

77 
60 

68   82 

54  1  46 

85 

50 

89   78 

55  1  57 

80 
59 

77 
49 

SO 

54 

85 
50 

73 

55 

75 
59 

79.4 
49.7 

BEHEA  COLLEGE 

MAX 
HIN 

82 

47 

84 
51 

75 
49 

82 
48 

88 

64 

83 
62 

78 
49 

86 
56 

83 
57 

75   59 
52   49 

53 
42 

64 

44 

74 
42 

82 
65 

85   84   63   77 

58   55   53  1  55 

63 

55 

72'  82 
52   50 

85 
51 

75 
55 

77 
52 

77 
55 

85 
48 

81 
55 

59 

51 

78 
46 

83 
59 

76.9 
52.8 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

MAX 
HIN 

87 

48 

90 
53 

84 
56 

88 
52 

94 
61 

88 
61 

84 
55 

92 
59 

87 
63 

66   60 
51   41 

67 
39 

70 
43 

74 
41 

86 
61 

85   84   67 
60   59   59 

74 
58 

64 

51 

76   85 

46   53 

86 
58 

78 
68 

77 
61 

80 
55 

83 

51 

81 
59 

72 
52 

SO 
45 

85 
57 

79.5 
54.1 

BURGIN  DIX  0AM 

HAX 
HIN 

85 
47 

90 
53 

88 
50 

86 

47 

91 

54 

90 

65 

84 
48 

88 

54 

86 

59 

83   61 
56   51 

56 
42 

68 
45 

74 
41 

84 
67 

86   86   81 
60   56   53 

73 
58 

72 
59 

73   82 

52   50 

87 
56 

86 
65 

75 
65 

79 
57 

83 

49 

83 

64 

SO 

53 

SO 
47 

86  '  80.8 
57  j  53.9 

CAMPBELLSVILLE 

HAX 
HIN 

87 

48 

90 
60 

81 

53 

86 
47 

91 
54 

87 
62 

83 
50 

90 
57 

85 
60 

80   60 
55   50 

54 
41 

66 
43 

72 

40 

82 
65 

83   84   78 
57   55   55 

73 

58 

69 

57 

73   82 

51   52 

84 

58 

77 
66 

74 
63 

78 
55 

81 
50 

82 
56 

70 

54 

81 
47 

83 

58 

78.9 
64.1 

CARROLL  TON  LOCK  ) 

MAX 
HIN 

86 

45 

89 
51 

81 
51 

88 
47 

87 
58 

90 
62 

75 
51 

83 
53 

76 
55 

74   61 
53   49 

56 

41 

69 
43 

72 
38 

83 
66 

80   85   84 
58   49   52 

74 
53 

62 

54 

72   77 

49  1  51 

84 

64 

81 
66 

72 
63 

84 
54 

81 

50 

80 

54 

69 

54 

76 
41 

86 
52 

78.0 

52.1 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

MAX 
HIN 

83 

45 

85 
45 

78 

49 

83 
41 

88 
50 

84 
57 

80 
45 

87 
50 

82 
56 

73   59 
63   42 

55 
40 

66 
42 

74 
35 

84 
61 

85   83   77 
56   52   62 

75 
62 

65 
56 

71 
51 

80 
48 

85 

54 

74 
60 

77 
69 

74 

53 

80 
47 

80 
52 

62 

49 

78 
46 

SO 
56 

77.0 
50. S 

COVINGTON  N  B  AIRPORT 

HAX 

HIN 

83 
52 

85 
56 

77 
49 

84 
49 

90 
68 

82 
57 

73 
50 

75 
52 

74 
54 

63   56 
52   41 

53 
38 

64 
43 

70 
40 

79 
64 

68   79   62 

51   48   50 

58 
51 

58 

53 

71 
49 

78 

55 

84 
60 

75 
64 

67 
59 

76 
57 

80 
50 

72 
58 

67 

51 

76 
45 

83 
59 

73.0 
62.4 

CYNTMIANA  2 

MAX 
HIN 

86 

42 

87 
48 

77 
41 

86 

44 

91 
50 

86 
65 

83 
44 

85 
50 

82 
55 

66   59 
52   48 

58 
42 

58 
45 

74 
36 

83 
66 

79   86   69 

57   49   51 

68 

53 

66 

57 

72 

50 

SO 

48 

87 
54 

78 
62 

78 
68 

81 

47 

81 
54 

68 
48 

78 
41 

88 
52 

77.7 
50.3 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

81 
50 

85 
55 

89 
51 

78 
50 

86 
61 

93 
65 

88 
50 

80 
55 

90 
58 

84   61 
59   50 

61 
42 

53 

42 

67 
42 

73 
S3 

82   83   83 
59   55   53 

62 
53 

73 
58 

62 

50 

72 

51 

81 
59 

84 
65 

73 

64 

76 
66 

78 
51 

81 
58 

81 
62 

70 
46 

78  i  77.0 

56  1  53.8 

1 

FARMERS 

HAX 
HIN 

83 

43 

88 
46 

83 

43 

84 

42 

90 
53 

89 
60 

84 

42 

84 
50 

79 
56 

79   61 
59   50 

58 
40 

6S 

48 

75 
35 

82 
68 

84   85   85 
50   50   51 

72 
56 

72 
60 

73 

51 

81 

47 

90 

54 

88 

60 

78 
69 

78 
61 

80 

49 

83 

51 

78 

53 

76 

43 

86  :  79.8 
54  !  60.8 

FORDS  FERRY  DAM  50 

HAX 
HIN 

85 
52 

89 
54 

80 
55 

88 
5* 

92 
62 

85 
64 

85 
59 

87 
64 

85 
61 

77   58 
55   46 

56 
46 

70 

44 

76 

43 

85 
67 

85   83   70 

63   61   54 

6« 

54 

60 

54 

77 
48 

85 

57 

85 
62 

80 
65 

76 

60 

78 
57 

84 
56 

79 
61 

70 
56 

80 

47 

84  I  78.5 
51  !  65.9 

FRANKFORT  LOCK  * 

MAX 
MIN 

77 
44 

85 
46 

«0 
49 

78 
46 

87 
46 

91 
57 

86 

48 

78 
48 

85 
54 

80  61 
58   52 

54 

42 

53 

42 

65 

39 

11 

84   85   84 

58   52   53 

62 

52 

70 
57 

61 

49 

76 

49 

82 

61 

86 

57 

76 
65 

73 
60 

SI 

50 

83 

60 

82 

55 

72 
42 

79   76. S 
64  j  50.5 

SRAYSON 

MAX 
MIN 

84 
40 

87 
43 

75 
34 

89 

38 

91 
52 

86 

52 

76 

39 

84 

45 

77 
50 

75   65 

53   44 

69 
35 

6« 
38 

75 
32 

11 

75   86   80 
53   43   47 

6* 
51 

67 
56 

72 
50 

79 

45 

88 
60 

82 

55 

S2 

56 

77 
62 

83 
45 

90 

4« 

71 
50 

78 
40 

86 

90 

78.3 
4«.6 

3KEENSBURG 

MAX 
HIN 

80 
48 

84 
50 

87 
52 

79 
48 

84 
54 

90 
58 

85 

50 

81 
57 

89 
62 

85   65 
62   50 

60 
41 

56 

44 

66 

40 

73 
48 

S3   84   83 

59   56   57 

65 
57 

72 
58 

61 
52 

72 
52 

80 
67 

84 
66 

74 
62 

76 
68 

77 
50 

81 
65 

80 

55 

69 

48 

78 

51 

76.8 
53.6 

iREENVILLE  2  W 

HAX 
MIN 

86 
48 

89 
50 

80 

51 

88 

50 

90 

58 

83 
65 

84 

54 

88 

61 

65 
61 

78   58 
53   46 

53 

43 

6« 
41 

74 

40 

83 
66 

82   82   70 

60   57   54 

62 

55 

59 
54 

74 

44 

84 
51 

85 
56 

80 
65 

76 
68 

78 
56 

85 
52 

78 
56 

72 
65 

82 
43 

86 
53 

78.1 
53.4 

lEIOELBERG  LOCK  14 

MAX 
HIN 

36 

43 

87 
45 

80 
46 

84 
41 

91 
50 

86 

58 

81 
45 

89 
47 

83 
58 

78   60 
58   53 

65 

43 

66 

47 

75 
36 

84 
63 

86   86   78 
58   52   58 

77 
57 

72 
62 

73 
55 

82 
48 

88 
53 

79 
58 

78 
69 

78 
60 

83 

50 

81 
52 

68 
65 

79 
45 

82 
56 

79.2 
62.0 

lENOERSON  «  SW 

HAX 
HIN 

85 

51 

91 
57 

79 
54 

87 
54 

92 
65 

82 
63 

80 
55 

84 
58 

84 
57 

78   59 
51   41 

57 
43 

73 
43 

74 
45 

85 
66 

86   82   70 
61   62   52 

60 
53 

62 
52 

74 
48 

83 
56 

84 
62 

80 
63 

73 
68 

79 
54 

81 
55 

73 
62 

71 
53 

77 
45 

84 
60 

77.7 
64.6 

IICKMAN  1  E 

HAX 

HIN 

78 
51 

86 
53 

90 
56 

85 

53 

90 
62 

92 
67 

85 
58 

90 
63 

90 

58 

85   60 
58   46 

60 
42 

66 

45 

72 
47 

80;  82   82   83 

57  ,  62   60   54 

70 
50 

62 

54 

63 

46 

76 
56 

85 

60 

80 
64 

80 
60 

80 
58 

80 

54 

86 
54 

74 
56 

74 
52 

80 
66 

78.8 
55.5 

IINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 
HIN 

83 
42 

87 
43 

87 

43 

80 
38 

85 
47 

92 

55 

87 

45 

84 

44 

89 
53 

85   71 
59   52 

58 
39 

64 
44 

64 
36 

71  !  84   86   84 
45   54   55   59 

75 
57 

80 
61 

73 
54 

75 
46 

85 
50 

87 
54 

80 
57 

75 
59 

78 
61 

84 

61 

85 

54 

64 

49 

79 
63 

79.1 
50.0 

lOPKINSVILLE  2  E 

HAX 
MIN 

85 

50 

88 
52 

85 
55 

86 
52 

91 
57 

87 
62 

87 

60 

90 
61 

88 
63 

72   61 

59   46 

54 

44 

67 

42 

77 

40 

85  1  84   84   74 
61   61   59   55 

64 
57 

65 
65 

76 

44 

86 
52 

86 

60 

78 
65 

76 

54 

76 
56 

84 
55 

80 
61 

70 
67 

80 
49 

84 
51 

79.0 
64.6 

NE2 

HAX 
MIN 

85 

42 

88 
43 

87 
37 

86 
38 

91 
50 

90 
57 

87 

41 

87 

43 

80 

53 

77   63 
59   52 

55 
38 

68 
45 

82 
40 

90, 
57  1 

82   85   76 
60   54   50 

72 
5« 

70 

59 

74 

55 

82 

47 

•  7 
50 

81 
56 

77 
55 

77 
52 

8« 

50 

86 
50 

73 
55 

82 
46 

86 

80.3 
49.7 

(tVINGTON 

HAX 
MIN 

87 
49 

91 
51 

79 
55 

86 

50 

92 

61 

86 
62 

80 

51 

87 

55 

83 

59 

74   60 
53   46 

55 

42 

69 

44 

72 
42 

84 
66 

84   82   69   62 

61   57   52   55 

59 
55 

71 
50 

81 
55 

83 
62 

76 
68 

70 
60 

78 
55 

79 
52 

77 
59 

71 
55 

76 

44 

86 

77.0 
54.2 

EITCHFIELD 

MAX 

HIN 

84 

49 

88 

53 

80 
53 

85 
53 

91 

58 

85 
64 

81 

53 

89 
50 

85 

58 

76   59 
53   44 

53 

40 

67 

42 

73 
42 

84  > 
63 

84   84   68   67 

57   57   54   57 

60 

54 

73 
50 

81 
53 

S3 
64 

79 
68 

73 
59 

79 
58 

81 
55 

77 
68 

71 
67 

78 
46 

83 
58 

77.4 

54.1 

EXINGTON  MB  AIRPORT 

HAX 
HIN 

84 
55 

87 
56 

77 
50 

86 
52 

92 
60 

85 

56 

75 
48 

86 
51 

84 
57 

70   60 
52   42 

55 
42 

67 
43 

73 
42 

82  :  84   84   63  |  73 
61   56   57   51   56 

61 

55 

72 

49 

81 
53 

86 
61 

76 
64 

75 
61 

76 
59 

81 
52 

80 
60 

70 
50 

77 
47 

83 
60 

76.9 
53.6 

IMESTONE  SPRINGS 

MAX 
MIN 

75 
59 

82 

49 

87 
45 

88 
52 

91 
55 

89  j 

62 

88 

44 

82 

57 

80 
42 

78   55 
44   41 

11 

68 
46 

74 
44 

76   84   85   78   68 
62   50   53   45   56 

64 
56 

74 
54 

82 

49 

86 
56 

84 
58 

75 
52 

80 
53 

83 
48 

80 

54 

71 
55 

78 
41 

S3 

52 

78.2 
50.9 

OUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

87 
50 

90 
53 

79 

55  i 

88 

51 

92 
66 

85 
59 

80 
52 

84 
53 

82 
58 

68   56 

63   45 

53 

44 

68 
46 

75 
43 

84   85   84   60   63 
64   57   55   53   56 

60 
65 

74   83 

53  1  54 

87 
60 

77 
65 

70 
60 

80 
58 

84] 
52  1 

75 
59 

72 
52 

80 
46 

85  1 
55  ' 

77.1 
54.3 

OUtSVILLE  WB  CITV 

HAX 
HIN 

86 

57 

89 
59 

79 
59 

86 

57 

92 
69 

84 
64 

j 

76 

56 

85 

55 

83 
62 

71   57 

55   45 

54 
44 

68 
46 

72 
49 

82  ,  84   82   59 
66   60   56   53 

61 

54 

59 

54 

71   80 
53   59 

83 
63 

75 

57 

69 
61 

77 
59 

80  ^ 
58 

72 
62 

70 
55 

77 

49 

III 

75.7 
57.0 

OVELACEVILLE 

HAX 
HIN 

86 

51 

89 
52 

85 
55 

j 

89 
52 

91 
60 

84 
63 

87 
56 

88 
62 

83  ' 
62  1 

72   57 
55   43 

63 
46 

78 

42 

77 
47 

81 1  82   79   68 
64   62   61   53 

60 

55 

63 

54 

77 

44 

85 
55 

84 
62 

80 
64 

77 
59 

79 

55 

83 
55 

81 

57 

72 

54 

79 
44 

1 

47 

78.8 
64.5 

•DISONVILLE  1  SE 

HAX 

HIN 

86 

49 

89 
53 

87; 
52  ' 

85 
53 

91 
63 

88 
65 

1 

85 

53 

88 
63 

85 
61 

82   57 
55   44 

:^i 

68 

47 

74 
39 

83  ,  84   82   74 
69   61   59   54 

62 

54 

50 

54 

75  , 
44 

84 

53 

84 
57 

82 
66 

77 
59 

78 
53 

83 
52 

80 
57 

72 
55 

79 

41 

85   79.1 
52   54.3 

^AMMOTM  CAVE  PARK 

HAX 
MIN  ' 

88 

43 

91 
47 

84 
50 

88 

46 

92 

55 

88  1 
63  1 

86 

50 

90 
57 

88 
60  1 

85   66 

66   49 

56 

38 

69 

40 

74 
38 

84   85   85   69 ;  73 
55   58   55   56   58 

70 
56 

74   82 
45   59 

84 
59 

85   76 
58   60 

82 
54 

83 
47 

82 

54 

77 
57 

82 
46 

87   80.8 
70   53.5 

«NCHESTER  4  SE 

MAX 
MIN 

85 

44 

87 
43 

81 
46 

85 
40 

90 

47 

87 
55 

83 
45 

89 
46 

32 

73   63 
58   51 

55 
41 

64 
47 

74 
37 

85   86   84   78   79 
57   53   50   63   51 

70 
62 

72   82 
53   48 

88 

53 

75   78 
58   59 

76 
60 

83 

51 

84 
52 

65 
56 

80 
49 

83   79.0 
56   51.4 

*rFIELD  2  S 

HAX 
HIN 

84 
54 

89 
55 

86  1 
56  1 

87 
54 

91 
64 

87  1 
64 

88 

59 

90 
64 

86 

63  1 

80   60 
52   43 

70 
43 

77 
46 

81   82   82   70  ,  61 
64   61   60   52   53 

64 
53 

74   83 
47   57 

83 
53 

80   78 
53   59 

77 
57 

83 
57 

80 
•65 

70 
55 

76 

48 

^3 
52 

78.8 
65.7 

8«e 

r«fere 

see  no 

t.. 

tol lo* 

DK  St  at  lor 

Index. 

DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
MAY    1952 


Table  5-Conlinued_ 


Station 


MAYSVILLE  DAM  33 

M1O0LES80R0 

MOUNT  STERLING 

MURRAY 

OWENSBORO 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PAOUCAH 

PIKEVILLE 

PRINCETON 

RICHMOND  e  STATE  COL 

RUSSELLVILLE 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

SMELBYVILLE  2  W 

SOMERSET  1  N 

SUMMER  SHADE 

VANCEBURG  DAM  32 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 
WILHAMSBURS 
WILLIAMSTOWN 
WOLF  CREEK  DAM 


Day  Ol  Month 


I  MAX 

i  MIN 


MAX 
MIN 


82   85   90   8« 

51  I  '.I   ".T   55 


8   9   10 


11  M2^13   14  15  '    !B  I  17  I  18  !  19   20  I  21  ';  22  i  23   24  ,  25  |  26  ,  27   23  ;  29  1  30 


MAX 
MIN 


8'.  as 

45   <.<. 


86   90 
50   52 


88  I  84 
46  1  47 


85  '  88 

55  I  53 


90 
51 

92 

54 

82 

55 

88 

54 

90 
55 

86 

57 

85 

49 

88 
51 

91 

53 

86   90 
48   50 


87   90   85 


54   65   64 


56   63   65 


88   86 

50   53 


86   84  I  82 
47   53 


MAX 
MIN 

90 
47 

92 

49 

MAX 
MIN 

78 
47 

82 

54 

MAX 

MIN 

88 

46 

91 
50 

MAX 
MIN 

79 

47 

85 
52 

80   87 

46  I  45 


91  I  91 
52   49 


85  !  76 
48 


91   88 
66   64 


85   86 
59   62 


89   89   84 
57   65   64 


87   90 
63   63 


91   80 
50   60 


87   90 
46   48 


85   89 
50   52 


84   87 
49   50 


86   89 
50   48 


14   84 
46   49 


84   85 
44   45 


88   77 
60  I  58 


83 
60 

89 
63 

84 
50 

75 
53 

87 
59 

94 
57 

89 
65 

as 

57 

93 
61 

89 
64 

85 

54 

90 
62 

83 

51 

78 
61 

88 

64 

91 
50 

89 
56 

88 
45 

93 
53 

88 
60 

91 
55 

85 

59 

80 
46 

85 

51 

82 
56 

90 
56 

86 
60 

81 
56 

89 
53 

84 
60 

47 

86 

47   52   60  I  56 

I 
83   92   87 
44   64   62 


79   84   91 


56  i  65 
39   46 


59   58  I  66 
44   38  I  47 


60   60  I  72 

44   45  I  44 


57   54 

46   44 


59   61 
44   46 


59   58 

46   47  I  47 


56   66 

44  I  50 


59   57  [  74 
44   45  ;  39 


64   59  I  54 

51   40  I  44 


58  i  69 

45  I  44 


67   59 
55   48 


75   84   85 
35   63  ,  53 


74   81  ■ 
38   60  ' 


78   83   84 
46   67   61 


74   85   85 
43   66   62 


78   82 
49   67  j 


72   79   84 

43   48  i  67 


79   87 
44   63 


77   85   81 
38   66  :  61 


64   73   83 

44   49  .  59 


75   88   86 
39   66  i  63 


67   75   84 

46   61  I  65 


85   80   77 
52   61  I  61 


84   86   84 
52   55 '  46 


82   74   54 
56   55  '  56 


72   73 
64   53 


73   72 

49   44 


66   75 
53   44 


61   60 

49   39  '   40 


59   54  \    68 
45   40  !  38 


76   87 
39   65 


72   83 
38   64 


85   74   60 
60   54  I  54 


80   57   61 

56   53  i  54 


84   79   67 
62   54  I  53 


88   68   82 
52   62  I  60 


85   59   62 

57   53  ,  50 


83   83   60 
55   52  ;  52 


88   73   70 

50   57  I  69 


83   84   61 

61   59   59 


86   73   74 
57   62  I  64 


83   73  i  67 

61   50  1  53 


62   76 

53   48 


61   65 
54   45 


74   76 
64   69 


81   88 
4B   54 


80   87 
46   66 


35   86 
63   61 


82   83 
56   61 


84   84 
58   66 


74   86 
49   56 


87   91 
53   56 


84   83   79  I  82   90   85 
59   58   49  I  53   64   62 


87   90   90 
49   60   52 


47   51   59 


90   87  I  79 
57   60  I  56 


84   76  I  69 

51   55  i  57 


78   81  I  80 
48   51   50 


55   65 

41  '  44 


59   57  [  64 
49   40   46 


59   S»   67 

49   36  I  44 


73   82   83 
39   62   66 


74   85  ,  85 
38   64  ;  56 


75   84  I  72 
38   59  '  56 


82   76  !  77 
63   61   60 


60   72 

54   41 


76   60 
59   60 


65   75 

54   45 


65   63 

61   59 


68   76 

56   44 


63   74 

54   48 


72   72 
60   49 


72   80   79 
48   52   54 


65   59 
52   41 


59   53 

46   40 


70   62 
55   45 


57   60   70   82 

40   36   43 ;  57 


85   69   76 
56   60  i  61 


84   74  •    64 
48   50  I  55 


85   84   61 

50   52  i  52 


68   74 
56   44 


65   73 
58   52 


74   67 

57   56 


86   86 
67   57 


70   80 
49   56 


85   87 
56   62 


73   80 
68   63 


86   89 

62   50 


81   85 
50   57 


80   86 
50   68 


83   86 
52   60 


80   89 
50   54 


73   82 
49   52 


80  77 

58  61 

76  78 

58  54 

79  79 

59  55 

73  78 

60  57 

77  80 
59  57 

79  76 

59  55 

81  80 

i  63  63 

78  81 
58  53 

'  76  75 

;  63  58 

79  80 
I  61  54 
i 

74  71 

64  63 

79  SO 

1  61  53 

71  78 

I  60  56 

78  76 

63  56 


66  i  63   63 


81   82  79  81 

52  ;  62  58  53 

80  '  82  75  80 

49   48  44  43 

S4  '  79  73  79 

54  :  56  56  44 

86  '    75  75  87 

66  i  50  54  49 

83  I  74  73  79 

66  ;  61  51  45 

80  :  85  75  73 

54  I  62  5  5  46 

86   87  69  79 

56  I  57  59  67 

85  •  77 


52  I  57 


76   84 

55   43 


75  .  80   81   67 
50  I  58   52   47 


85  ,  78 
50  [  59 


73  82 

59  46 

77  70 

60   60  54 

83   T3  82 

57   54  46 

78   71  80 


81   82   69   79 
49  i  56   52   49 


84   81   69   80 


78   78 
63   57 


78   78 
60   52 


55   54   47 
83   73   77 


48 

82 

51  j  54   55   42 

S3  I  84   80   ^0 

53  I  55   62   52 


82   80.4 
57   52t4 

86   80 •! 
65  1  49.6 

65  '  80>S 
51  i  54.9 

85  78.6 
55   55.5 

84  :  78.1 
51  1  56.0 

79  !  78.5 
49  I  54.7 

88  '  80.7 

57  I  55.8 

86  !  80.4 
49  I  52.6 

77  '  75.7 

58  I  63.4 

87  '    81.1 
56  :  55.1 

80   76.7 
51  '  57.6 

86   81.4 

59  ;  62.7 

84  77.7 
54   51.3 

82  '  78.2 
59   54.0 

82   79.3 
68  I  64.0 

85  77.4 
54  i  51.7 

78  i  76.7 
52  ,  49.8 


64   6«   81  I  78   86   79 


60   59   69   78   85   81   74   72   79  ,  76 


55   47   50   63   54   49 


63   57   55  '•    60   63   45 


64   64   74   84 


54   54  I  53 


58   63   66   58   56 


81 

75 

3 

58 

53 

7 

80 

79 

0 

58 

54 

■  2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Tables 

Day  of  month 

StaHon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

is 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

t^l 

BUHGIN  DIX  D4H 
WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

.19 
3 

.22 
13 

.20 
1 

.19 

7 

.24 
6 

.29 

7 

.19 
1 

.19 

11 

.20 
5 

.16 
7 

.26 
18 

.30 
10 

.21 
5 

.19 
15 

.20 
11 

.32 
11 

.09 

1 

22 

.34 
3 

48 

.16 
4 

.07 
13 

.08 
29 

.08 
29 

.05 
23 

.05 
11 

.15 
23 

.24 

15 

.25 
19 

.21 

51 

.23 
0 

.22 
12 

.04 
0 

.07 
0 

.05 
6 

.06 
29 

.12 

1 

.19 
23 

.17 
0 

.19 

1 

.18 
2 

.24 
67 

.10 
4 

.09 
56 

.17 
17 

.19 
34 

.15 

1 

.04 
10 

.21 
1 

.06 
14 

.17 
3 

.19 
63 

.15 
0 

.12 
54 

.17 
2 

.20 
24 

5.22 
252 

B  76] 

following  Station   Index. 


STATION  INDEX 


1 

Obser- 

Station 

i 

County 

*9 

■s 

•S 

g 

vation 
time 

Observer 

Refer 
to 

d 

1 

s 

g 

& 

tables 

M 

fi 

2 

3 

A 

(£ 

ADDISON  OAH  49 

0031 

BRECKINRIDGE 

J 

37  55 

86  34 

380 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

ADOcPHUS  1  M 

OCAS  iALLEN 

3|36  39 

86  16 

600 

7A 

IDELL  M.  DEARING 

3 

0063  CLINTON 

-  36  41 

85  oa 

960 

7A 

MBS. BARBARA  M.  COOL 

ALLEN 

0095 . FLOYD 

1  37  35 

a^  43 

650 

6A 

NANNIE  AUXIER 

3 

ANCHORAGE 

0135. JEFFERSON 

7,36  16 

65  33 

700 

7P 

C.  E.  BARRET 

2  3  9 

A SMC AMP 

02*6  PIKE 

1  37  16 

32  26 

1100 

BA 

MARY  S.  BATLIFF 

3 

ASHLAND  DAM  29 

0254  laOYD 

T  38  27 

82  36 

534 

6P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  9   7 

BABBOUflVlLLE 

03  a 1  KNOX 

2    36  52 

1000 

6P 

6P 

UNION  COi-LEGE 

2  3  9 

BABDSTOWN  S.J.  PBEP  5CH 

039'  NELSON 

e  37  46 

85  28 

637 

6P 

6P 

ST.  JOSEPH  PBFP  SCH 

2  3  9 

BAXTER 

0450  HARLAN 

2  36  51 

83  20 

1164 

7A 

TA 

C .  HOMER  NOLAN 

2  3  5 

BEAVER  CAM 

0490  OHIO 

3  37  25 

86  52 

441 

6P 

6P 

E.  G.  YOUNG 

2  3  5   7 

BENHAH 

oswIkarlan 

2  36  98 

82  57 

1560 

8A 

6A 

C.  C.  WHITEAKER 

2  3  5    7 

8EREA  COLLEGE 

0619iH*DIS0N 

4137  34 

84  18 

1070 

6P 

6P 

JAMES  A.  GROSSMAN 

2  3  5 

BEffE*  WArEfi  KO«KS 

0624IHAD1SON 

4:37  34 

84  16 

1100 

MRS.  L.  B.  GAFFARO 

SOWLINC  GftE&N 

0'*04;«ARR£N 

3|37  00 

86  26 

636 

7A 

JAMES  R.  EDWARDS 

3 

BObLlHG  GREEN  SueSTA 

0907  WARREN 

3I3/  01 

86  26 

470 

7A 

TVA-639 

3 

bOWLlWO  GREEN  MB  AP 

0909, WARREN 

3J36  58 

ee  26 

539 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    7 

flOENI  0AM  36 

0978iCAMPeELL 

7  39  03 

84  25 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

gROWNSvlLLE  LCCr  6 

1 046  i  EDMONSON 

3l37  12 

86  16 

4J0 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BUfiDINE 

1119  LETCHER 

1  ;37  12 

82  36 

1400 

8A 

MRS. LEONARD  H.BANKS 

CLOSED  5.52 

euRGlN  OIX  OAH 

li27lMERCEH 

4137  48 

84  43 

770 

4P 

5A 

C.  W.  WILLIAMS 

2  3  9  6 

BUHKESVILLE 

1137  CUMBERLAND 

2  136  47 

85  22 

600 

MARVIN  M.  LEE 

3 

BUftNSIDE 

11561  PULASKI 

2  136  59 

84  37 

709 

7A 

THOMAS  A.  LEWIS 

, 

cadi;  LOCK  E 

1206ITRIG6 

2  136  46 

87  98 

424 

7A 

CORPS  0=  ENGINEERS 

3 

campbellsville 

12561  TAYLOR 

3|37  20 

89  21 

777 

6P 

6P 

ALVA  MC  KINLEY 

2  3  5 

CARSOLLTON  LOCK  1 

1345kARR0LL 

4 

38  41 

85  11 

480 

6P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

COLLEGE  HILL  LOCK  il 

1704  MADISON 

4 

37  47 

84  06 

- 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COLUMBIA 

1722! ADAIR 

3 

37  06 

729 

MRS. HAZEL  B. PICKETT 

9 

COBEiN  CAA  AIRPORT 

leOllWHlTLEY 

2 

36  98 

84  08 

1170 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  AOM. 

2  3  5    T 

k-OVINOIOh  met   AIRPORT 

1855  BOONE 

' 

39  04 

64  40 

869 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    7 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

1969  WHITLEY 

2 

3b  50 

84  19 

_ 

9P 

KT  OEPT  OF  CONS. 

3 

CYNIHIANA 

1998, HARRISON 

5 

38  23 

84  18 

664 

MARSHALL  KILL 

CYWTMIAMA  i 

2003  HARRISON 

5 

38  23 

64  18 

584 

5P 

5P 

CHARLES  C.  MALL 

2  3  5 

OANVILLC 

2040  BOYLE 

37  39 

84  46 

955 

7A 

R.     P.  COLDIHON 

2  3  9   7 

DELPHI A  1  E 

2132 j PERRY 

* 

37  C2 

63  07 

1780 

5P 

RALPH  R.  BEALL 

3 

DEMA 

2139IKWOTT 

1  I3T  25 

82  48 

890 

5P  IHATTIE  e.  BARNEY 

3 

DEWET  DAM 

2180  FLOYD 

-'37  45 

82  47 

670 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

DUNDEE  BARRETTS  TORD  BR 

2J58  OHIO 

3:37  33 

86  43 

430 

7A 

J.  L.  HUFF 

3 

OUNMOR 

2366,MUMLEN8ERG 

3137  05 

87  00 

610 

N.  0.  GIVENS 

3 

DUNNVlLLE 

2374, CASEY 

3  37  13 

84  98 

8A 

LINNie  D.  TARTER 

edotville  lock  F 

2445  LYON 

2i37  03 

88  05 

420 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

EDMONTON 

2469iMETCALFE 

3 

37  00 

85  37 

- 

7A 

JOHH    E.  MOfc^N 

3 

ELKHORN  CITY 

2528 IPIKE 

37  18 

B2  21 

792 

8A 

HARVEY  J.  FARMER 

3 

FALMOUTH 

2775 i PENDLETON 

5 

39  40 

84  20 

600 

8A 

JESSIE  OLDHAM 

3 

FARMERS 

2  791 'ROHAN 

5 

38  09 

63  33 

668 

6P 

7A 

MRS.  C.  C.  STAMPER 

2  3  9    7 

FLEMIN6S6UHG 

2903 

FLEMING 

S 

38  25 

M« 

670 

7A 

BYRON  F.  FLEMING 

3 

fORO  LOCK  10 

2953 

MADISON 

37  53 

84  15 

993 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

FORDS  FERRY  DAM  50 

2961 

CRITTENDEN 

7 

37  28 

88  06 

396 

6P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5    7 

FRANKFORT  LOCK  * 

3028 

FRANKLIN 

38  13 

84  92 

504 

6A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  9   7 

FRANKLIN  WATER  MORKS 

3J136 

SIMPSON 

3 

36  43 

86  34 

691 

7A 

HERMAN  D.  NEAL 

3 

FREEBURN 

3046 

PIKE 

1 

37  34 

82  06 

727 

8A 

JOHN  E.  TANNER 

3 

FRENCHBURG 

3052  MENIFEE 

37  57 

930 

FRENCHBURG  SCHOOL 

3 

GEOflGETOWN  WATER  WORKS 

3194  1  SCOTT 

t. 

38  12 

84  33 

880 

8A 

JOE  W.  ATKINS 

3 

GEST  LOCK  3 

3203 [HENRY 

4 

3d  25 

84  S3 

490 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

GLASGOt) 

3241. BARREN 

3 

37  00 

85  95 

760 

7A 

EMILY  H.  BEAK 

' 

glencale 

3252  HARDIN 

3 

89  55 

700 

7A 

DAVID  W.  BELL 

GRANT  DAM  38 

3358  BOONE 

7 

38  99 

84  49 

506 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

GRAYSON 

3391|CARTEa 

7 

38  19 

82  97 

989 

5P 

SHIRLEY  I.  STATEN 

2  3  5 

GREENS8URG 

3430'GReEN 

3 

37  16 

89  30 

561 

7A 

TA 

MRS.  NELL  M.  L1N6LE 

2  3  9 

GREENSBURG  mIKAY  61  BR 

3435 j GREEN 

3 

37  15 

85  30 

600 

7A 

MRS.  ADA  L.  COX 

3 

GREENUP  DAM  30 

3443! GREENUP 

7 

36  37 

82  51 

540 

7A 

CORPS  OF  ENGINEEflS 

5 

GREENVILLE  ;  W 

3451  P«UKLENBERG 

3 

37  12 

87  12 

519 

5P 

5P 

C-  R.  LOVELL 

2  3  5 

HARTFORD  6  NH 

3652  OHIO 

37  32 

86  54 

BA; DAVID  K.  CARSON 

3 

HAZARD  WATER  WORKS 

3714  PERRY 

4 

37  15 

83  11 

640 

7AIBURCMELL  MUNCV 

3 

HEIDELBERG  LOCK  1<. 

3741; LEE 

* 

37  33 

83  46 

663 

5P 

6A [corps  of  ENGINEERS 

2  3  5    7 

HENDERSON  A  SW 

i762' HENDERSON 

7 

37  47 

67  37 

382 

6P 

6P; FRANK  STREET 

2  3  3 

HICKMAN  1  E 

JSlfii FULTON 

36  34 

89  10 

7A|M»S.  NELL  S.  CALVIN 

2  3  9 

HKKSVILLE 

3821  GRAVES 

9 

36  48 

ee  30 

440 

7a!tvA-679 

HIGH  BRIDGE  LOCK  T 

3637. JESSAMINE 

4 

37  49 

84  43 

- 

6A1 CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

3699  KNOTT 

* 

37  20 

82  59 

1080 

8A 

8A  ELIZABETH  WATTS 

2  3  5   7 

HOPKINSVILLE  2    t 

3994  CHRISTIAN 

2 

36  52 

87  27 

524 

8A 

8a|mrs.  w.  k.  mors  is 

2  3  5   7 

MTDEN 

4093'LeSLIE 

37  10 

83  22 

B50 

6P|MRS. forest  CAMPBELL 

3 

INE^ 

4134  MARTIN 

1 

37  52 

82  32 

636 

6P 

6P  UNITED  FUEL  GAS  CO 

2  3  9 

IRVINGTON 

4165  BRECKINRIDGE 

3! 37  53 

646 

FLOYD  6.  ROBBIHS 

2  3  6    7 

JACKSON 

4196; BREATHITT 

37  33 

S3  23 

698 

7A 

MBS.  HAE  JETT 

JEREMIAH 

4255kETCHER 

4 

J7  10 

82  96 

1190 

5P 

HOBART  I  SON 

3 

KEENE  2  N 

4369  JESSAMINC 

4 

37  98 

84  38 

950 

TA 

MARION  W.  MAHIN 

3 

KENIUCRT  DAM 

4414' LIVINGSTON 

9 

37  01 

68  1« 

362 

6A 

TVA-379-A 

3 

LAMCASTCR  ICE  PLANT 

4620  GARRARD 

4 

3?  97 

84  35 

1032 

SA 

KENTUCKY  UTIl  CO 

LAURA 

4642  MARTIN 

1 

37  45 

82  26 

■ 

8A 

JAMES  A.  FIELD 

3 

Statio 


LEITCHFIELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LIBERTY 
I  LIMESTONE  SPRINGS 
LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

I  LOCKPORT  LOCK  2 

I  LOUISA  2 

I  LOUISVILLE  WB  AP 

I  LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

I  LOUISVILLt  we  CITY 

I  LOVELACEVILLE 

I  haoisonville  1  se 

i  M.VMMCTH  CAVE  PARK 

MANCHESTER  4  SE 
I  MAYFIELO  SUBSTATION 

!  MAYK-IELO  2  S 

'  MAYSVILLE  DAM  33 

i  NC  KEt  1  SE 

:  MIDDLt'SBORO 

1  MIDWAY 


County 


GRAYSON 

FAYETTE 

CASEY 

BULLITT 

JESSAMINE 

HENRY 

LAWRENCE 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

BALLARD 

HOPKINS 

EDMONSON 

CLAY 

GRAVES 


GRAVES 
KASON 

9291  JACKSON 

5389  BELL 

5407  WOODFORD 


;  MILLEHSTOWN 
I  MONTICELLO 
I  MOUNT  STERLING 

HUNFORDVILLE 

MURftAY 

CLNEY 

ONEONTA  DAM  35 

OHEl£  BORO 

OWENS eORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PAINTSVILLE 

PIKEVILLE 

PINEVILLE 

PRINCETON 

RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND  E  STATE  COL 
RIMSEY  LOC<  2 
RUSSELLVl'.LE 
HUSSELLVILLE  SUflSTA 

ST  JOHN  8ETHLEHEM  ACAD 
SALVISA  LOCK  6 
SCOTTSVKLE 
SEBREE  WATER  WORKS 
SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SHELBYVILLE  2  W 
SHEPHEROSVILLE 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 
STEARNS  2  N 

SUMMER  SHADE 
SUMMEP  SHAPE  a^BSTA 
TAYL0R5VILLE 
TOMPKINSVILLE  TEL  OFF 
TURKEY  CHEEK  SCHOOL 

TYRONE  LOCK  9 
UNIONTOWN  DAM  49 
VALLEY  VIEW  LOCK,  9 
VANSUREN 
VANCEBURG  DAM  32 


9438 


GRAYSON 


MONTGOMERY 

HART 
CALLOWAY 

HOPKINS 
CAMPBELL 
DAVIESS 
DAVIESS 
MC  CRACKEN 


MC  CHAC<EH 

JOHNSON 

PIKE 

BELL 

CALDWELL 


HARDIN 
MERCER 
ALLEN 
WEBSTER 
MC  CRACKEN 

SHELBY 
BULLITT 
PULASKI 
WASHII«TON 
MC  CREARV 


7809  METCALFE 
7946  SPENCER 
6065  I  MONROE 


8179iA 


RIGG 


1 1  ANDERSON 
lUHlON 
8246  I  KADI  SON 

8250  ANDERSON 
6259  LEWIS 


WAYNESBURG  6  E         64e6;LINCXN 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS  8591  MORGAN 
WESTPORT  I  6567  OLDHAM 

WILLIAMSBURG  Ia706 | WHI TLEY 

WILLIAMSTOWN  18714  I  GRANT 


WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 

NEW  STATIONS 

-SUROINE  3  NE 


8724 


-EE 


g'    -o  I     B 

.g    5      & 

<5  L3  I   J3 


Obs©r-| 
vatiou  I 
time 


Refer 

to 
tables 


84  58 
62  37  I 
89   44  I 


86  50 

87  29  I 
86   06 


88   39  ,      364 


63  42  j      524     6A 


-   37    26 ■    83    99        990 


3    37    27  !    66  03 

2  |36    50!    84  51 
9  l38    03 '    83  97 

3  |37    16      89  53 
9  136   36  !    86  20 

7    37    13I    87  46 


6A  'GEORGE   0.    LITSEY          1  2    3    5 

IMI0,U.S.    WEATHER   BUREAU  12    3   9 

I    7A  iPALLlA    L.    HANKLA           '  3 

SPIG.T.STAGG    DISTILLERY  2    3    9 

7A  iCORPS    OF    ENGINEERS      I  3 

I   6A   CORPS   OF    ENGINEERS     |  3 

I    7A    J.    HOOARD   QUEEN  3 

|HID   U.S.    WEATHER   BUREAU  I  2    3   9 

6A   CORPS  OF    ENGINEERS     \  3 

JMID;u.S.    WEATHER    BlfiEAU  I  2   3    5 

I    6P    BLAINE    MALONE                    |  2    3    5 

i    TA  IhOMER   WELBORN,    JR.  2   3    5 

5P  NATIONAL   PARK   SVC       ,235 

7A;N0RA   S.    WHITE                 !  2    3   5 

j    TA  .TVA-5-A                                    j  3 

I    5P  iMRS.    JOE    PAYNE               |  2    3   5 

6A|C0F(P5   OF    EJ>jeiNEERS     1  2   3    5 

I    TA  |HRS. WINNIE    E.    MORAN  3 

7A    HUGH   ALLEN                           I  2    3    5 

I    8A  ;CITY    OF    MIDWAY  3 

7A  'MPS.    0.    M,    LAWLER       1  3 

7A   E.    0.    COOPER                   '  3 

I    5P;fRE0   CARTMILL  2     3   9 

I    7A  ^HUBERT    E.    HODGES  3 

6P, MURRAY    WATER    SYSTEM,  235 

I    8A    ART    0.    WILLIAMS  5 

I    6A ICORPS   OF    ENGINEERS  3 

TA   VIRGIL    P.    CLARK  2    3    5 

7A)C0R»S   OF   ENGINEER' 


VIL 


S.ERO. 


2  3    5 


37   29:    82    31  1      666      9P I    8P 

36  45 {    83    42  I      999  I    TA 

37  06:    67    93 1      529 1    5P  j    5P 


81 

57 

84 

16 

86 

93 

86 

94 

590     6P I    7A ; 


3  I37    36;    87    32  1 


45      88    05 !      350 


84  26: 

85  lOl 
83    21  I 

64  34  I    1219 
83   19  I      800 

65  29  I 


63  90 
89  09 
B«L  38 


82    39      1638 


WESTERN   P.    LACKEY       |      2    3   5 
JESSE    FAIRCHILD  3 

U.S.    WEATHER   BUREAU  2    3    9 
F.    PART  IN  3 

ALTON  M.    MARVILL  2   3    9 

CORPS   OF    ENGINEERS  3 

THOMAS   C.    HERHDON  2    3   5 
CORPS    OF    ENGINEERS  3 

PORTER  2    3    5 
TVA-683  3 


2    3    5 


7A  ISISTER    M.    MELMINA 
TA   CORPS   OF    ENGINEERS 
5P  NOSLE   ALLEN 
SPlSEBREE    WATER   WORKS 


6P|WILLA    S.    A.     HATTA  2    3    9 

7AI0VI0    K.    KAGRUDER  3 

6P jRADIO    STA   WSFC  !      2   3   5 

8A    WM,    H.    COATLEY  |  3 

7A  IfAYE    PAULINE    SMITH  I  3 


frPlCHAS.    H.    MC    MURTRET 
7a]tvA-684  I 

7A   MRS.    KATHRYM  C.CARR  I 

TA  JOHN   0.    CECIL.    JR. 
7aItVA-680  I 

7A   CORPS   OF   ENGINEERS     ! 
6A1CORPS   OF    ENGINEERS     | 
7A   CORPS   OF    ENGINEERS     , 
7A   MRS.    8RADLEY    LOVE 
7A   CORPS   OF    ENGINEERS 


2   3    9 


2    3    5 


7A   FRANK   HOECK  3 

7A   JOHN   W.    TURNER  '      2    3    9 
TA   GEORGE   T .    JOHNSTON  3 

7A [CHARLES   8.    WEST  2   3   9 

7a;mI5S   N.    B.    SIMPSON  2    3    9         7 

TA [CORPS  OF  ENGINEERS  !     3 

8A  CORPS  OF  ENGINEERS  I   2  3  9  6  7 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS      3 


,  HARVEY  C .  SMEDLEY 


T.      9- TENNESSEE 


I       1-BIG   SANDY;       2-CUMBERl.AND  ,       J- GREEN  ;       -l-KENTUCKY.       5-LlCKING:       B-MISSISSIPPI  ,       7-OHIO 

REFERENCE  NOTES 
The    four   digit    ident ITlcat ion   numbers    In    the    index   number  coluinn  of    thf    Station    Index   arp   as.'ilgned   on   a   state    basis.      There   mil    be    no  duplication  of 
Figures    and    lettere    following    the  .station    name,    such   as    12   SSW,    Indicate  distance    1 11  wiles   and   direction    from    the    post   office. 
Observation    times   given   in   the  Station    Index   are    In   local    standard    time. 

Delayed    data   and  corrections   will    be   carried  only   in   the    June   and  December    issues   nf    thl^    bulletin. 

Honthly  and  seasonal    snowfall    and  heating  degree   days    for    the   preceding    12  months   will    be  carried    In   the   June    issue   of    this   bulletin. 
Stations   appearing   io    the    Index,    but    for  which  data   are    not    listed    In    the    tables,    are  either  missing  or   received    too   late    to   be    included    in    this    issui 


Sleet  and  hail  were  Includi 
Amounts  In  Table  3  are  froi 
Data    In   Tables    3.    5.    6   and 


al  units  used  1 

ured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unle 

all  averages  In  Table  1.  beginning  with  July  1948. 

ding  gagCR.  unless  otherwise  indicated. 

ata  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   See 

vation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CA.^  stations.   For  these  s 

nd  the  Station  Index.   No  record  in  Tables  2  and  5  Is  indicated  by  no  em 


and  evapon 


shown  by  foi 


and  vin< 
follow 


I  ground  valu< 


■  Table 


7  ;30  P.M.  E.S.T. 


-  No  record  In  Tables  3,  6.  7  and  the  I 

*  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

,^  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

E  Water  equivalent  of  snowfall  Wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H  1  to  9  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  ■ 

H  Dally  values  and  monthly  total  from  recording  gage.   All  other  data  In  Table  3  are  from  non-recording  gages. 


.luc  for  a  full  I 
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KENTUCKY    -    JUNE   1952 
O.   K.   Anderson,   Section  Director    -  Louisville 

WEATHER   SUMMARY 

Over  the  State  as  a  whole,  the  weather  for  the  month  was  responsible  for  the  beginning  of 
a  disastrous  period  to  farming  and  gardening  interests.  High  temperatures,  with  the  aver- 
age for  the  State  breaking  all  previous  records  for  June,  and  the  small  average  precipita- 
tion combined  to  produce  conditions  very  unfavorable  for  the  growth  of  crops  and  other  farm 
activities.  Temperatures  of  90°  or  above  occurred  at  most  stations  with  unusual  frequency. 
The  maximum  temperature  of  109°  for  the  State  as  a  whole  was  the  second  highest  for  June 
being  surpassed  only  by  the  110°  recorded  in  1936.  The  average  rainfall  was  only  slightly 
more  than  half  of  the  normal  amount  for  this  time  of  the  year  with  the  greatest  deficiency 
oSurring  in  the  western  part  of  the  State.  The  percentage  of  possible  sunshine  was  gener- 
ally quite  a  bit  above  the  normal  for  this  month.  Electrical,  wind,  hail  and  rain  storms 
were  numerous   and  resulted  in  several   fatalities  and  injuries,    and  moderate   property   damage. 

With  the  exception  of  the  first  three  days  of  the  month,  daily  mean  temperatures  '^re  all 
m<itly  above  the  normal.  High  pressure  systems  were  the  contributing  factors  in  keeping 
temperatures  up.  From  the  4th  through  the  10th  daytime  maximum  temperatures  were  in  the 
u^e?  80^s  and  90's.  Nights  were  also  generally  warm.  The  following  week  brought  the 
first  100°  readings  of  the  season  to  Kentucky  with  temperatures  remaining  well  above  season- 
al levels.  Ihesfabove  seasonal  readings  continued  for  the  rest  of  the  month  and  culminated 
in  record  or  near  record  heat  at  the  end  of  the  period.  Maximum  temperatures  for  the  month 
of  100°  or  more  were  recorded  at  every  location  in  the  western  division,  and  at  most  places 
in  the  central  division.  Highest  temperatures  for  the  month  were  recorded  at  practically 
all  stations  during  the  period  of  the  28th-31st;  the  lowest  generally  during  the  first  three 
days  The  mean  temperature  for  the  State  was  79.1°  which  is  5.1°  above  normal  making  this 
thP  warmest  June  on  record.  The  monthly  mean  temperatures  ranged  from  83.8  at  Murray  to 
the  warmest  June  on  record.^^^  temperature  reported  in  the  State  was  109°  at  Princeton  on 
the  30?h.  This  is  the  second  highest  temperature  ever  recorded  in  June.  The  lowest  reading 
was   45°    at   Grayson   on  the   3rd. 

Precipitation  consisted  entirely  of  local  showers  and  in  consequence  was  unevenly  distri- 
buted some  restricted  areas  receiving  the  normal  amount,  while  ^^er  large  districts  it  was 
so  likht  that  drouth  conditions  had  become  established  in  such  places  by  the  end  of  the 
month  The  distribution  was  generally  from  west  to  east  with  the  smallest  amounts  in  the 
western  part  of  the  State  and  the  largest  in  the  eastern.  Amounts  ranged  ^^om  less  than 
1%  inch  in  the  west  to  over  6  inches  in  the  east.  While  some  ram  was  recorded  from  one 
section  of  the  State  or  another  on  20  days,  amounts  were  so  light  and  the  showers  so  scat- 
tered that  the  individual  station  cumulative  totals  were  mostly  small.  During  the  last 
week  of  the  month,  total  rainfall  for  the  State  averaged  only  a  Trace.  The  average  pre- 
cipitation for  the  State  was  2.63  inches  which  is  1.57  inches  below  the  ""^^^ '  "^^^^Jf .  ^^^^ 
ihe  6th  driest  June  on  record.  The  total  rainfall  amounts  recorded  ^^  the  various  stations 
ranged  from  6.92  inches  at  Hindman  Settlement  School  in  Knott  County  to  0.00  i°^^„^*  ?icks- 
ville  in  Graves  County.  The  heaviest  rainfall  in  any  one  day  was  3.68  inches  at  Manchester 
4  SE  reported   on   the   22nd. 


Serious  drouth  conditions  prevailed  during  June  in  the  western  p 
spreading  eastward  into  central  counties  by  the  end  of  the  month, 
crops  were  still  unhurt  while  pastures  were  being  depleted.  East 
have  seen  a  good  growing  season.  In  western  counties,  livest 
weight  and  sales  were  reported  to  have  increased  substantially, 
beans,  and  late  cuttings  of  hay  were  growing  very  slim,  especiall 
Some  tobacco  in  this  dry  area  will  not  be  set.  In  northern  and  ea 
were  better  at  the  end  of  the  month.  Prospects  for  tobacco  and  f 
and  pastures  were  about  normal.  Though  pastures  were  drying  up  i 
ture  in  the  subsoil  was  sustaining  row  crops  and  there  was  no  acute 
Tobacco  was  making  growth   in  this   area.      -     W.S. 
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Wind  direction 

Wind         speed 
m.  p.  h. 

Relative    humidity   averages  .- 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 
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Temperature 

Precipitation 

Year 
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II 

li 

2  P 

1889 
1890 
1891 
1892 
1893 

1894 
1895 
1896 
1897 
1898 

1899 
1900 
1901 
1902 
1903 

70.6 
78.4 
77.1 
75.8 
73.3 

75.6 
75.9 
73.5 
73.4 
76.2 

76.1 
73.9 
75.6 
73.4 
68.6 

99 
101 

97 
101 

97 
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104 
98 
101 
101 

100 
100 
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96 

99 
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99 
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107 

38 

51 
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47 
46 
41 
45 

44 
40 
42 
39 
37 

48 
45 
42 
41 
43 

43 

36 
45 
38 
38 

5.27 
4.96 
4.48 
4.23 
4.64 

2.69 
3.63 
4.64 
3.61 
3.90 

2.80 
6.14 
3.97 
4.75 
3.61 

3.14 
4.49 
4.53 
4.87 
4.36 

5.03 
5.20 
4.06 
3.48 
2.87 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
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10 
9 
9 

8 
14 

9 
11 
10 

11 
10 
11 
11 
7 

14 
10 
10 
10 
7 

1904 
1905 
1906 
1907 
1908 

1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

73.2 
74.8 
73.9 
70.2 
73.4 

74.5 
70.0 
75.2 
70.2 
75,0 

Temperature 

Piecipitatiott 

Year 

1 

s 

i 

1 

CP 

< 

X 

S 

^ 

^S 

zq 

1914 

78.3 
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45 
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1915 

71.7 

95 

42 

4.79 

0 

12 

1916 

70.1 

99 

45 

4.94 
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11 

1917 

70.9 

100 

39 

4.30 
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10 
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73.6 

104 

37 

3.63 
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8 

1919 

76.7 

103 

51 

4.00 
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10 

1920 

71.9 

100 

44 

3.12 
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7 

1921 

77.8 

100 

46 

2.90 

0 

8 

1922 

75.4 

100 

44 

3.10 

0 

9 

1923 

73.8 

99 

42 

4.59 

0 

9 

1924 

74.2 

99 

42 

4.39 

0 

12 

1925 

77.0 

105 

48 

3.90 

0 

7 

1926 

70.9 

98 

42 

3.45 

0 

8 

1927 

70.4 

98 

42 

4.13 

0 

11 

1928 

69.5 

93 

45 

10.88 

0 

18 

1929 

71.7 

97 

37 

4.11 

0 

9 

1930 

73.1 

104 

38 

1.76 

0 

6 

1931 

75.3 

106 

39 

2.80 

0 

8 

1932 

74.8 

103 

40 

4.88 

0 

11 

1933 

76.5 

105 

39 

1.57 

0 

4 

1934 

77.4 

105 

50 

4.58 

0      • 

6 

1935 

70.5 

96 

44 

7.50 

0 

14 

1936 

76.1 

110 

40 

0.81 

0 

3 

1937 

74.3 

99 

46 

4.52 

0 

10 

1938 

71.8 

95 

45 

3.93 

0 
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1941 
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1944 
1945 
1946 
1947 
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1949 
1950 
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1952 

75.1 
73.1 
74.7 
74.7 
77.5 

77.6 
71.6 
73.1 
72.1 
73.8 

74.8 
72.1 
73.4 
79.1 

97 
100 
103 

98 
100 

107 
98 
98 
98 
99 

97 

96 

101 

109 

47 
44 
41 
41 
46 

40 
37 
38 
40 
37 

40 
32 
44 
45 

6.00 
3.39 
4.67 
5.54 
4.04 

1.70 
5.32 
4.16 
4.73 
3.35 

5.52 
6.60 
5.03 
2.63 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
T 

T 

14 

11 
11 
12 
10 

6 
11 

8 
10 

9 

12 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
in  this  table  for  earlier  years. 


reference  notes  following  Station 
-  59  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


WESTERN  DIVISION 

BEAVER  DAM 
FORDS  FERRY  DAM  50 
GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  4  SW 
HICKMAN  1  E 

HOPKINSVILLE  2  E 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAYFIELD  2  S 
MURRAY 

OWEMSBORO 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PAOUCAH 

PRINCETON 

RUSSELLVILLE 

DIVISION 

CENTRAL  DIVISION 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

BURGIN  DIX  DAM 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  W  B  AIRPORT 
DANVILLE 

FRANKFORT  LOCK  4 
GREENSBURG 

IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LIMESTONE  SPRINGS 
LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE  2  W 

SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
WILLIAMSTOWN 
WOLF  CREEK  DAM 

DIVISION 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BAXTER 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
FARMERS 
GRAYSON 
t  HEIDELBERG  LOCK  14 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 
INEZ 

MANCHESTER  4  SE 
MAYSVILLE  DAM  33 
MIDDLESBORO 

MOUNT  STERLING 

PIKEVILLE 

RICHMOND  E  STATE  COL 

VANCEBURG  DAM  32 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WILLIAMSBURG 

DIVISION 

STATE 


<2 


95.4 
95.9 
97.9 

94.8 
95.8 
95.9 
97.2 
96,9 


89.1 
93.0 
94.9 
92.3 
92.2 

90.7 
88.2 
89.5 
91.6 
89.7 

90.2 
92.8 
90.9 

92.3 

89.3 
95.0 
91.8 
96.1 

91.8 

89.7 
93.5 
88.4 
94.1 


92.1 
91.3 
89.7 
90.1 

90.  6M 

89.9 

90.4 

87.9 

92.3 

91.6 
92.2 
88.5 
89.3 
90.2 


67.4 
70.0 
66.6 
68.5 
68.6 

68.8 
68.5 
68.1 
69.6 
69.7 

69.1 
70.7 
69.4 
65.8 
68.4 


65.1 
65.2 
68.1 
65.8 
66.2 

65.9 
66.3 
67.5 
64.4 
67.0 

67,6 
68.5 
66.6 


70.6 
65.2 
68.5 
66,6 
64,6 

65,4 
66,9 
66,7 
68.1 


67.4 
63.3 
63.3 
62.1 
65.9 

63.9 
64.4 
62. 2M 
58.6 
64.0 

62. 7M 

62.7 

63.9 

62.0 

64.6 

62.1 
68.2 
66.3 
62.1 
63.2 


Temperature 


\  s 


81.2 
82.2 
80.6 
81.1 
82,4 

82.3 
81.7 
81.3 
82.8 
83.8 

82.0 

83.3 
82.7 
81.5 
82.7 


77.1 
79.1 
81.5 
79.1 
79.2 

78.3 
77.3 
78.5 
78.0 
78.4 


80.6 

80.0 
80.1 
80.2 
81.4 
78.2 

77.6 
80.2 
77.6 
81.1 


78,0 
76.0 
76.8 
77.9 


76.2 
78.3 
76. 8M 
74,2 
77.1 

76,  7M 

76,3 

77,2 

75.0 

78.5 

76,9 
80,2 


75.7 
76.7 


77.0 
79.1 


6.3 
4.4 


6,9 
5.9 


7.3 
8.5 


6.6 
5.9 
7.9 


106  29 
106 


5.0 
♦  .4 


2.1 
6.0 

4.0 
5.2 
3.9 


29 

27 
26 
27  + 
30 

29+ 
29 
16 
17  + 
25+ 


19 
14 
18 
20 

16|   0 


Precipitation 


1.19 
.76 
.46 

2. 
.35 

.46 
.08 
.79 
.38 


.26 

1.01 


3.67 
2.25 
1.62 
2,18 
1,46 

3.05 
2,92 
3.90 
2.81 
4,91 

4.84 


3.15 
1.39 
1.82 


2.52 
2.73 
4.05 
1.17 


-  3.83 

-  4.38 


-  3.55 

-  3.77 

-  2.44 


-  2.22 

-  2.27 


-  1.12 

-  .28 

-  1.16 


.75 

-    2.89 

.38 


2.89:  -    1.39 


1.741 
4.51 
2. 82 


3. 
I. 
3. 
i. 
4.07 

3.20 
2.23 
2.83 
3.76 
2.93   -   1. 


6.92 
6.62 
6.02 
2.26 
1.91 

5.73 
4.50 
4.48 
2.45 

3. 


3.54 
2.63 


Snow.  Sleet.  Hall 


.26 
.08 
.37 
.38 
.11 

,83 
,16 
.33 
,15 
.73 


1.20 

,98 

3.40 

1.66 

.45 

1.08 

2,25 

1.33 
.75 
.60 
.20 

1.17 

.69 
2.75 

.90 
1.49 


2.00 

30 

.40 

21 

1.00 

10 

1.11 

10 

1.45 

21 

1.43 

21 

1.08 

12 

.82 

21 

1.40 

30 

.8* 

23 

1.92 

1.21 

3.68 

.50 

.61 

1.44 

1.07 

2.23 

.55 

.70 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  !  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


10 

7 


7 
6 
9 
10 
6 

7 
9 

5| 

s] 

101 
6 
8 
8 


t   DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED    IN   STATE  AVERAGES. 


See  Reierence  Notes  Following  StaHon  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Tables 

JUNE 

1952 

Station 

"o 

Day  of  month 

I 

I     1    2 

1      ^ 

4        5 

6 

7        8        9 

10 

11 

12 

13  1    14   I    15 

16 

17 

18 

19       20       21 

22      23 

24 

25      26      27 

28  1   29  1   30 

31 

ADDISON    0AM    45 

4,39 

T 

.26 

T 

T 

.40 

T 

T             .40 

.05 

.60 

.06    2.61 

AOOLPHUS    1     N 

.75 

T 

.65 

.10 

ALBANY 

3.94 

.06 

.17 

.21 

.60    2.03       .36 

.06 

.25 

ALLEN 

3.98 

.21 

.23 

.30 

.26 

.06 

.60    1*89 

.24 

•  20 

ANCHORAGE 

3.67 

.09 

T 

.10 

T 

1.27 

*03    2.09 

.04       .05 

ASHCAMP 

4.96 

.61 

.20 

.09 

,06 

.93    1.84 

1.24 

A5MUAN0    DAM    29 

3.96 

.60 

.12 

.20                     T 

.42 

.16       .26 

2.00 

BARBOURVILLE 

1.11 

.01 

.39 

.12 

.08 

.04 

.05 

.40 

.02 

SARDSTOWN    S    J    PREP    SCM 

2*25 

.11 

.05 

.19 

.26       T             T 

T 

T             .52 

.24       ,71 

.05 

BAXTER 

3.14 

.26 

.05 

l.OO 

.20 

.10 

,32 

.80       .42 

BEAVER    0AM 

1.19 

.42 

.21 

.50 

.06 

BENMAM 

3.44 

.41 

.20 

1.11 

.41 

1.07 

.06 

.06 

.12 

BEREA    COLLEGE 

4.07 

.23 

.40 

.10 

.19 

.26 

1,45 

1.21 

•  23 

BEREA    WATER    WORKS 

3.35 

.12 

.04       .04 

.18 

.16 

1.62 

1.29 

BOWLING    GREEN 

1.67 

.22 

.81 

.05 

.03 

.17       .31       T 

.08 

BOWLING    GREEN    SUBSTA 

1.69 

.19 

.99 

.01 

.05 

.02 

.15       .31 

.17 

BOWLING    GREEN    MB    AP 

1.62 

.10 

.45 

.07 

.02 

.45 

.13 

T 

T             .40 

BRENT    DAM    36 

3.24 

*08 

.07 

.10 

.59                     .05 

T 

.01 

.48     1.26 

.60 

T 

BROWNSVILLE    LOCK    6 

1.29 

.66 

.07 

.16 

.35 

.05 

6URDINE    3    NE 

- 

.10 

.20 

.50 

.35 

- 

- 

•  10 

BURGIN    OIX    DAM 

2«ie 

•  10 

.12 

.16 

.07 

.46 

.18 

.48       .62 

T 

BURKESVILLE 

3.94 

T 

.46       T 

.40 

.02 

T 

,04     1.09 

T 

.19 

1.72 

BURNS  IDE 

3.08 

.44 

.08 

.10 

.06 

.06 

.55 

1.60 

CADIZ    LOCK    E 

.92 

.14 

.52 

.02 

.16 

.06 

CAMPBELLSVILLE 

1.46 

T 

.03 

.08 

.82 

T 

.19 

.34 

CARROLLTON    LOCK    1 

3.05 

.20 

1.06 

.67 

.53 

.33       .27 

COLLEGE    HILL    LOCK    H 

3.30 

.78 

.05 

.42 

» 

*          2.06 

COLUMBIA 

.61 

.03 

.08 

.03 

.02 

.10 

.35 

CORBlN    CAA    AIRPORT 

3.20 

.01 

.U3 

•  Oi 

.65 

T 

1.43 

.11 

•  14 

COVINGTON    W    6    AIRPORT       R 

2.92 

T 

T                          T 

.51 

T 

.92 

T             .09 

.06 

T 

.01       .52 

.77 

.05 

CUMBERLAND    FALLS    ST    PK 

1.50 

.57 

T 

.13 

* 

.80 

CVNTHIANA 

2.39 

.30 

.70 

,47                     T 

.40 

.38 

.14 

CYNTHIANA    2 

2*23 

T 

.19 

1.06 

T             .02 

T 

T 

.71 

.10       T 

•  13 

DANVILLE 

3,90 

.10 

.33 

T             .40 

.67 

.01 

.02 

1.20 

.15     1*02 

DELPHI  A    1    E 

5.31 

.11 

.18 

.37 

1.11 

.28 

.80 

.06 

.28 

.09 

2.03 

DEMA 

5.03 

.76 

.49 

.34 

•  47 

.49    2.26 

.23 

OeWEY    0AM 

3.89 

.22 

.60 

.30 

.29 

.05 

•  52 

.60       .96 

.46 

DUNDEE    BARRETTS    FORD    BR 

1.57 

.12 

.10 

.17 

T        l.oa 

•  10 

OUNMOR 

•  &6 

.16 

T 

.40 

DUNNVILLE 

1.26 

.86 

.40 

EDDYVILLE    LOCK    F 

.14 

.14 

EDMONTON 

l.ai 

.35 

.35 

.10 

.26 

.56 

.20 

ELKHORN    CITY 

3*87 

.02 

.36 

.36 

.24                     .03 

.16 

.07 

.76    1.70 

.18 

FALMOUTH 

2*86 

1.06 

T 

.35 

.37 

.52 

.54       ,03 

FARMERS 

2.83 

.05 

.61 

.05 

.22                     T 

.53 

.82 

.12       .40 

.03 

FLEMINGSBURG 

2*42 

.42 

.35 

.33 

.18                     T 

.65 

.42       .07 

T 

FORD    LOCK     10 

3*94 

.06 

.41 

T 

.16 

T 

.14 

1.62 

.48    1.07 

T 

FORDS    FERRY    DAM    50 

.76 

.04 

.57 

.05 

.10 

T 

FRANKFORT    LOCK    4 

2.81 

.21 

.29 

.33       .07 

.04 

.98 

.85       .04 

FRANKLIN    WATER    WORKS 

,29 

T 

T 

T 

T 

.29 

FREEBURN 

4,80 

.67 

.47 

1.98 

1.33 

,36 

FRENCMBURG 

3.47 

.58 

.44 

.36 

.04 

.35 

.24    1.41 

.05 

GEORGETOWN    WATER    WORKS 

2,89 

.42 

• 

» 

•          2.47 

GEST    LOCK    3 

4,09 

1.22 

.20 

.38 

.60 

.01 

.61 

.72       .35 

GLASGOW 

.95 

.10 

.01 

.01 

.20 

.00 

t22 

.36 

GLENOALE 

1.88 

.24 

.05 

.08 

.02 

.61       .66 

.26 

.02       ,03 

GRANT    DAM    38 

3.17 

.38 

.07 

.52                     T 

.72 

.60       .68 

T 

GRAYSON 

3,76 

.27 

.08 

.15 

T 

.24                     T 

•  26 

.32 

.16       .53 

.32 

1.40 

GHEENSBURG 

4.91 

.30 

.10 

.10 

.09    3.40 

.86       .15 

GREENSBURG    MIWAY    61    BR 

3.10 

.44 

.09 

.04 

.04    2.00 

.33       .16 

GREENUP    DAM    30 

4.13 

.42 

.03 

.23 

.62 

.20       .26 

2.48 

GREENVILLE    2    W 

.46 

.28 

.10 

.06 

T 

HARTFORD    6    NW 

.49 

T 

T 

T 

.26 

.14 

.02 

.08 

HAZARD    WATER    WORKS 

4,34 

1.15 

.66 

.09 

,36       .04 

.11 

.46     1.47 

.08 

HEIDELBERG    LOCK     14 

2.93 

.09 

.46 

.60 

T 

.39 

.55 

T             .84 

HENDERSON    4    SW 

2.55 

.82 

T 

.03 

.33 

.31 

T 

.99 

T 

T 

T             .07 

T 

HICKMAN    1    E 

.35 

.28 

.07 

HICKSVILLE 

HIGH    BRIDGE    LOCK    7 

4.92 

T            T 

.27 

.43       .21 

,91 

1.06 

.49 

.64       ,98 

.04 

HlNDMAN    SETTLEMENT    SCH 

6.92 

1.46 

.15 

1,76 

.05 

1.60     1.92 

.09 

HOPKINSVILLE    2    E 

.46 

.20 

.26 

T 

T 

MYDEN 

6.37 

1.47 

.60 

1.98 

1,93 

.31 

INEZ 

5.62 

.24 

.02 

1.21 

.32 

.72 

.51 

,47 

1.16 

•  88 

1RVIN6T0N 

4.84 

.33 

.05 

.30 

.02 

.91 

.11 

.66       .63 

1.65       .18 

•  11 

JACKSON 

6*16 

.99 

T 

.46 

.65     1.89 

1.15 

.03 

JEREMIAH 

4.96 

.12 

.40 

1.70 

.32 

.40 

.18 

.20 

.22     1.42 

<EeNE    2    N 

3*28 

.36 

T 

.03 

.10 

•  32 

T 

.10 

.77 

.70       ,90 

T 

(ENTUCKV    0AM 

.15 

.08 

.07 

-ANCASTtR     ICE    PLANT 

3*94 

.48 

.36 

1.69 

1.39 

-AURA 

4,17 

.90 

.02 

.46 

.14 

.89       .65 

.92 

.30 

.EITCHFIELD 

1.26 

.03 

.08 

.03 

.27 

.39 

.45 

.03 

.EXIN6T0N    W6    AIRPORT          R 

4,43 

T 

.12 

.27 

.29 

T             T             .07 

7 

T 

.95       .69 

1.08       .06 

•  98 

.IBERTY 

1,86 

.62 

.13 

.27 

.16 

.17       .51 

-IMESTONE    SPRINGS 

-ITTLE    HICKMAN    LOCK    8 

2,39 

.16 

.oy     ,20 

,67 

.20 

.97 

•  10 

.OCKPORT    LOCK    2 

2.76 

.97 

.09 

.43 

.53 

.66       .06 

-OUISA    2 

3,49 

.30 

.61 

.02 

.18 

.08 

.25 

•          1,10 

.20 

•             ^75 

.OUISVILLE    WB    AP                     R 

4.16 

.17 

.02 

.09 

.01 

.45       T             .14 

T 

.73    2.25 

.02       .10 

.20 

OUISVILLE    UPPER    GAGE 

3.64 

T 

.16 

.12 

T 

.27 

1.75 

1.09       .46 

-OUISVILLE    WB    CITY               R 

3*16 

.16 

T 

.10 

T 

.62 

.63     1.33 

.12       .11 

•  20 

OVELACEVILLE 

.08 

.08 

T 

iADISONVlLLE     1    SE 

.79 

.37 

.05 

.07 

.27 

.03 

(AMMOTH    CAVE    PARK 

1.39 

.06 

.75 

T 

.22 

.10 

.26 

UNCHESTER    4    SE 

6,02 

.06 

1.22 

.06 

3.68     1.00 

'AYFIELO    SUBSTA 

,84 

.14 

.69 

.01 

"AYFIELD    2    S 

.36 

T 

.38 

T 

'AYSVILLE    DAM    33 

2.26 

.17 

.05 

T 

.50                     .03 

.10 

.09 

.22 

.42       .34 

.34 

'C    KEE     1    SE 

6.90 

.10 

.25 

.08 

1.25 

.70 

.32    2.05 

1.16 

UDDLESBORO 

1.91 

.61 

.22 

.10 

.39 

.59 

IIDWAY 

4.72 

.19 

.03 

.24 

.62 

1.27 

1.15 

.92       ,30 

IILLERSTOWN 

2*58 

.23 

.11 

.06 

1.59 

.69 

'ONTICELLO 

4.30 

.32 

.24 

.32 

.56 

.72    1.13 

.14 

.03 

.86 

lOUNT    STERLING 

5.73 

1.31 

.91 

1,07 

1.44 

1,00 

lUNFORDVILLE 

2.64 

.11 

•  14 

.07 

T          1.05 

T 

.16 

.89       .10 

IJRRAY 

.14 

T             T 

T 

,11       .03 

'LNFV 

,39 

.10 

»zz 

.07 

'NEONTA    0AM    35 

2,47 

T 

.67 

.17 

.06 

.08 

.31 

,47 

.05 

.28       .48 

T 

■WENSeORO 

1.66 

.15 

.10 

.83 

.U 

.07 

.05 

T 

.35 

T 

WENSeORO    DAM    46 

1,41 

T 

.12 

.12 

.70 

.16 

T 

T 

.01 

.30 

*DUCAH    CAA    AIRPORT 

,26 

.16 

T 

.10 

T 

ADUCAH 

.61 

.33 

.16 

AINTSVILLE 

3.64 

.93 

.33 

.04 

.36 

.20 

.41       .60 

.77 

) 

SEVILLE 

4.60 

.11 

.27 

.13 

.34 

.37 

1.07 

.69       .80 

.68 

•  24 

INEVILLE 

1.91 

.61 

.78 

.02 

.34       T 

.26 

filNCETON 

.26 

.16 

.10 

ftVENNA    LOCK     12 

4.66 

.34 

.64 

.36 

.09 

.48 

.32 

1.09 

.31     1.03 

iCHMOND    E    STATE    COL 

4.48 

1.14 

T 

.40 

.06 

<                             .59 

T          2.23 

•  04 

UMSEY    LOCK    2 

1,66 

.06 

.30 

.16 

.80       .36 

USSELLVILLE 

1.01 

^<:>2       .08 

.17 

,73 

.01 

T 

USSELLVILLE    SUBSTA 

.81 

.10 

.10 

.16                     ,45 

T 

Sm9  IUf*r*nce  Note*  Following  Station  Index 
-    61    - 
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Table  3— Continued 


Day  of  month 

Station 

1    1    2 

3 

4        5 

6 

7    I    8    1    9 

10 

11     1 

12 

13  1    14       15 

16  1   17  1 

18 

19  1  20  1   21 

22  1  23  1  24 

25  I  26  1   27 

28      29      30 

3i 

ST    JOHN    BETHLEHEM    ACAO 

1.62 

T 

.26 

T 
.07 

•  06 

•  35 

•  12 

T 

.56      .06 

.50      T 

T           .06 

.12 

1.63 

.51    1^31 

•  03 

.01       ^04 

SALVISA    LOCK    6 

•  07 

.20 

SCOTTSVILLE 

5 

.15 

•  57 

.54 

•  14 

SEBREE    WATER    WORKS 

SHAWNEE    STEAM    PLANT 

SHELB/VILLE    2    W 

2<S9 

•  OS 

•  11 

•  16 

•  02 

•  04 

.95 

.14      T 

.15 

.01 

1^03 

.20      .50 

SHEPHEHDSVILLE 

.19       .01       .69 

•  01      •» 

SOMERSET    1    N 
SPRINGFIELD 

2<6a 

.08 
.22 

•  25 

•  14 

T 

.23 

.13 

.26 

•  52 

.22 

•  91 

•  91 

STEARNS    2    N 

SUI«1ER    SHADE 
SUMMER    SHADE    SUBSTA 

».5l 

T 

.20 
.06 

.75 
.65 

•  39 

•  09 
.34 
.07 

•  05 

.07 

.21                   .23 

.17 
.22      .02 

•  24 

.94 

2.56 

.40      .16 

TAYLORSVILtE 

•  09 

TOMPKINSVILLE    TEL    OFF 

.12 

TURKEY    CREEK    SCHOOL 

•  OS 

.20      T 

1.12 

.60 

1.05      .59      .04 

TYRONE    LOCK    5 

4*04 

.27 

.09 

.15 

.04 

•         2.16 

UNIONTOWN    DAM    *9 

.61 

.10 

.13       .42 

T 

.33 

* 

VALLEY    VIEW    LOCK    9 

- 

— 

•  11 

.27 

.1? 

•  03 

VANBUREN 

•  36 

.19 

VANCE6UR6    DAM    32 

WAYNESBURO    6    E 

3i05 

.33 

•  15 

•  35 

•  40 

1.15 
.60 

.22      .60 

.06 

WEST    LIBERTY    WATER    WKS 
WESTPORT 

3i33 

4*97 

T 

.04 

.50 

.04 

T           .62      .06 

•  07 

T 

WILLIAMSBURG 

~ 

~ 

.51 

.14 

•  02 

WlLLIAMSTOWN 

WILLOW    LOCK    13 

3.49 

.10 

.03 
•  09 

1.25 

1.49 

.34 

.51      .33      .47 

.61 

.40 

.05 

1.16 

WOLF    CREEK    DAM 

*.7* 

.06      .06 

.02 

1 

WOODBURY    LOCK    * 

DAILY  PRECIPITATION 


Tables 

1 

■s 

Station 

1 

■}. 

.1 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

a 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30     31 

^ 

OCTOBEE  1951 
BDRKESVILLE 
DEWEY    DAM 
STEARNS 

BOVEMBEB   1951 
DEWEY  DAM 
STEARKS 

MAY    1952 
LOUISA    2 

1.85 
2.46 

T 

.50 
.32 

- 

~ 

.90 

.66 
1.68 

.33 

T 
.10 

T    - 

.35 

.38 

.42 

.10 

.70 
1.34 

.03 

.64 
.73 

.10 

.04 

.03 
.05 

.10 

.01 
.20 

.05 
2.80 

.73 

.07 
.04 

T 

.19 
.67 

.eo 

.04 

.10 
.46 

.15 

.58 
.46 

.20 

.33 
.26 

T 

.05 

T 

.SO 

T 
.06 

.25 

.07 
.07 

1.69 

6.04 
8.40 

6.78 

Ohio    River   District    Hydrologlc    Bulletin 


CORHECTIOBS 
MONTH:       APRIL    1948 


Delete  hourly  «nil  dally   •■ounts  on   13tli 
•  od  sub»tltute  the   following   for   ststlons 
indicated. 


Louisville    (Staodfi 


(Airport) 

Liberty 

n    (Lock   8) 

Loglick 

London 

a    (Lock  3) 

•an   Field) 

lie    (City) 

rd   Field) 

Lucas 


... 

p.- 

- 

t 

, 

, 

. 

. 

» 

» 

>_ 

1 

■ 

• 

• 

• 

• 

' 

• 

• 

" 

" 

^ 

,03 

.01 
.03 
.H 

.40   .26   ,10 

vorl-.30T";3§ 

.'iZ-  .17i."l9 

.06, ,01  .^^ 

.02 

.O-l" 

.b'6 

.18. 

T 
.04' 

,06: 

01 

oi": 

.01 

•9i. 

T 

T 

T 

T 

vol 

.03 

.OS- 

.oi: 

.05 

.01- 

,04 
.02. 

.02 
.Bl' 

tis 

,01 

.03 
.01 
.03 

..,.!J 

T 

.01 

.05 

2 

.01 

..w. 

.48 

..«. 

..76- 

..78. 
,77 
.64 



.02 

as 

,.20 

.06: 

.oic: 

.01 

.oi 

.os: 

.10 

7-T- 

.09 
.03 

,K 

.IX 
.01 
.63 

IT 

1)2 
03 

' ' 

' 

~M 

.01 
..Q.l 

'^ 

...l?. 

.01- 

.0.1. 

M' 

1 1 

.07  1.51,1.02. 

...1 
Zi 

.19    .l-li.CW  ;,05 

..0.5 



.45.  .14    ,05 

.40, .lOi.oe 

,111 .26|.oi 

.01 
,02 



.1)4 
.06 
.02 



,02 

.oi" 







— 

.01 

r- 

,01 

.02 

01 
,04 


.14 

.01 

.01 

,03. 

J 

UOMTB:       NOVaBBR  1951 


MONTH:       JANUARY  1952 


Amount    on    1st    should  be  2.08;    2od ,    T; 
3rd,     .15;    aontbly    total,    8.85. 


Data   published   lor  Brownsville  Lock  i 
should  be    for  Salvlsa   Lock   6 


Sm  Bal»MBem  fMm  FoOnring  Stalloa  bidmc 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  ol  1951   -   1952 


Long-term 

Station 

July 

Augusi 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

My-I^e 

«OOtS0N  DAM  45 

•  0 

.0 

•  0 

.0 

T 

1.8 

.1 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.9 

AOOLPHUS  1  N 

•  0 

.0 

.0 

•  0 

2.0 

T 

T 

T 

T 

.0 

.0 

2.0 

ALBANY 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

ALLEN 

■  0 

.0 

.0 

.0 

T 

1.0 

T 

T 

.0 

.0 

ANCHORAGE 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.3 

3.0  ' 

.5 

2.3 

2.0 

T 

.0 

.0 

11.1 

ASHCAMP 

■  0 

.0 

.0 

.0 

.9 

T 

2.7 

T 

.0 

.0 

.0 

3.6 

ASHLAND  DAM  29 

lO 

.0 

.0 

.0 

2.0 

.6 

T 

.0 

T 

.0 

BARBOURVILLE 

.0 

.0 

•  0 

.0 

2.5 

T 

.6 

T 

T 

.0 

.0 

3.1 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

1.5 

T 

1.0 

.0 

.0 

.0 

2.6 

BEAVER  DAM 

•  0 

.0 

.0 

.0 

.8 

.3 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 .1 

BENHAM 

T 

.0 

•  0 

T 

7.0 

2.0 

11.0 

3.0 

2.0 

3.0 

T 

.0 

26.0 

BEREA  COLLEGE 

.0 

•  0 

.0 

.0 

1.2 

.5 

2.4 

.2 

T 

.0 

.0 

4.3 

BEREA  WATER  WORKS 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.0 

.5 

'.0 

.  2 

1.0 

T 

.0 

8.7 

BOWLING  GREEN 

•  0 

•  0 

.0 

•  0 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.7 

.9 

T 

T 

.0 

.0 

.0 

1.6 

BRENT  0AM  36 

•  0 

.0 

.0 

.0 

T 

7.8 

1.0 

?.2 

.0 

.0 

.0 

11.0 

BUROINE 

.5 

BURKESVILLE 

.5 

T 

.5 

.0 

.0 

.0 

BURNS  IDE 

•  0 

.0 

•  0 

.0 

1.0 

.2 

.5 

T 

.0 

.0 

.0 

1.7 

CADIZ  LOCK  E 

>0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

1.0 

T 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.5 

CAMPBELLSVILLE 

•  0 

.0 

.0 

•  0 

1.0 

•  5 

T 

.5 

T 

.0 

.0 

2.0 

CARROLLTON  LOCK  1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

.0 

2.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

.0 

•  0 

.0 

.0 

T 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

COLUMBIA 

.0 

.0 

•  0 

.0 

1.0 

T 

T 

T 

.0 

.0 

.0 

1  .0 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

•  0 

.0 

.0 

•  0 

2.6 

.2 

2.3 

.3 

.1 

T 

.0 

.0 

5.7 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

.0 

.0 

.Q 

T 

2.8 

3.6 

l.B 

7.0 

1  .n 

T 

.0 

.0 

17.1 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

.0 

2.0 

T 

T 

T 

.0 

.0 

CVNTHIANA 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

*.3 

1.5 

2.3 

.3 

T 

.0 

.0 

9.1 

CYNTHIANA  2 

1.5 

1  .6 

T 

T 

.0 

DANVILLE 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.0 

2.0 

1.7 

.7 

T 

.0 

.0 

6.4 

DELPHIA  1  E 

tO 

.0 

•  0 

.0 

<>.8 

.7 

6.4 

.5 

1.0 

T 

.0 

.0 

13.4 

DEMA 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

3.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

DEWEY  DAM 

.0 

.0 

•  0 

.0 

2.3 

3.0 

2.6 

1.0 

.3 

T 

.0 

.0 

9.2 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

.0 

.0 

•  0 

.0 

2.5 

.3 

1.5 

.0 

.0 

OUNMOR 

.0 

.0 

•  0 

.0 

1.8 

.2 

.5 

T 

.0 

.0 

.0 

2.5 

DUNNVILLE 

•  0 

.0 

•  0 

•  0 

1.0 

T 

.0 

T 

T 

.0 

.0 

1.0 

EOOYVILLE  LOCK  F 

•  0 

.0 

•  0 

.0 

T 

1.0 

T 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.0 

EDMONTON 

•  0 

.0 

.0 

.0 

1.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.5 

ELKHORN  CITY 

•  0 

.0 

.1 

.5 

.0 

.0 

.0 

FALMOUTH 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.0 

T 

.0 

FARMERS 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.8 

3.0 

.8 

.1 

T 

.0 

.0 

5.7 

FORD  LOCK  10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

3.3 

1.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.5 

FORDS  FERRY  DAM  50 

.0 

.0 

•  0 

•  u 

,7 

1.3 

T 

2!o 

T 

.0 

.0 

4.0 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

.0 

.0 

■  0 

.0 

.3 

.0 

T 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

FREEBURN 

•  0 

.c 

.0 

.0 

T 

.0 

1.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.5 

FRENCHBURG 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.6 

2.0 

2.3 

.4 

T 

.0 

.0 

8.3 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

.0 

.0 

.0 

.0 

T 

3.3 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

GEST  LOCK  3 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

2.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

GLASGOW 

.0 

.0 

.0 

.0 

T 

T 

T 

T 

.0 

.0 

.0 

T 

GLENDALE 

2.0 

■  5 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

GRANT  DAM  38 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.0 

.6 

2.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

GRAYSON 

.0 

.0 

.0 

•  0 

1.5 

4.2 

.5 

T 

1.0 

.0 

.0 

.0 

7.2 

GREENSBUR6 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

1.0 

1.0 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.0 

GREENSBURG  HIWAY  61  BR 

•  0 

.0 

.0 

.0 

T 

T 

T 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.3 

GREENUP  DAM  30 

.0 

.0 

■  0 

.0 

3.7 

4.2 

.5 

T 

T 

.0 

.0 

e.4 

HARTFORD  6  NW 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

.9 

2.0 

T 

2.0 

.0 

.0 

.0 

4.9 

HAZARD  WATER  WORKS 

«0 

.0 

.0 

.0 

T 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

HEIDELBERG  LOCK  l* 

.0 

.0 

•  0 

.0 

T 

.5 

T 

.0 

.0 

.0 

HENDERSON  4  SW 

.0 

.0 

.0 

.0 

l.u 

T 

T 

.2 

.2 

T 

T 

T 

i.e 

HICKMAN  1  E 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.8 

.0 

.0 

.0 

1  .0 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

•  0 

.0 

.0 

.0 

.5 

1.8 

1.3 

T 

T 

.0 

.0 

3.6 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

.0 

.0 

•  0 

.0 

3.1 

T 

.0 

.0 

.0 

HOPKINSVILLE  2  E 

.0 

•  0 

.0 

•  0 

1.0 

.0 

T 

2.0 

.0 

.0 

.u 

.0 

3.0 

HYDEN 

T 

.0 

.0 

.0 

T 

T 

T 

.0 

T 

.0 

.0 

INEZ 

•  0 

.0 

.0 

•  0 

2.0 

2.0 

1.5 

T 

.0 

.0 

.0 

5.5 

IRVINGTON 

•  0 

.0 

.0 

.0 

2.2 

3.0 

.2 

1.5 

.0 

.0 

.0 

6.9 

JACKSON 

.0 

.0 

.0 

.0 

T 

T 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

JEREMIAH 

.0 

•  0 

.0 

.0 

.2 

T 

.5 

T 

T 

.0 

.0 

.7 

KEENE  2  N 

.0 

•  0 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

LANCASTER  ICE  PLANT 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

LAURA 

•  0 

.0 

.0 

.0 

2.5 

1.0 

3.4 

.2 

T 

T 

.0 

7.1 

LEITCHFIELO 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.0 

2.5 

.5 

1.0 

.5 

.0 

.0 

.0 

7.5 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

.0 

.0 

.0 

T 

2.8 

4.2 

1.5 

1.8 

.1 

T 

T 

T 

10.4 

LIBERTY 

•  0 

.0 

.0 

■  0 

1.0 

.5 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.5 

LIMESTONE  SPRINGS 

T 

.0 

.5 

.0 

.0 

.0 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  6 

.0 

.0 

•  0 

.0 

2.0 

T 

.3 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.8 

LOCKPORT  LOCK  2 

•  0 

.0 

.0 

.0 

T 

1.5 

2.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

LOUISA  2 

•  0 

.0 

2.0 

2.0 

.5 

.0 

.0 

.0 

LOUISVILLE  WB  AP 

•  0 

.0 

.0 

.0 

,7 

2.3 

2.1 

3.3 

.8 

T 

.0 

.0 

9.2 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

•  0 

.0 

.0 

.0 

T 

2.5 

T 

2.0 

.0 

.0 

.0 

4.6 

LOUISVILLE  WB  CITY 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

2.3 

1.0 

2.5 

.0 

.0 

.0 

6.4 

LOVELACEVILLE 

.0 

.0 

.0 

•  0 

T 

1.5 

T 

5.2 

.0 

.0 

.0 

6.7 

MAOISONVILLE  1  SE 

■  0 

.0 

.0 

.0 

T 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.0 

.7 

T 

T 

.0 

.0 

.0 

2.7 

MANCHESTER  *  SE 

•  0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

.3 

T 

T 

T 

.0 

.3 

MAYFIELD  2  S 

.0 

.0 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

MAYSVILLE  DAM  33 

.0 

.0 

.0 

.0 

T 

5.0 

T 

,5 

.0 

.0 

.0 

5.5 

MC  KEE  1  SE 

T 

T 

.8 

1.1 

.0 

.0 

.0 

MIDDLESBORO 

.0 

T 

.0 

•  0 

.8 

T 

T 

T 

.0 

.0 

MIDWAY 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.5 

2.0 

1.0 

2.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.0 

MILLERSTOWN 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.6 

T 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

2  .0 

MONTICELLO 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.0 

T 

.5 

T 

.0 

.0 

.0 

2.5 

MOUNT  STERLING 

•  0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.2 

T 

.0 

.0 

MUNFOROVILLE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

1.0 

T 

T 

.0 

.0 

.0 

1  .5 

MURRAY 

.0 

.0 

.0 

.0 

T 

T 

T 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index 
-    63    - 


OLNEY 

ONEONTA  0AM  35 

OWENSBORO 

OWENSBORO  DAM  ^e 

PAOUCAM  CAA  AIRPORT 

PAOUCAH 

PAINTSVILLE 

PIKEVILLE 

PINEVILLE 

PRINCETON 

RAVENNA  LOCK  12 

RICHMOND  E  STATE  COL 

RUMSEY  LOCK  2 

RUS5ELLVILLE 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SALVISA  LOCK  6 
SCOTTSVILLE 
SEBREE  WATER  WORKS 
SHELBYVILLE  2  W 
SHEPHERDSVILLE 

SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 
STEARNS  2  N 
SUMMER  SHADE 
TAYLORSVILLE 

TOMPKINSV/ILLE  TEL  OFF 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  49 
VANCEBURS  DAM  32 
WAYNESBURG  6  E 


WEST  LIBERTY 
WESTPORT 
WILLIAMSBURG 
WILLIAMSTOWN 
WOODBURY  LOCK 


ATER  WKS 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of  1951   -   1952 


July 


August 


September 


1.0 
1.5 


2.0 

.8 

1.0 


1.0 

.5 

1.1 


.8 

.0 

1.0 

.9 

T 

<>.5 

.3 

1.0 

.5 

.0 

1.5 

T 

T 

4.3 

.3 

1.0 

.5 

2.0 

1.3 

T 

1.1 

T 

1.5 

.3 

-  2.5 
2.0 
1.5 


March  April 


May 


0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

T 

r 

T 

.0 

.0 

r 

.0 

r 

.0 

.0 

.0 

Long-terra 

means 
July-June 


.8 

3.6 
3.8 
5.4 

2.9 

l.a 

.7 

6.0 

1.4 
5.1 


Traces   recorded    in   Snowfall   Table  during  summer  months 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  5 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  Oi  Month 


KENTUCKY 
JUNE    1952 


10      11       12      13      14     15      IB  :    17  I    18  I    !9  ;    20 


23  {    24      25      26      27  :    28      29      30      31 


ANCHORAGE 

ASHLAND  0AM  29 

BARBOURVILLE 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BAXTER 

BEAVER  0AM 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

BONLING  GREEN  MB  AP 

BURGIN  DIX  DAM 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOClJ  I 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  N  B  AIRPORT 

CYNTHIANA  2 

>ANV1LLE 

-ARHERS 

■OROS  FERRY  OAH  50 

•RANKFORT  LOCK  4 

iRAYSON 

iREENSeuRG 

REENVILLE    2    w 
lEIOELBERG    LOCK    H 
lENDERSON    ^    SW 

ICKMAN    1    E 

INOHAN  SETTLEMENT  SCH 
lOPKINSVILLE  2  E 

NEZ 

RVINGTON 

eiTCHFIELD 

EIINGTON  WB  AIRPORT 

IMESTONE  SPRINGS 

SUISVILLE  MB  AP 

WISVILLE  MB  CITY 

JVELACEVILLE 

tOISONVILLE  1  SE 

tt«MOTM  CAVE  PARK 

WCMESTER  <>  SE 

lYFIELD  2  S 


79 

»3 

54 

54 

78 

84 

54 

54 

83 

84 

53 

52 

81 

84 

50 

54 

82   82   81 
60   55   55 


84 

82 

51 

53 

SO 

81 

51 

53 

83 

88 

51 

54 

76   82   83 
56   52   54 


83   81   83 

54   49   53 


80   81 
52   52 


77   80   79 
58   55   58 


82   34 
51   50 


84   81   80 


80   85 
50   49 


82   90 
54   63 


87   80   83 
54   52   52 


81 

80 

84 

55 

50 

45 

8? 

80 

80 

58 

52 

56 

80 

83 

89 

52 

49 

54 

ai 

82 

82 

S8 

53 

49 

79 

83 

90 

60 

52 

61 

85 

82 

85 

62 

54 

60 

85 

84 

85 

58 

53 

56 

79   84   90 
59   54   58 


81   78   82 
62   53   52 


59   53   57 


80   82   87 
60   55   57 


82   83 
55   57 


eo   83   84 
59   55   58 


80   82   91 
61   52   62 


81   83 
62   51 


84   84   88 
53   49   52 


83   82   84 
61   54   52 


83   82   92 
60   55   62 


,81   83   89 
60   57   61 


85   83   93 
64   58   62 


90   90   91 
60   62   62 


85   90   91 


56   62   61 


85   93   93 
65   56   60 


86   87   89 
62   56   68 


89   94   92 
63   60   62 


87   88   90 


62   58   63 


85 

93 

54 

61 

87 

86 

57 

62 

85 

90 

57 

62 

88 

93 

52 

60 

87 

88 

58 

6b 

85 

92 

63 

59 

92 

91 

61 

63 

87 

89 

55 

56 

84 

92 

50 

53 

85 

88 

59 

62 

92 

90 

57 

60 

87 

90 

57 

60 

92 

90 

59 

62 

92 

93 

64 

65 

90 

88 

59 

59 

94 

90 

63 

62 

84 

92 

57 

50 

89 

90 

59 

63 

90 

91 

60 

62 

87 

92 

58 

64 

92 

91 

60 

66 

88 

89 

64 

67 

90 

89 

63 

62 

93 

90 

57 

62 

93 

90 

57 

59 

89 

90 

60 

62 

90 

90 

63 

63 

95   94   90 
68   64   72 


93   93   92 
60   62   62 


94   94   93 
65   64   67 


62   65   64 


94   95   93 
63   64   75 


69  68  72 

93  94  94 
66  67  72 

94  95  93 
63  66  70 


65   62   70 


95   94   90 


89   90   87 
62   64   64 


93   91   S3 
72   69   68 


97   97   91 


90   93   92 
71   69   72 


93   94   95 
62   66   65 


92   94   93 
65   66   71 


94   95   94 
62   67   68 


53   58   62 


89   92   92 
66   65   69 


92   92   92 


92   94   96 
64   64   74 


91   91   94 
60   65   61 


60  64  62 

93  92  86 

69  65  71 

93  94  SS 
68  67  70 

94  95  88 
68  6S  70 


75   69   71 


91   92   85 
76   74   74 


92   93   92 
65   65   67 


93   92   92 
65   63   72 


94   93   92 
60   62   68 


92   93   90 
61   65   62 


91   94   94 


82 

82 

59 

62 

SI 

76 

62 

60 

87 

88 

67 

59 

90   94 
68   70 


95   93 
72   58 


90 '  93   92 

57  I  58   59 


88   89   90   92 
68  i  68   70   72 


82  '  89   89   94   96 

65  i  70   72   70  I  75 


66   65   55 


S7   94 
71   70 


85   83 
66   54 


84   84   85 
65   64   59 


90 

90 

95 

72 

71 

72 

88 

88 

87 

68 

63 

62 

86 

90 

90 

69 

68 

66 

92 

84 

81 

67 

59 

58 

82 

83 

85 

64 

65 

62 

84 

81 

77 

67 

57 

58 

86 

85 

87 

67 

56 

57 

90 

85 

86 

68 

65 

64 

89 

84 

81 

65 

56 

56 

90 

90 

95 

68 

72 

76 

90 

86 

86 

68 

62 

61 

83   61   78 
53   61   62 


84   85 
70   67 


89   96  I  95   95 
64   63  I  66   65 


92   97   97   97 
67   70  i  69   67 


88   86   93   93 
65   54  :  67   66 


95  100   99   97 
69   71  1  70   67 


91   95   9S   95 
63   52  I  56   57 


88   95   94   94 
70   70   58   70 


96   98   98   98 
68   74  I  71   70 


96   97   97  I  93   94   95 
55   58   67  I  66   65   66 


95   98 

59  I  57 


98   91 

68  j  6B 


93   96  '     98 
58   72  1  72 


90   92 
56   58 


93   82   90   91  '  92 

65  I  65   64   67  I  58 


94   97 
67  I  68 


90   92   93 

54  I  55   57 


89  '  95   92 
51  I  58   53 


95   97   96 
52  I  59   70 


92  '     95 

68  I  73 


90   90 
67   62 


93   95  :  95 
71   68  j  67 


97   91  :  97   96 
68   50  I  59   63 


98  100  Il02 

70  73  j  76 

96  92   94 

65  52  ,  55 

82   91   93  94  [     94 

53  I  72   56  73  I  75 

92  I  94   98  100  ,100 

71  I  71   71  76 


95   93 

69  I  67 


93  95   97 

70  72  j  71 

96  93  I  96 

76  79  I  76 

95  99  I  98 
68  68  I  70 

98  98  \    99 

73  73  1  72 

96  93  '  94 
59  58  I  69 

101  102  !l04 

74  70  I  71 

98  101  !l01 

67  66  '     70 


99   99 
7  0   58 


94   95 
69   68 


90   93  I  92 
71   71 


»i      S3 

63   59 


88   85   94 


96 

96 

75 

75 

91 

81 

61 

55 

92 

95 

71 

70 

88   95  I  94   96 
66   71   6Q   59 


95  I    96   91 
75  I  69   71 


85   93  !  92 
65   65  I  66 


85   97  I  95   88 
71   72  !  72   66 


90   95  I  97   96 
59   70   57   70 


83   88  i  94 

69   71  I  69 


92   96  I  97   96 
66   66  i  57   6  7 


95   99   97   91 
73   73   74   73 


90   93  ,  9e   99 
69   69  I  69   68 


90   94  I  96   97 
61   62   64   67 


84   86  I  93   93 

66   70  I  72   71 


95   99  I  97   96 
68   71  I  70   67 


87   94  I  95   93 
66   66   67   67 


95   95   95 

61  I  58   55 


93   94   89 
58  I  69   61 


88  '  92   93 
61  I  56   61 


89  ■  91 
68  I  65 


93   95  '  96 


88  I  90   92   93  ;  95 
67   65   70   75 


84  I  90   90   92 
67   67   67   57 


89   91 
50   63 


95  I  95 
66  i  68 


86 

87 

54 

58 

84 

91 

57 

69 

93  I  90   95 
51   52   64 


92  I  94   93 


94   96 
59   60 


94   89 

55   66 


96  ;  83   90   91 


96  I  96 
72   70 


100  102  .104 
75   71  I  73 


97   98  I  99 
74   73  I  72 


97  100  101 
74   72   74 


95   97  !  98 

72   73  j  71 


92   94  f  94 
70   70  :  68 


93   94  \    98 
75   71  i  75 


97   98  1100 
74   72  I  59 


72   67 

101  105 


94   94 
77   76 


89 

94 

93 

95 

96 

97 

96 

96 

67 

61 

65 

55 

68 

59 

71 

67 

97 

96 

97 

99 

99 

99 

100 

101 

72 

78 

71 

78 

79 

76 

73 

70 

95 

86 

92 

94 

94 

97 

97 

98 

64 

69 

70 

72 

71 

72 

73 

73 

82 

90 

92 

94 

95 

96 

94 

96 

60 

63 

63 

50 

54 

65 

68 

72 

96   97   97 


104  103 
76   74 


95   90 
63  I  51 


95  1  97   97 
50   50   57 


90  I  94   94 
64 :  56   63 


94  86  91  92  '  94 

70  I  70  72  73  I  73 

95  I  96  99  100  jlOO 
70  !  73  67  74  1  75 


83  I  91 
68  ,  69 


94  I  96 
68  I  68 


93   99   94 
72   75   74 


98   98  :ioo  100 
69   70  :  70   72 


92   95 
59   61 


94   97   94   96   98  !  99 
65   71  '  73   70   74  j  74 


62   58   56 


82   85 
66   66 


84   85   89 
57   71   70 


84   84  I  89 
61   58  I  68 


85  88  87 

70  65  65 

83  82  85 

70  66  62 

94  95  96 

70  72  76 

89  91  93 

67  71  73 

88  90  92 

67  69  65 

85  84  86 

64  67  56 


94   92 
64   65 


97  101  I  98   99 
68   72  I  72   72 


89   94   96   95 
65   66  I  66   68 


89   95   95   93 
70   72   73   72 


90   95  I  97   96 
69   73   72   65 


92   97   96   97 
71   72   71   67 


95  ;  96  100 
52   62   74 


93  \    90 
56  !  55 


97   98   98 
58  I  55   72 


92  I  94   90 
64   57   61 


95   93 
60   55 


91  I  97   96 
51  '  62   66 


98   98   98   98  100 
73   74   69   72  '  74 


92  ;  95 
62   53 


94   92 
67   65 


96  j  97 
74   74 


85   92 
67   66 


89   88 
69  ,  70 


92  I  93 
70   71 


83   90 
67   69 


65   64 
99  101 


90   95   95 


91   93   94 


95   98   99 

70   72   72 


92   94  I  95 
69   74  I  74 


96  96  '  97 

74  74  I  75 

100  102  jl02 

75  69   69 

95  95  I  95 
69  71   70 

99  101  ,103 

75  71   73 

99  99  100 

72  66  I  68 

96  94   97 
58  70  !  70 

101  103  1105 
72  69  I  74 

95  96   95 

68  59  ;  59 

95  96  I   99 

76  73  I  73 

98  101  jlOl 

78  76  !  76 


96   95 
73   70 


72   57 
98   99 


95   96 
75   72 


98   96   95 
74   77   57 


90 

92 

98 

99 

93 

95 

96 

97 

90 

89 

71 

70 

74 

74 

70 

51 

51 

64 

59 

72 

86 

89 

94 

96 

91 

91 

92 

93 

87 

67 

70 

70 

76 

76 

74 

67 

67 

64 

68 

73 

96 

96 

99 

98 

92 

96 

98 

95 

96 

96 

75 

68 

72 

69 

68 

51 

62 

71 

74 

76 

93 

95 

100 

95 

96 

94 

97 

97 

96 

97 

75 

71 

70 

74 

73 

68 

61 

67 

72 

72 

90 

92 

9H 

98 

97 

95 

98 

97 

96 

99 

71 

68 

71 

57 

65 

59 

56 

53 

68 

72 

88 

69 

96 

96 

93 

88 

94 

93 

63 

91 

68 

66 

64 

56 

55 

54 

55 

59 

65 

57 

97 

97 

100 

98 

95 

96 

96 

97 

99 

98 

74 

69 

74 

73 

70 

65 

66 

70 

74 

75 

94  97  ,  98  96   99  101  102   97 

71  76   75  79   75  •  76   76   73 

91  93   94  93   96  •   97   98   95 
71  78  j  79  80   75  ;  77   80   74 

97  96  j  98  98 

69  73  1  76  76 

98  98  I  99  96 
68  78  j  79  77 

98  100  lIOl  101 

70  71  '  72  72 

92  94   96  96 


100 

102 

104 

103 

66 

71 

76 

72 

100 

103 

103 

105 

69 

69 

74 

71 

103 

106 

102 

104 

70 

72 

75 

71 

68   69   70 


100  100   99  100  101 


94   95   97 
71   72   69 

105  102  106 


89.1 
65.1 


92.7 
63.3 

93i0 
55.2 


95 

•  0 

57 

■  4 

91 

.4 

62 

1 

89 

9 

56 

9 

94 

9 

66 

1 

92.2 
65.2 


90.7 
I  66.9 


68.4 
63.9 


92.1 
54.4 

89.6 
57.5 

91.3 
62.2 

94.4 
70.0 


89.7 
58.5 

89.7 
57.0 

94.5 
56.6 

90.1 
64.0 

93.7 
58.6 

95.1 
'  68.5 

90.5 
62.7 

95.7 
58.8 

89.9 
62.7 

90.2 
67.5 

'92.8 
66.5 

90.9 
66.5 


71   74   76   75   71   70   77   75 
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DAILY 

Tl 

EM 

PE 

:rj 

Ul 

JR] 

ES 

KENTUCKY 
JUNE  1952 

Day  C 

31  Mt 

]fi 

1 

nth 

SlaHon 

1    2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

' 

10 

— 1 
11 

12 

13 

14 

15 

17 

1 

18   19  : 

1     1 

20, 

21 

22  1 

.j 

24   25 

H 

27  1  28  1  29  1  30 

31  1 

< 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

84 
53 

76 
49 

77 

49 

83 
63 

80 
52 

82 

57 

91 
59 

92 

54 

93 
65 

88 
56 

83 
54 

79 

63 

75 
68 

90 
67 

87   92 
67   57 

95 
67 

94  I  90 
56  1  57 

91 
56 

87 
65 

83 
57 

90 
67 

91   92 
56   68 

96 

71 

95  '  91   94   97      '  87.9 
72   71   71   72       62.0 

MIODLESBORO 

MAX 
MIN 

81 
60 

84 
55 

85 
54 

90 
59 

90 
62 

91 
64 

91 
62 

93 
63 

91 
64 

86 
54 

87 
68 

89 
50 

90 
70 

90 
54 

94   95 
66  ,  68 

94 
67 

93 
57 

95 
56 

95 
60 

92 

70 

91 
65 

95 
69 

96  ;  93 
65  ■  68 

97 
70 

99   98   99  100       92.3 
68  1  70   71   68       64.6 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

83 
54 

81 

51 

83 
50 

85 
58 

87 
64 

92 
60 

94 
51 

95 
55 

92 
51 

87 
62 

89 
55 

84 
62 

91 
52 

90 
55 

96  ;  99 
67  1  59 

97 
67 

95 
64 

92 
56 

92 
59 

86  ' 
63 

92 
58 

92 
56 

94   97 
63  j  70 

95 
71 

97   98   98   97       91.6 
68   67   70   55      1  52 . 1 

MURRAY 

MAX 
MIN 

80 
52 

84 
50 

94 
60 

90 
67 

94 
53 

93 
62 

96 
53 

96 

55 

97 
72 

97 
72 

97 
77 

98 
76 

99 
76 

100 
59 

102  100 
73   71 

100 

70 

97 
66 

101 
64 

99 
72 

100  100 
76   74 

100 
72 

102  101 
75   77 

102 
75 

104  106  104  105      1  97.9 
70   72   78   72      1  59.7 

OWENSBORO 

MAX 
MIN 

83 
62 

83 
56 

88 
61 

87 
63 

97 
61 

92 
53 

96 
66 

94 
55 

92 
71 

87 
69 

90 
71 

94   92 

72  i  75 

93 
72 

101   96 
73   73 

92 
71 

96 
63 

98 
63 

96 
57 

97 

70  1 

93 
74 

95 

70 

98  '  99 

75  j  74 

100 
74 

103  103  106  103       94.8 
73  j  73   77   74       69.1 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

SO 
57 

84 
52 

92 
66 

89 
65 

92 

63 

90 
54 

92 
68 

94 
68 

95 
73 

96 
70 

96 
75 

96 
77 

96 
77 

96 
73 

99   97 
77  1  74 

91 
69 

97 
61  1 

98 
65 

97 
70 

97 
76  j 

98 
75 

98 
73 

99 

77 

99 

78 

98 
77 

102  Il05  105  106      ;  96.8 
76  [  75   77   77      |  70.7 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

83 

53 

80 
61 

82 
60 

93 
67 

90 
64 

94 

63 

91 
66 

93 
65 

95 
59 

95 
69 

95 
72 

96 
78 

97 
77 

97 

72 

98 

102 
71 

99 
74 

93 
60 

95 
63 

98 
66 

98 

73 

99 

78 

98 
72 

99  102 
77   79 

100 
78 

101  ^02  105  106      1 
72   73   77   73 

96.9 
69.4 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

88 
64 

83 
58 

85 

57 

92 
64 

88 
64 

94 
55 

95 
67 

95 

70 

90 
69 

89 
67 

86 
64 

80 
60 

92 
66 

91 
73 

95 
59 

97 
72 

98 
73 

93  '  97 
71  ,  63 

95 

65 

85 
72 

94 
72 

92 

69 

97  '  98 
56  1  73 

97 
73 

97   95   97   93 
74   74   76   76 

92.2 
68.2 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

88 

61 

86 

50 

92 

56 

92 
65 

96 
59 

91 
60 

94 
62 

95 
63 

94   93 
66   58 

95 
69 

95 
74 

97 
73 

96 
66 

101 
69 

99 
68 

97 
63 

94  100 
57  ,  61 

99 
69 

99 
73 

100 
73 

99 
66 

101  101 
59  1  71 

101 
70 

103  ;i06  103  109 
61   59   75   59 

97.2 
65.3 

RICHMOND  E  STATE  COL 

MAX 

MIN 

82 
58 

79 
54 

78 
54 

81 
53 

84 
67 

84 
55 

88 
58 

92 
58 

92 
70 

87 
67 

84 
64 

83 
51 

83 
69 

86 
71 

90 
70 

94 
69 

94 
72 

93 
62 

36 
58 

93 
65 

90 
68 

86 
69 

91 
68 

90  '  93 

73  1  75 

94 
76 

93   94   94   95 
74   72   74   76 

88.5 
66.3 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

82 
56 

86 

60 

93 
56 

90 
56 

96 
69 

94 
62 

96 
53 

98 
66 

96 
71 

93 
71 

93 
71 

98 
74 

93 
74 

98 
72 

"7i 

98 
71 

99 
71 

95 
65 

92 

62 

99 
68 

98 
73 

98 
73 

100 
69 

102 
76 

102 
75 

102 
76 

101  105  102  106 
59   72   78   72 

96.9 
68.4 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 
MIN 

82 
59 

79 
57 

80 
60 

86 
56 

82 
66 

90 
66 

92 
70 

92 
58 

92 
58 

89 
70 

83 

71 

88 
71 

90 
72 

88 
71 

90 
75 

99 

75 

96 

70 

94 
60 

92 

60 

96 
66 

96 

70 

97 
58 

95 

70 

96 
75 

97 

70 

98 
72 

99  100   99  100 
72   73   75   71 

91  .8 
68.5 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

84 
55 

84 
50 

91 
54 

90 
63 

92 
59 

92 
52 

95 
63 

95 
54 

93 
59 

93 
59 

90 
68 

94 
71 

90 
72 

96 
70 

lOU 
70 

100 
69 

99 
66 

96 
65 

99 
60 

100 
64 

96 
73 

98 
69 

100 
58 

102 
72 

102 
78 

102 
71 

103  102  101  105 
69  j  70   74   70 

96.1 
66.5 

SHELBVVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

79 
65 

83 
52 

84 
54 

84 
61 

91 

54 

91 
52 

94 
67 

93 
64 

88 
56 

86 
67 

85 
69 

85 

69 

88 
56 

91 
58 

97 
58 

97 
69 

94 
69 

94 
57 

91 
57 

97 
69 

88 
67 

89 
68 

93 
68 

94 
72 

97 
72 

95 
71 

99 
70 

101  102  103 
71   73   73 

91.8 
54.5 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

79 
60 

80 
55 

82 

52 

88 
66 

89 

65 

B7 
50 

91 
59 

91 
63 

88 
57 

86 
67 

86 
68 

88 
64 

79 
70 

89 
67 

93 
67 

94 
67 

92 

70 

88 
55 

93 
57 

94 
64 

88 
57 

90 
68 

92 

63 

92 

70 

94 
70 

96 
72 

96 
70 

94   97   97 
71   73   70 

89.7 
65.4 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

83 
63 

84 
60 

88 
53 

89 
62 

93 

60 

91 
72 

93 
53 

94 
63 

90 
56 

67 
69 

89 
69 

94 
68 

85 
59 

90 
67 

97 
71 

97 
69 

97 
67 

93 
66 

98 
65 

95 

66 

91 
68 

93 
68 

95 

70 

98 
71 

?? 

98 
70 

99 
68 

102  100  102 
71   73   70 

93.6 
65.9 

VANCEBUR6  DAM  32 

MAX 
MIN 

83 
55 

78 

49 

86 
50 

82 
68 

81 
63 

92 

57 

91 
55 

95 
51 

39 
56 

84 
65 

80 
55 

79 
65 

90 
61 

88 
65 

95 
57 

99 
67 

97 
67 

91 

66 

90 
69 

86 
60 

82 
62 

90 
65 

92 
65 

91 
67 

96 

59 

95 

71 

91 
70 

92  100   95 
68   59   56 

89.3 
62.1 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

MAX 
MIN 

81 
56 

82 
51 

79 
50 

81 
65 

36 
67 

86 
51 

91 
60 

92 
66 

93 
64 

88 
66 

84 
59 

82 
55 

82 
69 

92 
66 

89 
55 

95 
69 

97 
66 

96 
64 

91 
62 

95 

61 

92 

63 

92 
56 

92 
55 

92 

64 

94 

6e 

96 

70 

96 
72 

96   97   99      '  90.2 
59   53   70      j  53.2 

WILLIAMSBURG 

MAX 

MIN 

95 

96 
59 

97   96 
70   71 

99   99   98  100 

59  1  70   70   70 

WILLIAMSTOWN 

MAX 

MIN 

80 
56 

76   80 
55   57 

80 
6C 

31 

55 

89 
64 

91 

70 

92 

71 

85 
69 

85 
56 

81 

6% 

78 
6t 

89 
65 

85 
7C 

91   94 
73   73 

91 
71 

88 
63 

90 
63 

87 
60 

85 
57 

88 
69 

91 
69 

91   96   96 

74  !  74   75 

95   98  102   97 
71   74   75   77 

88.4 
55.7 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

J 

84 
60 

J 

80   86 
56   56 

66 

9; 
62 

93 
68 

93 
56 

96 
65 

96 
58 

93 
67 

at 

72 

91 
70 

92 
73 

96   98   95 
66   71   72 

95 
70 

94 

70 

93 
63 

97 
67 

99 

70 

91 
67 

94 

70 

96  '  99  100 

71 ;  72   74 

99  101  103  102 
72   74   73   72 

94.1 
68.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^! 

BURGIN  DIX  DAM 

WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

.17 
2 

.15 
24 

.19 
0 

.31 
44 

.20 
0 

.15 
18 

.13 
3 

.19 
91 

.22 
0 

.28 

1 

.14 
1 

.11 
25 

.23 
6 

.50 
22 

.24 
10 

.16 
30 

.26 
8 

.42 
25 

.16 
12 

.50 
43 

.22 
23 

.10 
24 

.25 

1 

.27 
68 

.16 
2 

.21 
43 

.15 
5 

.07 
44 

.18 
1 

.12 

1 

.19 

1 

.27 
10 

.19 
3 

.35 
27 

.12 
3 

.31 
34 

.28 
0 

.37 
36 

.26 
0 

.30 
20 

.29 
1 

.29 
34 

.07 
1 

.26 
44 

.19 
7 

.29 
30 

.23 

5 

.29 
51 

.30 
12 

.34 
30 

.26 
7 

.35 
21 

.30 
3 

.34 
30 

.21 
0 

.28 
19 

.27 
0 

.30 
31 

.23 
0 

.33 
25 

6.29 
117 

8.21 
945 

t«s  fallovlng  Station  Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  oi  1951  -  1952 


Long-term 

Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

means 
July-June 

ANCHORAGE 

0 

0 

75 

238 

778 

860 

778 

740 

630 

308 

86 

0 

4493 

ASHLAND  DAM  29 

0 

0 

41 

198 

693 

759 

672 

660 

587 

241 

53 

0 

3904 

BARBOURVILLE 

0 

0 

27 

178 

660 

689 

605 

632 

502 

245 

41 

0 

3579 

BARDSTOWN  S  J  PREP  5CH 

0 

0 

50 

195 

715 

777 

700 

671 

556 

249 

54 

0 

3967 

BEAVER  DAM 

0 

0 

54 

223 

726 

774 

719 

652 

566 

270 

72 

0 

4056 

BEREA  COLLEGE 

0 

0 

54 

219 

693 

758 

685 

690 

608 

291 

75 

0 

4073 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

0 

0 

41 

238 

741 

756 

729 

647 

5  74 

282 

70 

0 

4078 

BURGIN  OIX  DAM 

0 

0 

42 

198 

710 

764 

689 

652 

566 

247 

43 

0 

3911 

CAMP8ELLSVILLE 

0 

0 

53 

236 

747 

733 

697 

643 

562 

258 

55 

0 

3984 

CARROLLTON  LOCK  1 

0 

0 

53 

228 

767 

850 

763 

742 

612 

284 

70 

0 

4359 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

0 

0 

66 

264 

755 

771 

701 

704 

624 

311 

84 

0 

4280 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

0 

0 

70 

247 

816 

934 

872 

811 

695 

3  54 

121 

0 

4920 

CVNTHIANA 

0 

0 

60 

242 

753 

848 

CVNTHIANA  2 

760 

737 

653 

318 

90 

0 

FARMERS 

0 

2 

74 

217 

732 

783 

694 

692 

612 

272 

61 

0 

4139 

FORDS  FERRY  DAM  50 

0 

0 

32 

155 

707 

748 

702 

613 

541 

257 

64 

0 

3829 

GRAYSON 

0 

6 

98 

301 

789 

873 

773 

779 

702 

336 

107 

0 

4764 

GREENVILLE  2  W 

0 

0 

54 

209 

718 

766 

709 

621 

56  5 

277 

74 

0 

3993 

HARLAN 

251 

675 

HEIDELBERG  LOCK  14 

1 

0 

60 

228 

705 

774 

678 

684 

593 

273 

55 

0 

4061 

HENDERSON  4  SW 

0 

0 

41 

188 

727 

79* 

748 

658 

618 

281 

73 

0 

4130 

HOPKINSVILLE  2  E 

0 

0 

31 

182 

703 

681 

704 

629 

562 

INEZ 

0 

3 

39 

26  7 

727 

782 

671 

729 

634 

303 

50 

0 

4205 

IRVINGTON 

0 

0 

57 

216 

736 

792 

749 

674 

570 

280 

74 

0 

4148 

LEITCHFIELD 

0 

0 

51 

210 

739 

774 

755 

666 

585 

269 

71 

0 

4120 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

0 

0 

54 

229 

789 

841 

816 

754 

627 

323 

82 

0 

4615 

4763 

LIMESTONE  SPRINGS 

730 

773 

701 

659 

584 

264 

74 

LOUISVILLE  WB  AP 

0 

0 

45 

224 

760 

824 

792 

699 

603 

292 

74 

0 

4313 

LOUISVILLE  WB  CITY 

0 

0 

38 

184 

722 

808 

798 

697 

588 

274 

75 

0 

4184 

4403 

LOVELACEVILLE 

0 

0 

38 

178 

707 

747 

697 

602 

529 

266 

60 

0 

3824 

MADISOHVILLE  1  SE 

0 

0 

43 

209 

728 

779 

710 

632 

566 

262 

67 

0 

3996 

MAK-IOTH  CAVE  PARK 

2 

0 

69 

228 

733 

720 

704 

626 

536 

241 

54 

0 

3913 

MANCHESTER  4  SE 

0 

0 

24 

700 

770 

598 

659 

571 

280 

53 

0 

3655 

MAYFIELO  2  S 

0 

0 

29 

164 

685 

717 

688 

586 

545 

266 

63 

0 

3743 

MIOOLESBORO 

0 

0 

31 

206 

671 

727 

610 

587 

525 

221 

44 

0 

3622 

MOUNT  STERLING 

0 

e 

57 

223 

782 

839 

775 

757 

629 

302 

70 

0 

4434 

HURRAY 

0 

0 

29 

175 

662 

691 

650 

574 

511 

244 

53 

0 

3539 

OWENSBORO 

• 

0 

30 

184 

731 

804 

749 

654 

561 

252 

63 

0 

4028 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

0 

0 

40 

200 

733 

770 

748 

642 

579 

279 

69 

0 

4060 

PIKEVILLE 

0 

1 

20 

170 

653 

688 

614 

623 

533 

228 

38 

0 

3668 

PRINCETON 

0 

0 

40 

198 

731 

766 

716 

626 

583 

297 

72 

0 

4029 

RUSSELLVILLE 

e 

0 

40 

217 

714 

675 

584 

519 

264 

50 

0 

SCOTTSVILLE 

0 

0 

35 

206 

704 

694 

665 

586 

546 

241 

52 

0 

3729 

SHELBYVILLE  2  W 

0 

0 

49 

209 

774 

856 

761 

712 

614 

278 

82 

0 

4336 

SOMERSET  1  N 

0 

0 

44 

220 

700 

725 

678 

629 

513 

228 

54 

0 

3791 

SUMMER  SHAOE 

0 

0 

48 

224 

724 

712 

679 

642 

563 

276 

58 

0 

3926 

VAHCEBURG 

0 

4 

54 

187 

685 

729 

VANCEBURG  DAM  32 

625 

2  79 

75 

1 

WILLIAMSBURG 

0 

0 

19 

172 

652 

675 

601 

596 

521 

236 

NILLIAMSTOWN 

0 

0 

55 

217 

760 

877 

789 

758 

661 

313 

88 

0 

4508 

See  Page  62  for  Table  3  Delayed  Data  and  Corrections. 
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STATION  INDEX 


.Statio 


AODISOM  DAM  49 

ADOLPKUS  1  N 

W-BANY 

ALLEN 

ANCHORAGE 

ASHCAMP 

ashland  dam  29 

barboubville 

bahdstown  s.j.  prep  5cm 


BEAVER  0AM 

BENHAH 

6EREA  COLLEGE 

BEREA  HATER  WORKS 

BOWLING  GREEN 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  MB  AP 
BRENT  OAH  ?6 
BROWN&VILlE  LCXK  6 
BUROINE 

BURGIN  OIX  0AM 

BURKESVILLE 
BURNSIDE 
CADIZ  LOCK  E 
CAMPBELLSVILLE 

1 


County 


BRECKINRIIX 
ALLEN 

INTON 
FLOYO 
JEFFERSON 

'IKE 
eOYO 
KNOX 
NELSON 
HARLAN 

OHIO 

HARLAN 

MADISON 

MADISON 

WARREN 

WARREN 


CARROLL n 

COLLEGE  I 

COLUMBIA 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CYNTHIANA 

CYNTHIANA  2 

DANVILLE 

DELPHIA  1  E 

DEPU 

DEWEY  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

DUNMOR 

DUNNVILLE 

EODVVILLE  LOCK  F 
EDMONTON 
ELKHORN  CITY 
FALMOUTH 
FARMERS 

FLEM1NG5BURG 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  * 
FRANKLIN  WATER  WORKS 

FREE BURN 

FRENCHBURG 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

GLASGOW 

GLENDALE 

GRANT  0AM  36 

GRAYSON 

GREENSBURG 

GREENSeuRG  HJWAY  61  BR 

GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2   W 
HARTFORD  6  NW 
HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  1* 

HENDERSON  A  SM 

HICKMAN  1  E 

HICKSVILLE 

H!GH  BRIDGE  LOCK  7 

HINDHAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE  2  E 

HYDEN 

IHEl 

IRVINGTON 

JACKSON 

JEREMIAH 
KEENE  2  N 
KENTUCKY  DAM 
LANCASTER  ICE  PLANT 
LAURA 


campbell 

\ 046  i  edmonson 
hhIletcher 

11Z7  MERCER 

1137 IcUMBERLAND 
11 56 'PULASKI 
1206  TRIGG 

1256  TAYLOR 

1345  I  CARROLL 
1704|hAD[S0N 
lT22IAOAIft 
1801  WHITLEY 
18SS  BOONE 

1969  WHITLEY 
199B  HARRISON 
003  I  HARRISON 
204  0  I  BOYLE 
2132  i PERRY 


1 
2134  I  KNOTT 
FLOYD 
233BiOHIO 
2366 jMUHLENBERG 
2374JCASEY 

2445  LYON 
2469  METCALFE 
2528  PIKE 
2775!  PENDLETON 
2  791  I  ROWAN 

2903  I  FLEMING 

2953  MADISON 

2961 IcRITTENDEN 

3028 

3036  SIMPSON 

IKE 
MENIFEE 
SCOTT 
HENRY 
BARREN 


Obser- 
vation 
time 


37  55 
36  39 

36  41 

37  35 


37  25 

36  SB 

37  34 


36  58 
39  03 

37  12 


37  46 
36  47 
36  99 
36  46 


37  06 
36  56 
39  04 

36  50 
3B  23 

38  23 


HARDIN 
BOONE 
CARTER 
GREEN 
GREEN 

GREENUP 
MUHLENBERG 
OHIO 
PERRY 


HENDERSON 

FULTON 

GRAVES 

JESSAMINE 

KNOTT 

CHRISTIAN 

ESLIE 
MARTIN 
BRECKINRIDGE 
BREATHITT 

LETCHER 

JESSAMINE 

LIVINGSTON 

GARRARD 

MARTIN 


66  34 
86  16 
BS  08 
B2  43 

85  33 

82  26 

82  36 
63  53 

B5  28 

83  20 

86  52 


84  43 
89  22 
64  37 


B4  40 

84  19 
B4  18 
64  18 
84  46 

63  07 

62  48 


36  12 
38  25 

37  00 


38  37 
37  12 
37  32 


82  9 

69  30 
85  3 


tables 


37  i 


CORPS  OF  ENGINEERS 
IDELL  M.  DEARIN6 
MRS. BARBARA  M.  COOL 

C.  E.  BARRET 

S.  BATLIFF 
CORPS  OF  ENGINEERS 
UNION  COLLEGE 
ST.  JOSEPH  PREP  SCH 
C .  HOMER  NOLAN 

6P  E.  G.  YOUNG 
8A  C.  C.  WHITEAKER 
JAMES  A.  GROSSMAN 
MRS.  L,  B.  GAFFARD 
JAMES  R.  EDWARDS 

TVA-639 

WEATHER  BUREAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STINSON  SKAGGS 
MRS. LEONARD  H.BANKS 

.  WILLIAMS 
MARVIN  M.  LEE 
THOMAS  A.  LEWIS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ALVA  MC  KINLEY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS. HAZEL  B.PICKETT 
CIVIL  AERO.  ADM. 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

KY  DEPT  OF  CONS. 
MARSHALL  HILL 
CHARLES  C .  KALL 
.  COLD  I  RON 
H  R.  BEALL 


CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  E .  MOHAN 
HARVEY  J.  FARMER 
JESSIE  OLDHAM 
MRS.  C.  C.  STAMPER 

BYRON  f.  FLEMING 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 


DAVID  W.  BELL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SHIRLEY  I.  STATEN 
MRS.  MELL  M.  LINGLE 
MRS.  ADA  L.  COX 


2  3  9 

2  3  9 

Z  3  9 

2  3  9 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


CLOSED  6'52 


MRS.  W.  K.  MORRIS 
MRS. FOREST  CAMPBELL 
UNITED  FUEL  GAS  CO 
FLOYD  G.  ROBBINS 
MRS.  HAE  JETT 

HOBART  I  SON 
MARION  W.  MAHIN 
TVA-379-A 
KENTUCKY  UTIL  CO 
JAMES  A.  FIELD 


Static 


LEITCMf lELD 
LEXIP»GTON  WB  AIRPORT 
LIBERTY 

LIMESTONE  SPRINGS 
LITTLE  HICKMAN  LOCK  B 

LOCKPORT  LOCK  2 
LOUISA  2 

LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
LOUISVILLE  WB  CITY 

LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  I    SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 
MAYFELD  SUBSTATION 

MAYFIELO  2  S 
HAYSVILLE  DAM  33 
MC  KEE  1  SE 
MIDDLESBORO 
MIDWAY 

MILLEHSTOWN 

MONTICELLO 
:  MOUNT  STERLING 

MUNFORDVILLE 
I  HURRAY 

'  OLNEY 

I  ONEONTA  DAM  35 
I  0WEI6BOR0 
'  OWENSBORO  DAM  46 
PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PAINTSVlLLE 

PIKEVILLE 

PINEVlLLE 

PRINCETON 

RAVENNA  LOCK  12 
RICtWOND  E  STATE  COL 
RUMSEY  LOCK  2 
RUSSELLVILLE 
ftUSSELLVILLE  SUBSTA 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 
SALVISA  LOCK  6 
SCOTTSVILLE 
SEBREE  WATER  WORKS 
SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SMEL8YVILLE  2  W 

SHEPHERDSVILLE 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 
STEARNS  2    N 

SUMMER  SHADE 
SUMMER  SHADE  9JBSTA 
TAYLORSVILLE 
TOMPKINSVILLE  TEL  OFF 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 

TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  49 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 
VANCE6URG  DAM  32 

WAYNESBURG  6  E 

WEST  LIBERTY  WATER  WK 

WESTPORT 

WILLIAMSBURG 

HILLIAMSTOWN 

WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 

NEW  STATIONS 

BURDINE  3  NE 


County 


GRAYSON 

FAYETTE 

CASEY 

BULLITT 

JESSAMINE 

HENRY 

LAWRENCE 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

BALLARD 


GRAVES 

GRAVES 

MASON 

JACKSON 

BELL 

WOODFORD 

GRAYSON 

WAYNE 
MONTGOMERY 


HOPKINS 
CAMPBELL 
DAVIESS 

DAVIESS 
MC  CRACKEN 


37  29  I  86  18 


36  26 

38  07 
38  11 
38  17 
38  15 


36  98 


68  50 
87  29 

37  11  I  66  06 

37  06  I  83  43 

36  44  I  68  39 

36  42  I  86  36 

36  38  63  42 

37  26  63  59 
36  37  83  43 

38  09 1  84  41 

3  37  27  I  B6  03 

2  |36  50  84  51 

5  '36  03'  63  57 


Obser- 
vation 
time 


SHELBY 
BULLITT 
PULASKI 
WASHINGTO^ 
MC  CREARY 

METCALFE 

METCALFE 

SPENCER 

MONROE 

TRIGG 

ANDERSON 

UNION 
MADISON 
ANDERSON 
LEWIS 

NCOLN 
MORGAN 
OLDHAM 

ITLEY 
GRANT 

EE 


37 

16: 

36 

36  j 

37 

13 

■i8 

56! 

37 

46  ' 

37 

04 

■S7 

06 

17 

49 

37 

36 

45 

37 

06 

37 

40 

37 

44 

17 

32 

91 

36 

90  j 

37 
37 

42  1 

56 

37 

36 
09 

36 

13 

If 

00 

3; 

09 

37 

*i! 

GEORGE  D.  LITSEY 

WEATHER  BUREAU 
PALLIA  L.  HANKLA 
G.T.STAGG  DISTILLER' 
CORPS  OF  ENGINEERS 

6A  CORPS  OF  ENGINEERS 
7A  ;j.  HOWARD  OUEEN 

(Id'u.S.  WEATHER  BUREAU  I 
6A  ICORPS  OF  ENGINEERS  ; 

HIdIu.S.  WEATHER  BUIEAU 


5P  NATIONAL  PARK  SVC 


5P  MRS.  JOE  PAYNE      '  2  3  5 
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REFERENCE  NOTES 

state  basis   There  will  be  no  duplication  of  numbers 
The  four  digit  Identification  numbers  In  the  Index  number  column  of  the  Station  Index  are  ass  gw   on 

,   „iies  and  direction  from  the  post  office- 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance 

Observation  time,  given  In  the  Station  Index  are  In  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

.onthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  ,2   months  .1.1  be  carried  In  the  .u.e  Issue  of  this  bulletin. 

Station,  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  table.,  .re  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 
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KENTUCKY  -  JULY  1952 
0.  K.  Anderson,  Section  Director  -  Louisville 

WEATHER  SUMMARY 

Weather  conditions  in  July  were  similar  to  those  prevailing  in  the  preceding  June.  The 
drought  conditions  and  intense  heat  which  prevailed  over  a  large  portion  of  the  State 
and  during  so  great  a  part  of  the  month  were  the  principal  features  of  the  weather  con- 
ditions Temperatures  of  90°  or  above  were  unusually  persistent.  Showers  in  the  first 
half  of  the  month  were  frequent  and  moderate  even  in  the  district  where  droughty  condi- 
tions were  worst.  However,  because  of  the  heat  and  above  average  sunshine  there  was 
rapid  evaporation  and  little  infiltration  into  the  soil  so  that  vegetation  received 
but  slight  benefit.  Thunderstorms,  while  not  especially  numerous,  were  mostly  severe 
and  accounted  for  fatalities,  injuries,  and  large  amounts  of  damage  to  property  and 
crop  s . 

Hot  humid  conditions  that  have  characterized  most  of  the  summer  season  to  date  were 
the 'rule  during  the  month.  With  the  exception  of  the  second  week  during  the  period, 
when  temperatures  averaged  below  normal,  the  rest  of  the  month  saw  readings  above  the 
seasonal  level.  This  cool  interval  was  caused  by  a  southward  and  eastward  movement  of 
a  cool  air  mass  on  the  8th.  This  cooler  air  brought  low  humidities  and  cool  days  and 
nights.  It  was  during  this  period  that  all  stations  recorded  their  lowest  temperature 
for  the  month.   The  last  week  of  the  month  saw  the  hottest  period  where  readings  m  the 


mean  temperatures  ranged  from  82.2°  at  Murray  to  75.4°  at  Baxter.  The  highest  temp- 
erature reported  in  the  State  was  110°  at  Princeton  on  the  27th  and  at  Murray  on  the 
28th.  The  lowest  reading  was  47°  at  Corbin  CAA  Airport  on  the  10th  and  at  Benham  on 
the  11th. 

The  rains  for  the  month  came  mostly  as  local  showers  and  there  were  great  discrepancies 
in  the  amounts  in  comparatively  small  areas.  During  the  first  week  rainfall  totals  were 
generally  least  in  counties  near  the  Ohio  River  with  heaviest  falls  recorded  m  local 
?hundershowers  in  the  southwest.  Cooler  air  on  the  8th  brought  statewide  showers  but 
significant  amounts  were  reported  only  in  central  and  eastern  counties.  Scattered  after- 
noon and  evening  thundershowers  on  the  15th  through  the  17th  made  up  the  next  period  of 
rainfall  with  the  lightest  falls  in  western  counties  and  largest  amounts  in  local  areas 
in  central  and  eastern  counties.  Following  this  period,  rainfall  throughout  the  State 
became  insignificant  with  many  locations  reporting  none  at  all.  High  temperatures  ,  sunny 
skies,  and  lack  of  rainfall  combined  to  deplete  rapidly  the  remaining  soil  moisture 
The  a^;erag9  precipitation  for  the  State  was  2.59  inches  which  is  1.56  inches  below  the 
mean.  The  total  rainfall  amounts  recorded  at  the  various  stations  ranged  from  6.46  in- 
ches at  Ford  Lock  10  in  Madison  County  to  0.45  inch  at  Irvington  m  Breckenridge  County. 
?he  heaviest  rainfall  in  any  one  day  was  2.87  inches  at  Cumberland  Falls  State  Park  on 
the  31st. 

West  of  a  north-south  line  drawn  roughly  from  Louisville  to  Bowling  Green  conditions 
at  the  end  of  July  were  serious  and  getting  worse  as  drought  and  heat  continued.  In 
the  middle  third  o^f  the  State,  including  the  Blue  Grass  area,  conditions  were  unfavor- 
able. From  Maysville  southwestward  along  the  eastern  fringe  of  the  Blue  Grass  and  foot- 
hills ,  the  crop  outlook  was  better.  Tobacco  in  western  and  southwestern  c^";;*^^^ ^^^^^.^^ 
poor  condition  but  was  better  in  southeastern  counties.  The  mam  ^^^^I^^"^""'^! ^^^^^ 
was  also  seriously  affected.  All  yield  of  small  grains  were  good  except  for  If ^'^^eded 
spring  oats.  Hay  crops  were  reduced  and  many  pastures,  with  the  exception  of  those  m 
the  eastern  areas,  were  either  bare  or  had  become  short. 

Electrical,  wind,  hail,  and  rain  storms  were  responsible  for  **«  ^^^f  ^jt^^^ '  VL^^^I 
juries,  and  over  $180,000  damage  to  property  and  crops.  The  areas  affected  were  Jeffer- 
son, Owen,  Pike,  Clark,  Bourbon,  and  Fayette  Counties.   -   W.S. 
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Averages  for  the  period  January  1949  to  date  have  been  weighted  according 
to  area  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published  in  this 
table    for    earlier    years. 
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2 

.84 

.68 

.74 

1 

.50 

2 

.63 

.15 

.51 

1 

.64 

2.35 

3.34 
2.50 
2.22 

3.05 
.87 

2.92 

3.65 
3.46 
3.04 
3.67 

3.96 


!-    3.16 
2.70 


1.4) 
-    3.97 


.87 
1.3  3 


.85 
1.12 

.68 
1.22 

.80 

.22 

1.46 
.90 


.90 
.83 


1.47 

1.19 

.53 


1.53 
1.54 


.•V4 

.74 

1.15 

I    1.02 

1.66 


■a-a 
o.  n 

&l 

><o 

•«  ^ 
S  o 


No.  of  Days 


S  i    S  1 

O    i      o 

I 


5  1    1 

5  1    3 

6  i   4 

612 

7  !    3 


2  ll 
1 
2    1 
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DAILY  PRECIPITATION 


AOOI<iON  0AM  45 

•  80 

ADOLPMUS  1  N 

3.oe 

ALBANY 

2.7? 

ALLEN 

3.26 

ANCHORAGE 

1*95 

ASHCAMP 

2.96 

ASHLAND  DAM  29 

2.33 

PARBOURVILLE 

2.56 

eAROSTOMN  S  J  PREP  SCH 

2.55 

BAXTER 

2.75 

BEAVER  DAM 

1.61 

BENHAH 

1.49 

BFREA  COLLEGE 

6.32 

8EREA  WATER  WORKS 

3.78 

BOWLING  GREEN 

1.71 

BOMLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  WB  AP 
BRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 
BUROINE  3  NE 

BURGIN  DIX  DAM 
BURKESVJLLE 
BURNS !De 
CADIZ  LOCK  E 
CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK.  1 

COLLEGE  HILL  LOCK  U 

COLUMBIA 

C0R81N  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  W  B  AJRPORT   R 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CYNTHIANA 

CVNTHIANA  2 

DANVILLE 

DELPHI  A  1  £ 

OCMA 

OewEY  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORO  BR 

OUNMOR 

OUNNVlLLE 

EDDYVILLE  LOCK  F 
eOMONTON 
6LKH0RN  CITY 
FALMOUTH 
FARMERS 

FLEMINGS6URG 

FORO  LOCK  10 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK  * 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

FREEBURN 

FRENCHBURG 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GE5T  LOCK  3 

GLASGOW 

CLENOALE 

GRANT  DAM  36 

GRAYSON 

6REENSBURG 

GREENSBURG  KIWAY  61  BR 


Day  oi  month 


6  I  7 


GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2  W 
HARTFORD  6  NW 
HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  \t, 

HENDERSON  4  SW 

HICKMAN  I  E 

HICKSVILLE 

HrGH   BRIDGE    LOCK    7 

HINDMAN    SETTLEMENT    SCH 

HOPKINSVlLLE    2    E 

HVOEN 

INEZ 

IRVINGTON 

JACr<;ON 

JEREMIAH 
KEENE    2    N 
KENTUCKY    0AM 
LANCASTER     ICE    PLANT 
LAURA 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON    W8    AIRPORT  I 

LIBERTY 

LIMESTONE  SPRINGS 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  B 

LOCKPORT  LOCK  2 

LOUISA  2 

LOUISVILLE  WB  AP        I 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

LOUISVILLE  WB  CITY      I 

LOVELACEVILLE 
MAOISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  *»  SE 
MAYFIELD  SUBSTA 

MAVFIELO  2  S 
MAVSVILLE  OAM  33 
MC  KEE  1  SE 
MIOOLESBORO 
MIDWAY 

MlLLERSTOWN 
MONTICELLO 
MOUNT  STERLING 
MUNFOHDVILLE 
MURRAY 

OLNEV 

ONEONTA    OAM    35 

OWENSfiORO 

0WENS6OR0    OAM    *.6 

PADUCAH    CAA    AIRPORT 

PADUCAH 

P*INTSVILLE 

OtKEVILLE 

I^INEVILLE 

PRINCETON 

RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND  E  STATE  COL 
RUMSEY  LOCK  ? 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  SUBSTA 


2.25 

3.62 
3,54 
2.65 
1.59 


6.30 

.26   . 

32 

1.89 

b.<.6 

.08   T 

.05 

.92 

.15 

, 

1.25 

.04 

2.53 

T 

.51 

4.26 

.59 

:  1, 

3.26 

.43 

•  12 

'•.04 

.50 

3.29 

.86 

3.47 

.28 

.65 

1.94 

.55 

.62 

4.20 

3.35 

~ 

1.15   T 

3.24 

.14 

1.05 

4.97 

.03 

.73 

.35 

.35 

3.39 

1.68 

.08 

1.09 

T 

.64 

3.20 

.31 

.02 

2.35 

.55 

.75   .49 

1.28 

3.74 

1.23 

3.15 

1.30 

2.97 

.28 

.21 

3.34 

.07  1.53 

•  ( 

5.22 

.79   T 

1.59 

1.75 

2.60 

1.54 

.08 

.45 

.11 

•  02 

3*33 

i.ao 

.20 

2.96 

.12 

T 

.50 

.05 

1.67 

.06 

.67 

5.46 

.53 

2.B5 

.02   .71   ,10 

3.21 

1.54 

.12 

3.01 

T 

.72 

.71 

2.86 

.15 

.50 

.46 

2.67 

.51 

.12 

.12 

2.18 

.13 

- 

.30 

.12 

1.21 

T 

T 

T 

1*03 

.06 

1*34 

2.95 

1.58 

.04 

3.99 

1.23 

1.09 

.06 

2.77 

.52 

2.22 

.37 

3.54 

.02 

1.34 

3.22 

.03   .68 

.47 

3.05 

1.08 

.07 

2.63 

1.10 

.87 

.10 

.06 

2*87 

.09 

T 

.53 

3.04 

.63 

.48 

1.42 

2.92 

.58 

.09 

4.26 

T 

.10 

.51 

1.74 

.71 

.08 

1.54 

.05 

1.84 

.10 

1.32 

.03 

1.23 

.04 

.03 

2.06 

1.19 

1.85 

.26 

.60 

3.37 

.99   .19      1 

T 

.41 

3.65 

.01      1 

.02 

.69   .03 

.1 

3.53 

.35   T 

T 

2.63 

.15 

1  .7 

1.96 

.47 

3.46 

.51 

.10 

.07 

4,39 

.75 

2.42 

.51 

3,68 

.65 

.03 

3,13 

•  74 

T17^ 


13       14       15 


1.10 
1.46  .08 
.07    1.26 


.58    1.32 

T         1.19 

1.65 


.23    1.48    2.80 


19      20      21      22      23      24     25 


.07       .18       .09 


27      28      29      30      31 


.25 

.10       .07 
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Table  3— Continued 


Station 


ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SALVISA  LOCK  b 

SCOTTSVILLE 

SEBREE  WATER  WORKS 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SHELSYVILLE  2  W 
SHEPHEROSVILLE 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 
STEARNS  2    N 

SUMMER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SUBSTA 
TAYLORSVILLE 
TOMPKINSVILLE  TEL  OFF 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 

TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  *9 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 
VANCE6URG  DAM  32 

WAYNESBURG  6  E 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WE5TP0RT 

WILLIAMSBURG 

WILLIAMSTOWN 

WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


DAILY  PRECIPITATION 


liTO 

2i60 
1.84 


1.22 
2(99 
3*03 
3. Ok 


3i6T 

ltt>6 
3.96 


Day  oi  month 


10       11       12 


13      14       15 


16      17       18 


19      20      21 


T         1.02 

•  66 

.67    1.66 


22      23  I  24 


25      26  I  27 


28      29      30      31 


T 

.♦5 

.20 

•  30 

.16 

•  12 

.08 

Sm  BitoNim  Nota  FoUoirins  Statton  lnd« 
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si^6s6^a^. 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
JULY  1952 


Station 

Day 

Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

ANCHORAee 

MAX 
HtN 

94 
68 

90 
71 

sa 

71 

84 
69 

90 

61 

90 
66 

92 
64 

88 

66 

78 
53 

78 
52 

87 
54 

90 
58 

95 

59 

95 
67 

85 
69 

66 

67 

90 
69 

92 

70 

92 

69 

93 
69 

93 

71 

96   97 
73   55 

87 
60 

89   98  103 
66   57   63 

103   92 
69   71 

83 
65 

85 
61 

90.5 
64>5 

ASHLAND  0AM  29 

MAX 
MIN 

83 

70 

85 
69 

90 
73 

87 
73 

as 

70 

87 
70 

89 
69 

91 
71 

88 
64 

77 
59 

81 
59 

87 
62 

92 
66 

96 
69 

90 
70 

90 
72 

90 
64 

95 

70 

94 
72 

95 
72 

96 

75 

97   97 
75   75 

88 
73 

87   94   98 
61   58   68 

102   87 
76   73 

81 
68 

88 

70 

90.0 
59.2 

BARBOURVILLE 

MAX 
MIN 

9S 
65 

90 
66 

90 
64 

89 
63 

90 
65 

90 
58 

92 
58 

93 
61 

89 
59 

82 

49 

86 

49 

93 
50 

95 
58 

95 
61 

95 
66 

94 
63 

92 
65 

94 
56 

95 
68 

97 
67 

96 
66 

100   99 
57   65 

93 
58 

97  101  104 
52   60   60 

104  102 
60   65 

89 
65 

93 
66 

94.0 
61.8 

BARDSTOKN  S  J  MEP  SCH 

MAX 

MIN 

94 
69 

95 

72 

95 

73 

92 

70 

90 
69 

92 
66 

92 

64 

92 
66 

79 

53 

82 

52 

87 
53 

88 
57 

96 
59 

96 

67 

96 

69 

86 
67 

95 
69 

93 
59 

95 

70 

95 
69 

96 

70 

100  100 
75   59 

99 
65 

91  102  105 
55   64   60 

104   96 
70   72 

95 
65 

90 
60 

93.6 
65.1 

BAXTER 

MAX 
MIN 

95 
6* 

87 
65 

88 
60 

89 
60 

88 
62 

83 
61 

90 
60 

89 
62 

89 
62 

76 

49 

80 
49 

84 
50 

93 

57 

92 

59 

92 
63 

93 
61 

93 
65 

90 

64 

68 
66 

90 
65 

90 
65 

93   96 
55   67 

95 
60 

89   94   96 
54   58   59 

100   99 
56   60 

97 
51 

85 
64 

90.4 
60.4 

BEAVER  DA.4 

MAX 
MIN 

101 

7Q 

95 
76 

95 
74 

92 
73 

91 
65 

94 
67 

95 
68 

90 
68 

84 
56 

85 
54 

93 
66 

95 
57 

100 
60 

98 
73 

95 
72 

90 
67 

98 
72 

96 
73 

97 
70 

97 
72 

100 

74 

103   97 
73   68 

98 
66 

96  106  106 
57   58   65 

106   99 
69   75 

94 
69 

94 
63 

96.2 
67.1 

BENHAM 

MAX 
MIN 

96 
66 

88 
70 

62 

91 
58 

87 

58 

92 
56 

91 
60 

90 
62 

92 
62 

75 
50 

82 
47 

89 
53 

91 
57 

94 
65 

96 
68 

99 
63 

92 
66 

90 
65 

90 

55 

91 
57 

94 
65 

97  102 
56   67 

102 
53 

93   99  100 
55   55   60 

103  106 
58   62 

100 
52 

90 
66 

93.2 
61.2 

BEREA  COLLESE 

MAX 
MIN 

90 
67 

S8 
66 

88 
71 

79 
70 

89 
65 

90 
63 

90 
65 

91 
65 

76 
57 

82 
52 

85 
52 

90 
53 

93 
63 

94 
69 

91 
68 

91 
66 

91 
69 

92 
71 

92 
72 

92 

71 

95 
72 

96   99 
73   59 

97 
72 

97  104   98 
61   50   52 

97  102 
71   69 

98 
70 

97 
72 

92.1 
66.0 

BOMLtNe  SREEN  MB  AP 

MAX 
MIN 

101 
70 

95 

76 

94 
75 

81 
70 

92 
66 

94 
68 

93 

67 

92 
64 

82 
58 

85 
56 

89 
68 

91 
59 

97 
63 

95 
74 

97 
70 

92 

70 

97 
72 

96 
72 

100 
73 

96 

74 

100 
74 

102  103 
73   69 

94 
57 

96  102  105 
59   57   66 

102  100 
68   71 

84 
70 

94 
66 

96.0 
67.6 

BURSIN  DIX  DAM 

MAX 
MIN 

97 
7« 

94 
74 

94 
76 

89 
71 

92 
68 

92 
67 

96 

65 

94 
66 

90 
56 

83 
53 

87 
54 

92 
66 

95 
61 

96 
67 

94 
70 

91 
68 

96 

70 

95 
72 

96 

71 

97 
72 

98 
72 

100   98 
72   58 

97 
67 

94  101  104 
56   69   52 

105   92 
72   70 

93 
59 

92 
68 

94.6 
66.5 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 
MIN 

99 
71 

95 

72 

92 
72 

83 
68 

91 
65 

91 
65 

93 

65 

90 
66 

79 
66 

82 
52 

86 
54 

82 
57 

93 
60 

92 
66 

92 
70 

89 
67 

93 
58 

93 
68 

94 

70 

93 
70 

95 
72 

97   98 
70   55 

90 
68 

96  101  104 
54   56   60 

104   98 
56   68 

66 
58 

92 
63 

92.4 
64.9 

CARROCLTON  LOCK  I 

MAX 
MIN 

67 

90 
72 

92 
75 

87 
71 

91 

68 

95 
72 

95 
64 

91 
67 

80 
55 

85 

53 

89 
53 

90 
58 

99 
59 

94 
65 

90 
70 

90 
67 

90 

70 

94 

70 

96 

71 

96 

70 

98 

74 

99   99 

74   69 

90 
64 

92  102  105 
56   57   65 

105   93 
70   75 

92 

55 

93.4 
66.2 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

88 
66 

87 
69 

88 
68 

82 
66 

99 
65 

88 

60 

89 
60 

89 
62 

75 
52 

80 
47 

S3 
49 

91 

50 

94 
59 

92 
62 

90 
67 

90 
63 

90 
66 

92 
56 

93 
67 

93 
67 

94 
58 

98   97 
56   65 

89 
50 

94   98  102 
63   60   60 

103   99 
63   67 

84 
55 

90 
67 

90.7 
62.2 

COVINSTON  H  B  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 
68 

91 

70 

86 

71 

87 
69 

91 
62 

91 
65 

92 
69 

88 
60 

77 

54 

84 
52 

88 
69 

91 
65 

94 
65 

91 
69 

84 
70 

88 
68 

68 
70 

91 
73 

91 
73 

92 

73 

93 

76 

96   94 

74   70 

83 
61 

91   97   99 
58   63   70 

98   84 
74   68 

85 
56 

81 
64 

69.6 
56.7 

CYNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

95 
69 

93 

71 

SI 
73 

89 

71 

91 
63 

92 
63 

95 
63 

94 
65 

81 
56 

83 
51 

86 

62 

90 
66 

97 
59 

97 
65 

90 
70 

91 
67 

93 
69 

95 

70 

94 

71 

95 
71 

97 
73 

100   99 
75   68 

91 
62 

90  100  106 
56   57   63 

104   90 
70   74 

85 
65 

88 
60 

92.8 
65.1 

OANVILLE 

MAX 
MIN 

100 
69 

94 
73 

91 
74 

89 

71 

78 
66 

91 
64 

88 
66 

93 
68 

91 
56 

79 

54 

81 
65 

85 
68 

90 
63 

94 
69 

95 
71 

90 
69 

92 

70 

95 
71 

93 
72 

94 
73 

92 
76 

93   96 

74   71 

97 
68 

86   92   99 
57   62   67 

102  103 
74   72 

89 
69 

64 
64 

91.6 
67.3 

FARMERS 

MAX 
MIN 

88 
67 

89 
68 

90 
68 

90 
70 

87 
67 

90 
63 

92 
61 

93 
62 

91 
59 

82 
48 

83 
48 

90 
62 

99 
55 

96 
61 

90 
68 

93 

67 

93 

65 

97 
67 

95 
67 

96 
66 

96 

67 

100   96 
66   65 

97 
67 

92  100  103 
61   68   58 

103   90 
65   66 

87 
52 

85 
65 

92.6 
62.6 

FORDS  FERRY  OAH  50 

MAX 
MIN 

98 

73 

96 

73 

93 
73 

89 

71 

92 
64 

95 
67 

96 
73 

89 
64 

83 
59 

88 
59 

92 
61 

94 
63 

98 
65 

93 
70 

88 
71 

89 
70 

96 

70 

95 
74 

95 
71 

96 

74 

99 

77 

100  100 
74   71 

90 
69 

95  103  103 
62   64   70 

104   95 
73   75 

89 
69 

88 
67 

94.2 
68.9 

FRANKFORT  L«CK  « 

MAX 
MIN 

101 
69 

92 

70 

93 

73 

91 
72 

84 
64 

92 
65 

92 
65 

95 
65 

92 
65 

»1 
64 

86 

54 

90 
56 

91 
56 

94 
60 

95 
66 

90 
68 

90 
58 

95 
71 

95 
70 

94 
70 

97 
70 

99  103 
72   68 

101 
54 

69   92  103 
56   66   66 

105  105 
52   71 

95 

57 

84 
63 

93.7 
54.4 

CRAYSON 

MAX 
MIN 

91 

80 
59 

80 
52 

86 
53 

91 
65 

93 
65 

88 
68 

93 

71 

93 
66 

94 

70 

94 
58 

97 

67 

97 
69 

98   99 
70   57 

87 
55 

91   99  102 
52   62   69 

103   85 
58   69 

62 
52 

91 
62 

91.9 
54.0 

mEENSBUR6 

MAX 
MIN 

99 
73 

101 
79 

96 

95 

77 
6« 

90 
64 

90 
63 

91 
64 

92 
56 

79 
53 

82 
54 

86 
56 

90 
59 

95 
66 

95 
69 

93 

73 

89 

67 

94 
57 

95 
69 

96 
68 

96 
70 

99  100 
62   59 

99 
62 

96  102  106 
65   56   62 

106   97 
67   67 

85 
61 

93.8 
64.2 

MEENVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

100 
70 

95 
74 

92 

73 

87 
70 

89 

64 

94 
67 

94 
66 

87 
67 

82 

54 

86 

54 

90 
66 

94 
56 

97 
57 

96 
69 

85 

70 

9? 
68 

95 

70 

94 
72 

96 
69 

96 

70 

99 
72 

102  102 
72   66 

97 
68 

97  103  105 
55   58   64 

107   97 
68   74 

69 
67 

89 
64 

94.4 
66.9 

HEISeL8ER6  LOCK  14 

MAX 
MIN 

91 
68 

89 
66 

89 
68 

84 
69 

89 
68 

89 
63 

90 

64 

91 
65 

79 
61 

83 
50 

84 
51 

92 
53 

94 
58 

95 

64 

92 
70 

92 

68 

91 
66 

95 

70 

95 
58 

96 

66 

96 

68 

99   98 
69   66 

68 
59 

96  101  103 
53   60   57 

103   94 
65   67 

86 
58 

91 

70 

92.0 
64.2 

NCNDERSON  «  SM 

MAX 
MIN 

100 
70 

96 

73 

85 
75 

88 
70 

91 
60 

95 
66 

95 

70 

82 

64 

84 
56 

88 
56 

92 
57 

93 
61 

99 
62. 

93 
70 

88 
71 

88 
69 

91 
71 

94 
72 

96 
73 

95 

74 

98 

75 

102  100 
76   73 

68 
65 

92  102  105 
66   61   66 

105   95 
75   76 

66 
68 

86 
66 

93.3 
66.0 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

105 
68 

98 
70 

92 

72 

93 
68 

92 

60 

88 
63 

93 
67 

96 

66 

82 

60 

83 

54 

86 

56 

90 
58 

90 
62 

95 
69 

90 
66 

85 
66 

86 
56 

88 
71 

92 

70 

92 

70 

94 
70 

96   95 

70   67 

98 
68 

88   92  100 
54   57   52 

101  105 
66   70 

98 
69 

88 
68 

92.6 
66.3 

NINDHAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 
MIN 

94 
67 

87 
63 

87 
64 

89 
65 

86 
69 

80 
61 

90 
61 

89 
62 

92 
60 

74 
52 

81 

49 

85 
63 

92 
57 

94 
62 

95 
66 

95 
65 

96 
64 

92 
56 

96 
65 

95 
66 

96 
56 

95  100 
65   68 

96 
65 

91   95   98 
51   61   58 

101  102 
60   64 

96 
67 

89 
66 

91.9 
62.3 

HOPKINSVILLE  2  E 

MAX 
MIN 

98 
71 

94 

74 

92 

71 

98 
69 

92 
66 

94 
70 

99 

70 

88 
69 

78 
58 

82 
59 

88 
60 

95 
61 

98 
65 

95 
72 

88 
70 

90 
70 

94 

70 

93 

74 

94 

71 

96 

72 

97 

72 

101   99 
72   65 

100 
72 

95  104  107 
52   61   65 

104  100 
69   76 

95 
59 

92 

67 

94.7 
66.2 

INEZ 

MAX 
MIN 

as 

67 

85 
60 

90 
65 

87 
67 

as 

68 

90 
63 

90 
62 

90 
66 

85 

64 

81 
53 

83 
52 

86 
55 

90 
58 

95 
68 

93 
66 

94 

64 

94 
65 

95 
68 

95 
59 

94 

57 

96 
68 

99   97 
71   56 

90 
62 

96   97   96 
55   68   67 

98   96 
66   65 

94 
66 

95 
67 

91.7 
64.1 

IRVIMSTON 

MAX 
MIN 

94 
70 

92 

71 

S8 
72 

87 
71 

39 
63 

92 

67 

92 
65 

87 
68 

81 
54 

84 
54 

88 
56 

90 
59 

99 

60 

95 
72 

89 
72 

87 
6B 

94 

71 

93 
73 

96 

71 

96 

72 

96 
74 

100   99 
75   70 

68 
55 

91  100  104 
56   59   66 

106   95 
72   75 

66 
57 

89 
66 

92.4 
66.9 

LEITCHFIELO 

MAX 
MIN 

99 

79 

95 
76 

94 
78 

82 

72 

89 
69 

92 

74 

93 

69 

88 

73 

81 

60 

8« 
55 

90 
60 

92 
67 

98 
70 

97 
71 

90 
71 

91 
71 

93 

72 

95 
73 

95 

73 

95 
73 

96 

75 

99  100 
78   77 

90 
67 

93  103  105 
61   63   67 

105   95 
78   73 

88 
70 

92 

70 

93.6 
70.5 

LEXINSTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 

70 

92 

73 

91 
71 

81 

71 

88 
68 

87 
67 

93 
69 

91 
60 

77 
56 

81 
57 

84 

57 

89 
69 

94 
68 

95 
72 

89 
71 

91 
69 

93 

70 

93 
72 

95 
73 

95 
73 

97 
73 

99   99 

75   71 

65 
54 

90  100  103 
50   65   70 

102   94 
75   72 

84 
57 

90 
65 

91.4 
57.9 

LIMESTONE  SPRINSS 

MAX 
MIN 

l-OVISVtLLE  HB   AP 

MAX 
MIN 

97 
71 

95 

75 

92 
76 

88 
71 

93 

66 

93 

69 

9S 
68 

89 
64 

80 
59 

85 
56 

90 
57 

94 
62 

98 
64 

97 
69 

85 

72 

87 
69 

95 
73 

94 
73 

95 

73 

97 

74 

97 

77 

100   99 
77   75 

87 
65 

94  103  104 
60   60   57 

102   93 
66   72 

84 
68 

85 
65 

93.1 
68.2 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MAX 
MIN 

92 

73 

90 
75 

87 
76 

34 
74 

89 
68 

90 
72 

92 

71 

85 
64 

78 
59 

82 
61 

88 
64 

90 
67 

94 
69 

92 
68 

83 
72 

83 
69 

89 
73 

91 
72 

92 
75 

92 

75 

94  1  96   98 

77 1  80   75 

83 
67 

90   98  102  \    99   90 
62   66   72  ,  78   74 

83 
71 

79 
68 

89.5 
70.6 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

97 
72 

94 
74 

88 

71 

as 

69 

91 
64 

94 

67 

94 
70 

84 
64 

84 
58 

86 
57 

90 
58 

94 
61 

9« 
60 

93 
70 

83 
70 

87 
70 

93 
69 

90 
72 

91 
71 

92 

73 

94   95   96 
73   72   66 

90 
70 

96  101  102  104   98 
61   52   57  !  71   74 

91 
71 

93 
65 

92.6 
67.5 

MAOISONVILLE  1  SE 

MAX 

MIN 

IOC 
70 

»6 
68 

92 

74 

89 
70 

91 
63 

92 

65 

93 
66 

91 
63 

82 
56 

54 

90 
56 

91 
57 

97 
57 

90 
68 

86 

68 

90 
67 

94 
70 

94 
71 

92 
69 

94 
72 

97  100   99 
76  1  74   67 

97 
66 

93  102  105 
63   58   64 

104   97 
69   73 

93 
66 

90 
63 

93.8 
66.5 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

102 
67 

97 
73 

95 

74 

92 
71 

97 
74 

93 
72 

94 
62 

92 
66 

82 
55 

85 
51 

90 
62 

92 
56 

98 
63 

95 
70 

94 
69 

92 

66 

97 
69 

96 

71 

96 
58 

98 

69 

100  'l02  102 
70  1  70   54 

100 
70 

97  106  108 
62   54   61 

107  101 
63   67 

96 
68 

93 
62 

96.4 
65.1 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 
MIN 

90 
66 

89 
66 

90 
66 

86 
65 

88 
68 

89 

59 

90 
62 

90 
62 

77 
58 

81 
49 

83 

50 

89 
62 

94 
58 

94 
62 

92 
66 

93 
64 

94 
66 

92 
68 

93 
57 

94 
66 

95 
56 

96   97 
67   67 

90 
55 

93   97  102  104   96 
53   61   59 1  61   63 

84 
65 

94 
67 

91.5 
62.4 

NAYFIELO  2  S 

MAX 
MIN 

97 
71 

92 

73 

90 
68 

89 
69 

90 
66 

93 
67 

96 
72 

92 

64 

84 
58 

86 
60 

90 
60 

94 
64 

95 
66 

94 
71 

85 
68 

87 
69 

92 
69 

91 
73 

92 
72 

92 

73 

94 

73 

96 

73 

96 
69 

93 
71 

?6 
52 

101 
66 

103 
67 

105 
75 

99 
73 

96 
72 

95 
66 

93.4 
68.4 

8*«  r«fer«nc9  not«8  tollovlng  Btfttlon  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
JULY  1952 

- 

Day  Oi  Monlh 

1 

Stalion 

1 

H 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25  I  26 

27   28 

29] 

30 

31 

i 

MAVSVILLE  DAM  33 

MAX 

MIN 

94 
69 

88 
67 

90 
70 

89 
70 

84 
65 

86 
66 

87 
65 

B9 
65 

90 
58 

78 
52 

79 
55 

62 
56 

87 
58 

93 
63 

94 
65 

86 
67 

91 
68 

89 

70 

93 
69 

92 
69 

92   93   94 

70  1  73   57 

95 

60 

82   86   96 
58   58   58 

99  101 
63   71 

84 
64 

84 
52 

89.2 

64.2 

MIDDLESBORO 

MAX 
MIN 

91 
66 

91 
65 

91 
66 

91 
59 

89 
67 

90 
63 

94 
63 

91 
62 

87 
54 

64 
48 

88 

49 

95 
52 

97 
66 

96 
69 

97 
66 

96 

68 

92 
66 

92 

68 

94 
6r8 

97 
68 

98,  99  101 
66   67   58 

95 
63 

97  100  102 
56   66   52 

106  103 
60   65 

88 
66 

37!  94.1 
69   53.7 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

90 
65 

93 

70 

90 
65 

89 
66 

89 
63 

89 
62 

92 

60 

93 

51 

88 
56 

90 
49 

91 
49 

92 

50 

95 
56 

95 
64 

92 

54 

96 

70 

94 
53 

95 
66 

94 
66 

95 
57 

96 
59 

99  100 
66   65 

96 

66 

97  101  103 
58   60   65 

102   94 
58   54 

85 
63 

90   93.7 
66  j  61.9 

MURRAY 

MAX:  99 
MIN;  73 

94 
74 

92 

71 

89 

71 

92 
66 

94  i 
67 

98 
69 

89 
66 

84 
55 

89 
58 

94 
59 

94 
59 

100 
60 

97 
76 

91 

70 

90 
69 

95 
70 

97 

72! 

97 

72 

98 
74 

99 

74 

101  102 
75   70 

95 
55 

100  105  109 
60   65   55 

110  102 
71   71 

92 
74 

98 
55 

96.3 
58.0 

OWENSBORO 

MAXi 100 
MIN   71 

95 
72 

91  i  92 
74   72 

97 
63 

94 
69 

96 
69 

86 
69 

86 

54 

90 
55 

96 

58 

97 
50 

99 
60 

93 
73 

87 
70 

88 
70 

96 

72 

93 
72 

97 
70 

95 
72 

98 

74 

102  100 
74   68 

92 
55 

96  105  106 
55   60   67 

104   99 
72   77 

92 
66 

88 
57 

95.2 
67.5 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX   97 
MIN|  7* 

94 
76 

82   88 
71  1  70 

91 
65 

95 
70 

95 
74 

82 
61 

64 
60 

87 
50 

91 
60 

97 
64 

>     96 
51 

93 

72 

86 

71 

91 
70 

94 

70 

91 
75 

92 
79 

93 
76 

96 
76 

96   99 
75   71 

91 
70 

98  102  103 
62   64   71 

106   96 
75   75 

89 

71 

95 
57 

93.2 
69.6 

PADUCAH 

MAXl 106 
MIN   72 

99 

75 

94 

83 
69 

90 
62 

93 
66 

93 
72 

98 
70 

63 
59 

65 
58 

38 
59 

93 
61 

96 
51 

99 
57 

96 
71 

86 

71 

91 
59 

94 
72 

95 
71 

96 

75 

95 
77 

98  100 
76   71 

102 
71 

93   98  104 
54   64   64 

105  106 
72   74 

100 
73 

93 ; 

64 

95.3 
68.6 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

B8 

74 

86 
68 

92 
69 

89 

71 

78 

72 

87 
65 

88 
65 

89 
66 

78 

69 

82 
58 

87 
58 

91 
60 

1  '^ 
64 

96 
67 

96 
72 

93 
59 

96 
59 

94 
71 

96 

73 

96 

72 

97 
74 

99  100 
73   76 

90 
70 

94   98  102 
50   56   70 

104   95 
67   70 

90 
72 

92 
71 

92.2 
68.6 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

103 
69 

100 
73 

90 
72 

92 
70 

93 
61 

97 
64 

90 
69 

87 
64 

84 

54 

91 
55 

95 
66 

95 
68 

100 
60 

96 
70 

87 
70 

91 
68 

96 

59 

97 

71 

97 
70 

97 
70 

100 
72 

102  103 
70   63 

95 
70 

99  107  110 
58   69   65 

107  103 
67   73 

89 
70 

94 
53 

96.4 
65.9 

RICHMOND  E  STATE  COL 

MAX 

MIN 

97 
68 

90 
71 

90 
73 

89 
72 

80 
67 

87 
64 

87 
65 

90 
67 

91 
58 

75 
52 

81 
63 

33 
65 

36 
62 

93 
69 

94 
70 

89 
69 

91 
69 

91 
71 

93 

73 

93 
73 

93 

74 

94   97 

74   71 

96 
59 

85   90   97 
58   52   63 

101  102 
73   72 

88 
71 

83 
66 

90.3 
56.9 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

101 
71 

96 

75 

95 

74 

85 
71 

92 
65 

95 
65 

»6 

70 

94 
71 

82 
56 

85 
54 

90 
55 

94 
56 

IOC 
62 

96   89 
74   58 

92 
69 

95 
70 

97 
76 

97 
71 

96 

71 

98 
74 

101  102 
73   66 

94 
72 

96  103  106 
55   56   61 

107   99 
66   69 

91 
59 

94 
66 

96.5 
66.9 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 
MIN 

102 

70 

99 
71 

95 

74 

91 

71 

7S 
6! 

89 
66 

92 

6'| 

94 
65 

86 

54 

61 
52 

83 

64 

88 
52 

1  92   98   95 
60   66   70 

90 
66 

88 
70 

94 

70 

93   98 

68   68 

95 

70 

99  100 
70   66 

101 
55 

89   94  102 
60   54   51 

106  104 
69   74 

96 

65 

83 
62 

93.6 
65.3 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

102   95   96 
69   72   72 

90   92   95 
66   63   65 

94   95 
65   67 

82 
55 

35 
53 

88 

54 

93 
54 

95   98   97 
53   67   69 

93 
69 

96 
59 

97 

71 

98   98 
59   69 

100 
69 

102  101 
70   66 

98 
59 

97  103  108 
55   57   61 

108  103 
67   69 

97 
67 

95 
67 

95.5 
56.1 

SHELBYVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

96   95   91 
67   73   71 

85   93   96 
70   72   65 

97   93   78 
63   55   54 

35   90 
51   54 

95 

5e 

1  96   97   89 
51   67   68 

88 
65 

97 
69 

94 
58 

94   95 
59   69 

97 

71 

101   99 
72   66 

92 
62 

96  104  106 
66   57   53 

105   93 
70   72 

86   86 
65   61 

93.9 
64.9 

SOMERSET  1  N 

MAX 

MIN 

94   90   89 
71   70   72 

84   90   89 
67   66   61 

89   91   77'  80   84 
61   51   57   48   50 

9C 
5C 

94   95   94 
[    51   62   69 

91 
57 

93 
55 

94 
67 

95   96 
68   69 

97 
70 

100   99 
69   62 

94 
71 

92  100  102 
58   58   57 

103   99 
65   67 

88   93 
58   56 

92.5 
53.6 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

1 

99   94   94 
68   70   70 

80   90   93 
67   61   62 

94   93   79 '  81   86 

52   64   55   51   51 

5^ 

94   96   95 
56   50   66 

93 
67 

95 
57 

97 
70 

95   96 
67   67 

99 

67 

100  100 
67   61 

98 

60 

94  102  105 
56   56   59 

105  100 
52   66 

89   93 
65   62 

94.3 
52.5 

VANCEBURG  DAM  32 

MAX 
MIN 

64   91   91 
67   51   68 

84   88   91 
65   62   62 

94   93   88 
62   64   66 

82   85 
50   51 

9< 
5' 

)   92   97   90 
.   54   61   55 

94 
63 

95 
55 

96 
67 

94   95 
66   66 

96 
68 

97   97 
58   51 

90 
57 

88   97  102 
52   67   59 

100   83 
63   67 

86   67 
62   55 

91.5 
61.5 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

MAX 
MIN 

94   89   91 
69   67   67 

90   89   90 
69   67   68 

!  91   93   92 
68   64   59 

76   85 
51   56 

6< 

5 

,90   91   91 
>   59   69   68 

94 
67 

95 
59 

95 

70 

94   94 
59   58 

96 

69 

100   96 
69   70 

98 
53 

90   94  100 
55   62   69 

103  102 
65   67 

88   87 
69   68 

92.4 
55.1 

WILLIAMSBURG 

MAX 
MIN 

91   92   90 
66   72   66 

90   91   90 
63   65   60 

93   93   83 
54   65   59 

65   88 
50   50 

9' 
5 

,96   95   95 

3   68   63   69 

93 
66 

93 
67 

93 
57 

94   95 
58   68 

96 

67 

101   99 
69   67 

96 
65 

97   99  104 
54   62   53 

105  103 
62   68 

90   93 
65   69 

94.1 
63.9 

WILLIAMSTOWN 

MAX 
MIN 

91   93   91 
69   71   74 

85   86   89 
70   69   65 

91   94   86  !  78   84 
67   58   53 1  59   59 

3 
6 

9  1  94   94   87 
r,   65   69   69 

93 
68 

88 

70 

94 
71 

93   95 

72   73 

96 

75 

100   98 
1  76   71 

93 

63 

85  100  102 
69   56   76 

103   95 
77   74 

90   64 
65   65 

91.6 
68.2 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

104  101   94 
72   74   76 

94   82   94 
70   67   66 

94   94   93   80   86 
65   66   62 \     54   55 

8 
6 

B   93   99   97 
8|  60   66   7C 

1  '» 
70 

94 

70 

96 
69 

96   93 
71   72 

98 

70 

100  104 
72   68 

103 
70 

95   96  104 
59   52   54 

106  106 
57   72 

104   92 
71   59 

96.3 

67.0 

-^ 

■^ 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  moatii 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

t-    " 

BURGIN  DIX  DAH 
WOLF  CREEK  DAB 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

.27 

1 

.06 
40 

.07 

1 

.14 
49 

.25 
1 

.33 

56 

.24 
6 

.37 
37 

.09 
0 

.23 
18 

.21 
1 

.30 
35 

.23 

1 

.15 
38 

.13 
0 

.34 
40 

.29 
5 

.61 
65 

.24 

1 

.30 

4 

.24 
0 

.32 
86 

.22 
0 

.33 
27 

.24 
0 

.29 
28 

.26 
2 

.32 
35 

.26 
10 

.10 
9 

.11 

1 

.31 
42 

.22 
3 

.63 
32 

.22 
2 

.35 
28 

.05 
5 

.28 
26 

.28 
9 

.18 
22 

.30 
13 

.31 
52 

.27 
16 

.33 
32 

.29 
7 

.40 

21 

.31 

7 

.35 
31 

.27 
0 

.39 
48 

.25 
0 

.33 
35 

.27 
0 

.35 
25 

.29 
0 

.37 
23 

.26 
6 

.42 
39 

.14 
0 

.28 
25 

.09 
1 

.13 
29 

6.86 
99 

9.60 
1077 
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STATION  INDEX 


Statio 


County 


ADOISON  DAM  *S 
ADOLPHUS  1  N 
ALBANr 

ALLEN 
ANCHORAGE 

AShCAMP 

ASHLAND  DAM  2  9 

BARBOURVILLE 

BAfiOSTOWN  S.J.  PBEP  SCM  i 

BAKTCR 

BEAVER  DAM 

BENMAM 

BEREA  COLLEGE 

BEItEA  WATER  WORKS 

BOWLING  GREEN 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  WB  AP 
BRENT  OAH  3ft 
BROWNSVILLE  LOCK  6 
auRDINE 

BUROIN  OIX  DAM 
BURKESV1LLE 
BURNS  IDE 
CAOU  LOCK  E 
CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COLUMBIA 

COfiBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CUMBERLAND    FALLS    ST    PIC 

CrNTHIANA 

CYNIHIAMA  2 

DANVILLE 

DELPMIA  1  E 


0031 
0O43 
0063 
0095 


BRECKINRIDGE 

ALLEN 

CLINTON 

PLOYD 

JEFFERSON 


0490 
059S 

0619 
06ZA 
0904. 


U27 
1137 
1196 
1206 
1296 


>  BOYD 

KNOX 

NELSON 
)  HARLAN 

OHIO 

HARLAN 

MADISON 

tIADISON 

WARREN 

'  WARREN 
I  WARREN 
I  CAMPBELL 
I  EDMONSON 
LETCHER 

MERCER 
CUMBERLAND 
PUUSKI 
TRIGG 


YLOR 


1345'CARROLL 
1704, MADISON 
1722IAOAIR 
IBOl IWHITLEY 
ie9&jS00NE 

t969lwHlTLEY 
1 998 i HARRISON 
2003 JKARRISON 
2040 ' BOYLE 
2132  I  PERRY 


EDDTVILLE  LOCK  F 
EDMONTON 
ELKMOftN  CITY 
FALMOUTH 
FARMERS 

FLEHINGSBURG 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FRA^J^rOHT  LOCK  4 
FRANKLIN  WATER  WORKS 


FREEBUON 
FRENCHBl^i^G 
GEORGETOWN  I 
GESl  LOCK  3 
GLASGOW 


IKE 


aER  WORKS 


6LENDALE 
GRANT  DAN  38 
GRAYSON 
GREENSeURG 
GREENSBUR6  H 


GREENUO  0AM  3C 
GREENVILLE  2  W 
HARTFORD  6  NW 
HAZAPC  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  lOCK  14 

HENDERSON  4  SW 

HICKMAN  1  E 

HECKSVILLE 

HIGH   BRIDGE   LOCK    7 

HINOMAN    SETTLEMENT    SCH 

HOPKINSVILLE    2    E 

INEZ 
IRVINGTON 

JACKSON 
JEREMIAH 

KEENE  2  N 
KENTUCKY  DAM 
LANCASTER  ICE  PLANT 
LAURA 


37  16 
3B  27 
36  52 


36  50 

37  3* 
37  34 


OEMA  2139JKN0TT 

DEWEY  DAM  iJlSOjFLOYD 

OWDEE  BARRETTS  FORD  BR;2358  0HI0 
PUNMOP  2366|HUHLENBERG 

DyNNvILLE  2374|CAS£Y 


45  LYON 
2469  METCALFt 
252e|PIKE 

775  PENDLETON 
2791  ROWAN 

.  FLEMING 
>  MADISON 

TIENDEN 
I  FRANKLIN 
■   SIMPSON 


3046 

3052  I 

3194 

3203  I 

3241  BARREN 

3252  HARDIN 
3398 'BOONE 
3391  CARTER 
S430|gPEEN 
I  3*35  I  GREEN 

I  3443  GREENUP 
:345l .MUHLENBERG 
'366?iOHIO 

'371*;PERHY 


I  3762  I  HENDERSON 

I3BI61FULTON 
3821 JGRAVES 


.3994iCMRISTiAN 

,40»3iLESLIE  i 

|4134|maRTIN  I 
4165|6RECK1NR1DGE| 

4196iBREATHlTT 

!4255!lETCHER  ' 

I  4369 j JESSAMINE  I 
4414:LIV1NGST0N 

4620'gaRRARD  I 

k642;MARTIN  | 


66  34 

86  16 
B5  08 
82  43 
85  33 

82  26 

82  36 

83  93 

85  28 
83  20 

86  52 


86  26 

86  26 

66  26 
84  25 
86  16 
82  36 

84  43 


36 

■JQ 

84 

08 

39 

04 

84 

40 

36 

SO 

84 

19 

38 

23 

38 

23 

84 

18 

3? 

39 

84 

46 

36  43 

37  34 

37  57 

38  12 
38  25 
37  00 

37  36 

7  I  38  59 

7i38  19 


82 

41 

87 

84 

58 

Be 

05 

85 

37 

HZ 

^1 

B4 

20 

63 

33 

83 

43 

IS 

88 

06 

84 

52 

86 

34 

83 

08 
39 

Obser- 
vation 
time 


CORPS  OF  CNGINEERS 
IDELL  M.  DEARING 
MRS. BARBARA  M.  COOL 
NANNIE  AUXIER 
C.  E.  BAPnET 


Observer 


MARY  S.  RATLIFF 
CORPS  OF  ENGINEERS 
UNION  COLLEGE 
ST .  JOSEPH  PREP  SCH 
C.  HOMER  NOLAN 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  9 
2  3  5 

E.  6.  YOUNG 
C.  C.  WHITEAKEB 
JAMES  A.  GROSSMAN 
MRS.  L.  B.  &4FFARD 
JAMES  R.  EDWARDS 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  9 

TVA-639 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ST 1N50N  SKAGGS 
MRS. LEONARD  H.BANKS 

1.    WILLIAMS 
MARVIN  M.  LEE 
THOMAS  A.  LEWIS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ALVA  MC  KINLEY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
7A  CORPS  0^    ENGINEERS 

MRS. HAZEL  B. PICKETT 
IID  CIVIL  A£RO.  ADM. 
110  .U.S.  WEATHER  BUREAU 


KY  DEPT  OF  CONS. 
MARSHALL  HILL 
CHARLES  C .  HALL 
H.  P.  COLOIRON 
RALPH  R.  BEALL 


LINNIE  0.  TARTER 

CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  E .  MORAN 
HARVEY  J,  FARMER 
JESSIE  OLDHAM 
MRS.  C.  C.  STAMPER 


7a  IbYRON  F.  FLEMING 
6A  ICORPS  OF  ENGINEERS 
6A  CORPS  OF  ENGINEERS 
6A  CORPS  OF  ENGINEERS 
7A  HERMAN  D.  NEAL 

BA  . 


DAVID  W.  BELL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SHIRLEY  I,  STATEN 
MRS.  MELL  M.  LINGLE 
MRS.  ADA  L.  CQK 


Relet 


CLOSED  5.'52 


83 

83  46 

87  3T 

88  30 

84  43 
62  59 

6?  27 


/A 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS 
■iPlC.  H.  LOVELL 
SA  DAVID  K.  CARSON 
TA  BUnCHELL  MUNCY 
6A  CORPS  OF  ENGINEERS 

6P  FRANK  STREET 

7A  MRS.  NELL  S.  CALVIN 

7A  TVA-679 

6A  CORPS  OF  ENGINEERS 

QA  ELIZABETH  WATTS 


&A 


MRS.  W.  K.  WRRIS 
MRS. FOREST  CAMPBELL 
UNITED  FUEL  GAS  CO 
FLOYD  G.  ROaeiNS 
MRS.  HAE  JETT 

'  HOBART  ISON 

L  MARION  M.  MAHIN 

379-A 

I  KENTUCKY  UTIL  CO 

,  JAMES  A.  FIELD 


Obser- 

Station 

i 

Gaunty 

1 

-S 

1 

1 

vahon 
time 

Observer 

Refer 

to 

t 

-S 

1 

B 

s 

S 
0 

0, 

a 

tables 

»a 

fi 

S 

a 

m 

A 

£ 

LEITCHFIELO 

4703 

GRAYSON 

37  29 

66  16 

635 

6P 

6A  IgEOHGE  0.  LITSEY 

2  3  9 

LEXINGTON  we  AIRPORT 

4746 

FAYETTE 

38  02 

84  36 

979 

MID 

MID 

US,  WEATHER  BUREAU 

2  3  9    7 

LIBERTY 

4755 

CASEY 

37  21 

84  55 

G.T.STAGG  DISTILLERY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

LIMESTONE  SPRINGS 

BULLITT 

37  65 

574 

5P 

5P 

2  3  5 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  B 

4825 

JESSAMINE 

37  45 

84  35 

560 

7A 

3 

LOCKPORT  LOCK  2 

4657 

HENRY 

38  26 

84  58 

485 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

LOUISA  2 

4946 

LAWRENCE 

38  07 

82  37 

600 

7A 

J,  HOWARD  QUEEN 

3 

LOUISVILLE  WB  AP 

4994 

JEFFERSON 

38  11 

85  44 

485 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    7 

LOUISVILLE  UPPtR  &AGE 

4955 

JEFFERSON 

J8  17 

85  48 

403 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

LOUISVILLE  WB  CITY 

4998 

JEFFERSON 

38  15 

85  46 

457 

MID 

MID  U.S.  WEATHER  BLB  EAU 

2  3  5 

LOVELACEVILLE 

4967 

BALLARD 

36  58 

88  50 

370 

6P 

6PlBLAINE  HALONE 

2  3  5 

MADISONVILLE  1  SE 

5067 

HOPKINS 

37  19 

87  29 

435 

5P 

7A  Ihomer  welbo^n,  jr. 

2  3  5 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

S097 

EDMONSON 

37  11 

86  06 

BOO 

5P 

5 P  NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5    7 

MANCHESTER  4  SE 

5111 

CLAY 

37  06 

63  43 

690 

6P 

7A  NORA  S,  WHITE 

2  3  5 

MAYFELD  SUBSTATION 

5230 

GRAVES 

36  44 

88  39 

364 

7A  TVA-5-A 

3 

HAYFIELD  2  S 

5232 

GRAVES 

,s« 

88  36 

364 

5P 

5P  MRS.  JOE  PAYNE 

2  3  5 

MAYSVILLE  DAM  33 

5243 

MASON 

39  38 

83  42 

624 

6A 

6A  CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5   7 

HC  KEE  1  SE 

5291 

JACKSON 

37  26 

83  59 

950 

7A  MRS. WINNIE  E-  MORAN 

3 

MIODLESBORO 

5389 

BELL 

36  37 

83  43 

1126 

5P 

7A  HUGH  ALLEN 

2  3  5    7 

MIDWAY 

5407 

WOODFORD 

4  38  09 

64  41 

- 

8A  |CITV  OF  MIDWAY 

MILLERSTOWN 

5438 

GRAYSON 

3,7  2, 

B6  03 

560 

7A  MRS.  0.  M.  LAWLEH 

3 

MONTICELLO 

5524 

WAYNE 

36  bO 

B4  51 

910 

7A  E.  0.  COOPER 

3 

MOUNT  STERLING 

564  0 

MONTGOMERY 

38  03 

83  57 

930 

6P 

5P  FRED  CAHTMILL 

2  3  5 

MUNFOROVILLE 

9684 

HART 

37  16 

85  S3 

600 

7AlHueEflT  E.  HODGES 

3 

HURRAY 

9694 

CALLOWAY 

36  36 

88  2  0 

600 

6P 

6P  ;MURRAY  WATER  SYSTEM 

2  3  5   7 

OLNEY 

6020 

HOPKINS 

7'37  13 

87  45 

380 

8A  ART  D.  WILLIAMS 

3 

ONEONTA  DAM  35 

6033 

CAMPBELL 

7  '38  58 

84  18 

497 

6A  IcORPS  OF  ENGINEERS 

3 

,  OWENS BORO 

6091 

DAVIESS 

37  4ft 

87  09 

420 

6P 

7A  VIRGIL  P.  CLARK 

OWENSBORO  DAM  46 

6096 

DAVIESS 

37  47 

87  08 

404 

7aIcO»oS  OF  ENGINEERS 

3 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

6110 

MC  CRACKEN 

37  04 

88  46 

410 

MID 

MID  CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5    7 

PAOUCAH 

6115 

MC  CRACKEN 

37  06 

88  37 

340 

6A 

6A  WESTERN  P.  LACKEY 

2  3  9 

PAINTSVILLE 

6136 

JOHNSON 

37  49 

82  48 

620 

7A  JESSE  FAIRCHILD 

3 

\    PIKEVILLE 

6353 

PIKE 

1 

37  29 

82  31 

686 

5P 

6P'U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5   7 

i  PIHEVILLE 

63  84 

BELL 

36  45 

83  42 

999 

3 

i  PRINCETON 

6S75 

CALDWELL 

37  06 

87  53 

529 

5P 

5P 'ALTON  M.  HARVILL 

2  3  5 

'  RAvENNft  LOCK  12 

6679 

ESTILL 

37  40 

83  57 

631 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

RICHMOND  E  STATE  COL 

6805 

MADISON 

37  44 

84  16 

1000 

6A 

BAiTHOMAS  C.  HERNDON 

2  3  5 

fiUMSEY  LOCK  2 

7039 

MC  LEAN 

3 

37  32 

67  16 

384 

6A:cOSPS  OF  ENGINEERS 

3 

■  RUSSELLVlLLE 

7  049 

LOOAN 

3 

36  51 

86  53 

590 

6P 

7AlWM.  6.  PORTER 

2  3  9 

RUSSELLVILLE  SU8STA 

7  054 

LOGAN 

36  50 

86  54 

976 

7AJTVA-683 

3 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

7091 

HARDIN 

37  42 

65  59 

777 

7A 

7A 

SISTER  M.  MELITINA 

2  3  5   7 

SALVISA  LOCK  6 

7121 

MERCER 

37  56 

84  49 

520 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

SCOTTSVILLE 

72  15 

ALLEN 

66  12 

770 

5P 

5P 

NOBLE  ALLEN 

2  3  5   7 

5EBREE  WATER  WORKS 

7234 

WEBSTER 

3  7  36 

87  32 

360 

5P 

SEBREE  WATER  WORKS 

3 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

7311 

MC  CRACKEN 

7(37  09 

88  47 

355 

7A 

TVA-709 

' 

SHELBYVILLE  2  W 

7324 

SHELBY 

38  13 

65  16 

825 

6P 

6P 

WILLA  S.  A,  RATTA 

2  3  9 

SHEPHEROSVILLE 

7334 

BULLITT 

8 

38  00 

85  44 

- 

7A 

OVIO  K.  MAGRUDER 

3 

SOMERSET  I  N 

7910 

PULASKI 

37  09 

84  37 

1050 

6P 

6P 

RADIO  STA  WSFC 

2  3  5 

SPRINGFIELD 

7604 

WASHINGTON 

37  41 

B5  14 

738 

8A 

WM.  M.  COATLEY 

3 

j  STEARNS  2   N 

7677 

MC  CREARY 

36  43 

84  29 

- 

7A 

FAYE  PAULINE  SMITH 

3 

slmmer  Shade 

7800 

METCALFE 

36  53 

B5  43 

_ 

6P 

6P 

CHAS.  M.  MC  MURTREY 

2  3  5 

SUMMER  SHADE  SU8STA 

7805 

METCALFE 

36  53 

85  40 

- 

7A 

TVA-664 

3 

TAYLORSVILLE 

7946 

SPENCER 

38  02 

85  20 

491 

DEWEY  HARRIS 

3 

TOMPKINSVILLE  TEL  OFF 

80651MONR0E 

3 

36  42 

85  41 

899 

7A 

JOHN  0.  CECIL.  JR. 

3 

!  TURKEY  CREFK  SCHOOL 

8144 

TRIGG 

36  45 

88  05 

350 

7A 

TVA-690 

3 

TYRONE  LOCK  a 

8179 

ANDERSON 

38  02 

84  51 

524 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

UMIONTOWN  DAM  49 

8197 

UNION 

37  46 

87  57 

357 

6A; CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

VALLEY  VIE^  LOCK  9 

8246 

MAD  I  SON 

4137  51 

64  26 

571 

7AjC0R?S  OF  ENGINEERS 

VANBUREN 

8250 

ANDERSON 

8 137  SB 

35  10 

950 

7A  MRS.  BRADLE'  LOVE 

3 

VANCEBURG  DAM  32 

6259 

LEWIS 

7  138  39 

83  21 

525 

6P 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS 

2  ■!  5 

WAYNESauRG  6  E 

8486 

LINCOLN 

2  37  22 

84  34 

1215 

7aI  FRANK  HOECK 

3 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

8551 

MORGAN 

5  37  55 

83  15 

BOO 

7A 

7a|john  w.  turner 

2  3  5 

WESTPORT 

OLDHAM 

7  38  29 

85  29 

475 

7 A  GEORGE  T.  JOHNSTON 

3 

WILLIAMSBURG 

8706 

WHITLEY 

2    36  44 

84  10 

963 

6P 

6P!cUMBEFLfiN0  JR.  COLL 

2  3  5 

WILLIAMSTOWN 

8714 

GRAMT 

5  38  38 

84  34 

943 

6P 

7A[H1SS  N.  3   SIMPSON 

2  3  5   7 

WILLOW  LOCK  13 

8724 

LEE 

4!37  36 

63  50 

646 

7A 'CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

'  WOLF  CREEK  DAM 

9807 

RUSSELL 

36  52 

85  09 

58  5 

8A 

BAJCORPS  OF  ENGINEERS 

1   2  3  5  6  7 

j  WOODBURY  LOCK  4 

6324 

BUTLER 

37  n 

504 

7AjC0RPS  OF  ENGINEERS 

j     3 

NEW  STATIONS 

8URDINE  3  NE 

1120 

PIKE 

_ 

37  13 

62  35 

1636 

_ 

i_ 

HARVEY  C.  SMEDLEY 

1 
i 

i 

I   1-BIG  SANDY;   2-CUMBEBLAmj ;   3-GREEN:   4-KENTUCKY;   3-l,ICKING:   6-MISS ISSIPPI , 

REFERENCE  NOTES 
The  lour  digit  identification  numbers  In  the  Index  number  column  of  the  Station  Index  arc  asslgre.l  on  a  state  basis.   There  v 
Figures  and  letters  rollowing  the  station  name,  sueh  as  12  SSW .  indicate  distance  in  miles  and  tltrection  from  the  post  office 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  earned  only  in  the  ,June  and  December  Issues  of  this  bulletin- 
Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  1 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  vhlch  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to 
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red  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  1 
Sleet  and  hall  were  Included  in  snowfall  averages  In  Table  I.  beginning  with  July 
Anounts  In  Table  3  arc  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 
[Data  in  Tables  3,  5,  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at 
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otherwise  -. 
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[  Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observat 

So  record  in  Tables  3,  6.  7  and 

+  And  also  on  a  later  date  or  date 

'  .tmounl  included  in  following  nea 

//  Gage  is  equipped  with  a  wtndshie 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

E  Water  equivalent  of  snowfall  who 
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■ecording  gage.   All  other  data  in  Table  3  are  from  non-recording  gaees 
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KENTUCKY    -   AUGUST    1952 

0.    K.    Anderson,    Section  Director   -  Louisville 

WEATHER    SUMMARY 

Weather   conditions   during  August    1952   continued   the    trend   of   the  preceding  months 
in  that    temperatures    averaged    above  normal,    while   precipitation  continued   below 
normal.       However,    the    departures    from   the    average    in  both   the   temperature   and' 
rainfall    was    not    as    great    as    in    the   previous    months.      Temperatures   throughout 
the    month    were    mostly    seasonal,    there   being    no   decidedly   cool   or  hot    periods 
of  lasting  duration.      With  the    exception  of  many  counties    in   the   western   section, 
drought    conditions   were   alleviated   throughout    most    of   the    State.      Severe   storms] 
were    few   but    damage    caused   by    hailstorms,    especially    to   crops,    was    excessive. 

Day  to  day  variations  in  temperature  during  the  month  were  generally  small  with 
no  marked  abnormalities.  The  warmest  periods  were  from  the  2nd  through  the  5th 
and  15th  through  the  22nd.  The  coolest  period  occurred  in  the  interval  23rd 
through  the  27th.  The  temperature  for  the  month  as  a  whole  averaged  above  normal 
over  the  western  and  central  divisions,  and  below  normal  in  the  eastern.  The 
mean  temperature  for  the  State  for  the  month  was  76.3°  which  is  0.5°^ above  normal. 
The  monthly  mean  temperatures  ranged  from  79.7°  at  Murray  to  72.4°  at  Vanceburg 
Dam  32.  The  highest  tenperatiu-e  for  the  month  was  103°  at  Beaver  Dam  on  the  3rd,  at 
Russellville  on  the  16th,  and  at  Princeton  on  the  17th.  The  lowest  temperature 
for  the  month  was  40°  at  Cynthiana  2  on  the  24th.  The  reading  of  40°  is  some- 
what below  the  usvial  minimum  tenperature  for  August,  being  the  fifth  lowest  on 
record. 

Distribution  of  rainfall  over  the  State  was  very  irregular.  Because  of  the  showery 
type  of  precipitation,  adjacent  locations  received  widely  varying  amounts.  Rain- 
fall of  varying  intensities  occurred  on  20  days  during  the  month.  Smallest  total 
amounts  were  recorded  in  the  northern  and  central  counties  along  the  Ohio  River 
and  in  the  south  central  counties;  largest  totals  in  the  southeastern  area.  The 
periods  of  heaviest  rainfall  were  11th  -  13th  and  29th  -  31st.  The  average  pre- 
cipitation for  the  State  was  3.45  inches  which  is  0.26  inch  below  the  mean.  The 
total  rainfall  amounts  recorded  at  the  various  stations  ranged  from  8.80  inches 
at  Hindman  Settlement  School  in  Knott  County  to  0.77  inch  at  Turkey  Creek  School 
in  Trigg  County.  The  heaviest  rainfall  in  any  one  day  was  3.89  inches  reported 
from  Paducah  on   the    12th. 

Crop    conditions    varied   widely    at    the    end   of   the  month   from  severe   drought    in 
many    western    counties    to    quite    favorable  conditions    in      northern   and   eastern 
sections.       In    the    western    third   of    the    State,    the   winter   feed   situation   looked 
critical   and   much  hay  was   being    imported.      Many   row   crops    in   that    area   were   fail- 
ures  or   making    poor    yields.      Late  August    rains   greatly    improved  the   outlook   for 
tobacco   yields.      About    a   third   of   the    crcp    had    been  cut   by  the    end   of   the   month, 
more    of    the    buriey    than   dark    types.      The   corn   crop  was   fair   to   excellent   with 
the    exception    of    the    western   third   of    the   State   where   it   was   mostly  poor   to   a 
failure.      Late   hays   were   helped  materially   by   rains   at   the    end   of   the   month   and 
showed    some    promise    of    making    a    light    crop.      As   a  whole,    crops  were   improved 
in  most    areas   with    the    exception   of   counties    in   the   western  third   of   the   State. 

Severe  hailstorms  on  the  1st  were  responsible  for  damages  of  over  one  million 
dollars  to  crops  in  Boyle,  Fayette  and  Jessamine  Counties.  Tobacco,  corn,  and 
garden  crops  were  damaged  extensively.  On  the  16th,  a  wind  and  rain  storm  struck 
Ashland  with  the  resulting  damage  near  $20,000.  The  storm  was  described  by  resi- 
dents   as  "the  worst    ever".      -     W.    S. 
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Wind  direction 


Wind         speed 
m.  p.  h. 


«  o 

&1 


Relative    humidity  averages  - 
percent 


Number  of  days  with  precipitation 


8^ 


\a2 
\  i  I 


8  1 


LEXINGTON  WB  AP 
LOUISVILLE  WB  AP 


7.6 
6.3 


5.7 
5.6 


COMPARATIVE  DATA 


Tempez&tuie 

Precipitatioii 

Yw 

« 
5 

1 
X 

1 

IS 

r 

< 

If 

"o    0 

i3 

18S9 
1890 
1891 
1892 
1893 

1894 
1895 
1896 
1897 
1898 

1899 
1900 
1901 
1902 
1903 

1904 
1905 
1906 
1907 
1908 

1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

70,6 
73.2 
72.9 
75.4 
74.8 

77.1 
76.6 
77.1 
75.2 
76.7 

78.1 
80.4 
75.5 
75.6 
75.5 

75.2 
75.7 
77.4 
74.8 
76.3 

76.9 
74.0 
76.2 
73.7 
78.0 

100 
101 
105 
96 
99 

105 
102 
105 
101 
100 

102 
104 
101 
103 
100 

100 
99 
99 
99 

104 

104 
100 
106 
98 
108 

43 
44 
43 
45 
48 

41 
49 
41 
49 
55 

51 
52 
50 
45 
49 

45 
42 
45 
48 
49 

45 
46 
45 
43 
44 

1.23 
6.16 
5.82 
3.13 
1.72 

3.02 
2.15 
2.83 
2.33 
3.83 

3.09 
2.74 
5.12 
2.48 
3.27 

2.64 
3.82 
4.37 
4.27 
2.79 

2.60 
2.72 
4.03 
4.71 
2.81 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

5 
6 
9 
7 
6 

6 
12 

7 
8 
8 

9 

10 

10 

6 

7 

6 
10 
13 

7 
12 

Temperatuie 

Precipitation 

S-s 

Year 

1 

t 
< 

i 

1 

3 

1 

II 

~°    0 

is 

1914 

76.0 

100 

49 

5.94 

0.0 

14 

1915 

71.3 

100 

42 

6.29 

0.0 

9 

1916 

77.0 

101 

47 

4.25 

0.0 

8 

1917 

73.9 

100 

42 

3.49 

0.0 

7 

1918 

80.2 

111 

50 

3.18 

0.0 

8 

1919 

75.0 

104 

47 

3.49 

0.0 

13 

1920 

73.4 

98 

43 

5.80 

0.0 

10 

1921 

76.0 

101 

48 

5.28 

0.0 

6 

1922 

75.2 

101 

47 

2.43 

0.0 

12 

1923 

75.4 

99 

43 

6.03 

0.0 

12 

1924 

76.5 

103 

43 

3.00 

0.0 

7 

1925 

76.5 

106 

44 

1.47 

0.0 

5 

1926 

77.3 

101 

51 

7.51 

0.0 

14 

1927 

71.1 

97 

43 

2.88 

0.0 

8 

1928 

77.0 

101 

54 

4.33 

0.0 

11 

1929 

74.0 

100 

37 

2.06 

0.0 

6 

1930 

76.5 

113. 

42 

2.25 

0.0 

7 

1931 

74.9 

102 

45 

5.36 

0.0 

12 

1932 

76.5 

103 

43 

4.25 

0.0 

7 

1933 

74.7 

99 

51 

3.26 

0.0 

8 

1934 

76.6 

104 

46 

4.76 

0.0 

10 

1935 

77.0 

105 

42 

4.22 

0.0 

9 

1936 

81,1 

108 

43 

2.22 

0.0 

6 

1937 

78.0 

100 

53 

3.63 

0.0 

9 

1938 

78.0 

101 

52 

4.25 

0.0 

10 

Year 

Temperature 

Precipitaticm 

1 

1 

1 

If 

"o  g 

Is 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

1949 
1950 
1951 
1952 

75.3 
76.0 
76.9 
74.9 
78.1 

76.3 
75.5 
70.7 
79.6 
74.9 

75.3 
71.9 
76.0 
76.3 

99 
102 
105 
104 
106 

104 
103 
96 
106 
105 

97 
_93_ 
103 
103 

43 
45 
44 
42 
42 

43 
40 
J6. 
53 
47 

48 
37 
39 
40 

2.88 
3.57 
3.13 
6.56 
1.32 

5.45 
2.47 
4.42 
3.89 
2.13 

4.54 
4.78 

3.17 
3.45 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

T 
T 

8 
8 
8 

11 
4 

10 
6 
8 
9 

5 

12 

Averages  for  the  period  January  1949  to  date  have  been  weighted  according 
to  area  and  are  not  coaparable  with  unweighted  values  published  in  this 
table  for  earlier  years. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TABLE  2 


WESTERN  DIVISION 

BEAVER  DAM 
FORDS  FERRY  DAM  50 
GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  *  SW 
HICKMAN  1  E 

HOPKINSVILLE  2  E 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAYFIELD  2  S 
MURRAY 

OWENSBORO 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PRINCETON 

RUSSELLVILLE 

DIVISION 

CENTRAL  DIVISION 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

BUR6IN  DIX  DAM 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 
CLERMONT  1  SSE 
COVINGTON  W  B  AIRPORT 
DANVILLE 
FRANKFORT  LOCK  >, 

GREENSBURG 
IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE  2  W 

SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
WILLIAMSTOWN 
WOLF  CREEK  DAM 

DIVISION 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BAXTER 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

CORSIN  CAA  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
FARMERS 
GRAYSON 
HEIDELBERG  LOCK  14 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 
INEZ 

MANCHESTER  4  SE 
MAYSVILLE  DAM  33 
MIDDLESBORO 

MOUNT  STERLING 

PIKEVILLE 

RICHMOND    E    STATE    COL 

VANCEBURG    DAM    32 

WEST    LIBERTY    WATER    WKS 

WILLIAMSBURG 

DIVISION 

STATE 


<s 


92.7 
89.9 
92.3 
88.9 
89.4 

91.6 
89.9 
91.5 
90.9 
93.5 

90.7 
90.4 
91.6 
94.5 
92.9 


89.4 
90.6 
92.0 
91.4 
89.9 


86.0 
88.7 
89.8 

89. 4M 

88.5 

90.8 

87.4 

90.1 

86.9 
91.2 
90.2 
92.4 
90.7 

88.1 
90.2 
87.2 


86.7 
88.1 
84.6 
86.4 


85.5 
88. 6 
88.9 
88.3 
87.2 

86.3 
90.0 
86.5 
85.4 
86.0 

89.0 
86.9 
86.2 
87.3 
87.8 

88.5 


64.4 
67.2 
63.8 
64.7 
65.4 

66.3 
65.5 
62.4 
66.0 
65.8 

64.6 
66.7 
65.6 


64.1 
63.2 


62.2 

64.7 
60.6 

61.0 
64.6 
66.3 
64.5 
64.5 

66.8 
63.6 
63,0 
64.4 
61.7 


Temperature 


Precipitation 


1:2 


61.1 
60.6 


62.9 
61.7 
59.1 
59.8 
63.0 

62.2 
60.5 
62.5 
59.9 
64.3 

58,5 
67.1 
63.7 
57.4 
61.4 

64,5 


78,6 
78.6 
78.1 
76.8 
77.4 

79.0 


78.5 

79.7 


78,8 
79.1 


75,7 
76,8 
79.2 
77.8 
76.6 


74.1 
76.7 
75.2 


78.6 
76.0 


78.4 
76.2 


63.7 

75.9 

62.8 

76.5 

64.2 

75,7 

76,5 
75,3 
72,9 
73,5 


74,2 
75.2 
74.0 
74.1 
75.1 

74.3 
75.3 
74,5 
72,7 
75,2 

73.8 
77.0 
75.0 
72.4 
74.6 

76.5 


1.5 
1.6 


.5 
1.7 


1.2 
2.0 


1.0 
.5 


.6 
2,0 


1,3 

1.4 


2.7 

,7 


1.0 
.0 


51 


95 
99 
99 
100  16 
99   3 


94 


53  24+ 

54  24 

55  24 
50  25 
52  24 


16   0 

201 


Oi  0 
Ol  0 
Oj  0 
0  0 
o'  0 

I 
0   0 
0   0 
0   0 
0   0 

0  0 

0.     0 

oj  0 

01  0 
0!  0 
0|  0 

oi  0 
0|  0 
oi  0 
ol  0 


01  0 

o:  0 

Ol  0 

o|  0 

01  0 


1,52 

1. 

2,37 
4,28 
4,42 


1.60 
3.72 
1,74 


0.1 


1,12 
1,20 


1.77 
.14 


1.91  -  1.41 


3,79 
3.97 
2.06 
2.02 

2.71 


1,44 
1,90 
2.79 


1.68 
3,74 
2.81 


2.94 
2.80 
2.39 

1.20 
3.97 
2,99 
3.24 
2.86 

3.82 
1.61 
2.35 
2.08 

2,70 


2,60 
7.30 
6.15 
4.53 
1.88 

8.23 
2.95 
4.15 
3.90 
5,33 

8,80 
4,49 
6,50 
2.68 
5.60 

3.18 
4.82 
4.03 
3.27 
3.74 

6.43 

4.79 

3.45 


.51 
1.45 
1.12 


2.30 
1.96 


1.66 

.15 
.71 

1.00 
,22 
,65 
.65 

1.03 

2.22 

.47 
.69 


.31 
1.02 


-  1.33 
1.43 

-  .88 
.63 

.17 

-  .75 


Snow.  Sleet.  Hail 


,41 

,85 

1,25 

2,20 

3.35 

.70 
2.00 

.94 
2,17 
1.25 

2,52 

3.16 

3.89 

.57 

.85 


.36 

1.15 
.32 

,58 
,80 


.59 
1,22 
1.54 

2.50 
1.04 
1.16 
1.31 
.65 

.35 
1.42 
1,10 
1,37 
1,03 

2,20 
,63 
,86 

1.46 


.96 

1.50 

1.32 

1.05 

.81 

2.-30 
1.18 
1.56 
1.00 
1.33 

2.00 
.86 

1.08 
.94 

2.03 

.61 
1.06 
1.11 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


S  s 


9 
8 

7 

7 

8 

10 

11 

7 


10 

4 
7 
7 


10 
17 
15 
19 
9 


13 
11 
14 
8 
11 

9 
16 
10 

9 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


2 
H 

Day  of  month 

Station 

12^3 

4 

M 

6 

7   8 

9 

10 

11 

12 

13   14  1  15 

16 

17  1  18 

19  1  20  1 

21 

22 

23   24 

25  1  26  1  27 

28 

29 

30 

31 

A0DI50N  DAM  45 

2.40 

.06 

T 

.06 

1.40 

.10 

.02 

.76 

ADOLPHUS  1  N 

1.96 

.90 

.05 

.02 

,12 

.05 

.05 

T 

•  60 

•  12 

•  05 

ALBANY 

2.73 

.07 

.02 

,11 

1.67 

.04 

.27 

•  04 

.12 

.19 

ALLEN 

4,43 

.38 

1.04 

.68 

,07 

.12 

.90 

.10 

.38 

.11 

.10 

.35 

ANCHORAGE 

1.17 

.10 

.15 

.06 

,13 

.21 

.03 

.06 

,07 

T 

.36 

ASHCAHP 

6.42 

•  88 

.91 

.63 

T 

.63 

.90 

.90 

.59 

.22 

.16 

.10 

.05 

•  40 

.05 

ASHLAND  DAM  29 

2.60 

.03 

.05 

T 

.42 

,26 

.36        .16 

.03 

,96 

.09 

•  22 

RARHOURVILLE 

7,30 

.16  1.50 

.04 

.37 

.19 

,02 

.62 

.07 

.55 

.46 

.52 

.05 

T 

1.00 

.45 

.78 

.08 

T 

.22 

BAfiOSTOWN  S  J  PREP  SCH 

3.91 

.10 

1.15 

•  32 

.66 

.13 

•  38 

T 

1.15 

BAXTER 

6.13 

.65 

.38 

.04 

.42 

.10 

•  05 

.12 

.72 

•  42 

,04 

1.20 

,45 

.15 

U32 

.09 

BEAVER  DAM 

1.52 

.36 

.12 

.32 

.29 

■  41 

PENHAM 

4,53 

.02 

1.05 

.08 

.07 

.35 

•06   ,01 

.01 

.02 

.02 

•  32 

.02 

.75 

,18 

.16 

,37 

,30 

.13 

.61 

HEREA  COLLEGE 

1.8B 

.81 

.32 

.11 

.01 

.30 

.03 

.01 

.01 

.08 

BEREA  MATER  WORKS 

2.92 

,27 

.51 

.06 

.36 

•  12 

.02 

.03 

,41 

,95 

.02 

.10 

.07 

eOWLING  GREEN 

1.12 

.02 

.18 

.07 

.14 

.02 

.26 

T 

.16 

■  15 

.10 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 

1.91 

,02 

.18 

.24 

.34 

.06 

.54 

.05 

,25 

•  15 

.08 

ROWLING  GREEN  MB  AP 

1.44 

,20 

T 

.06 

.01 

.04 

.16 

,25 

,30 

.10 

T 

T 

•  32 

BRENT  DAM  36 

2.13 

T 

.08 

.14 

,77 

.12        .26 

.76 

T 

T 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

5.58 

1.46 

.07 

.21 

.02 

.31 

.96 

,16 

.43 

.44 

•  11 

1.21 

RURDINE  2  NE 

3.10 

,03 

.02 

.75 

.50 

.90 

.30 

.60 

T 

BURGIN  DIX  DAM 

1.90 

.09 

.34 

,04 

.58 

.35 

.25 

•  05 

PURKESVILLE 

2.89 

.06 

.17 

.20 

.07 

.90 

.26 

.59   T     T 

,03 

.52 

T 

,02 

T 

.07 

BURNS IDE 

5.60 

T 

.07 

1.03 

T 

1.40 

.22 

.15 

.14 

.03 

1.85 

.39 

•  20 

.12 

CADIZ  LOCK  E 

2.04 

.41 

.44 

.87 

.27 

.05 

CAMPflELLSVlLLE 

2.79 

.09 

.26 

,29 

.11 

.80 

T     T 

.67 

■  22 

.35 

CARROLLTON  LOCK.  1 

2.16 

.76 

.15 

.51 

.30 

.02 

,44 

T 

.17 

CLERMONT  1  SSE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-     -     - 

* 

" 

- 

~ 

•  68 

T 

COLLEGE  MILL  LOCK  11 

3.77 

.39 

.09 

1.37 

,35 

.23 

• 

•  44 

•  70 

•  20 

COLUMBIA 

3,49 

.65 

.35 

1,09 

.35 

.58 

.17 

,06 

•  02 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

8.23 

,06 

.16 

2.30 

,02 

.44 

T 

.03 

.02 

.53 

.39 

1.05 

.39 

1.46 

.20 

,73 

T 

T 

.41 

COVINGTON  M  B  AIRPORT   R 

1.66 

.02 

,08 

T 

.22 

.09 

.59 

,06   .17 

.44 

T 

T 

*0l 

T 

T 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

5.60 

.68   T 

,35 

,60 

1.00 

.23 

.48 

,21 

.91 

.22 

■  16 

T 

■  74 

CYNTMIANA 

3.21 

,03 

.29 

.57 

1,37 

.08 

•  70 

T 

,02 

•  15 

CVNTHIANA  2 

2,95 

,25 

.04 

.11 

.36 

T 

1.18 

.52 

T 

•  19 

,30 

DANVILLE 

3,74 

.12 

.43 

.06 

.48 

.64 

.53 

1,22 

•  06 

T 

DELPHI  A  1  E 

4,56 

.64 

.04 

.15 

.25 

.15 

.19   .15 

,13 

.23 

.30 

.26 

.68 

.33 

,07 

.61 

,36 

OEMA 

6'.  14 

.39 

.67 

.46 

,32 

.85 

1.47 

•  38 

.77 

.35 

.48 

OEWEY  DAM 

3.13 

,04 

T 

.66 

.34 

.05 

.15 

.14 

•  34 

•  31 

,22 

.50 

T 

.07 

■  31 

T 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

1.85 

.41 

T 

.60 

•  16 

.16 

■  35 

,15 

OUNMOR 

3.03 

.21 

.50 

.10 

.59 

.01 

,78 

•  84 

DUNNVILLE 

4.51 

2.00 

.76 

1,45 

•  30 

EDOYVILLE  LOCK  F 

1.30 

.14 

.65 

,08 

•  33 

.10 

EDMONTON 

1.45 

.05 

.25 

.39 

.05 

.10 

.05 

.56 

ELKHORN  CITY 

3.92 

T 

,42   T 

.58 

.27 

.02 

.24 

T 

.01 

1,11 

•  03 

.36 

.01   .03 

.21 

,39 

T 

.03 

.21 

T 

FALMOUTH 

1.69 

.27 

.03 

.35 

.26 

T 

•  77 

.01 

T 

FARMERS 

4.15 

.04 

.50 

.09 

.08 

.51 

.01 

.15 

T 

.41 

1.56 

.80 

FLEMINGSRURG 

3.72 

.21 

1.09 

•  02 

.81 

.01 

.07 

T 

1.10 

.41 

FORD  LOCK  10 

3,97 

,38 

.42 

.24 

.57 

.72 

T 

,85 

.05 

• 

.60 

.09 

T 

.05 

FORDS  FERRY  DAM  50 

1,90 

.38 

T 

T 

.01 

.65 

•  04 

.02 

T 

.03 

.42 

.15 

FRANKFORT  LOCK  4 

2.81 

T 

T 

.18 

.69 

1.54 

,02        T 

.16 

,03 

.19 

^ 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

5.24 

T 

.26 

1.09 

T 

.35 

.83 

1.56 

.30 

.31 

.52 

FREEBURN 

5,57 

T 

1.58 

.80 

.69 

T 

T 

1.52   T 

T     T 

,20 

.31   T 

T           ,12 

.15 

FRENCHSURG 

4.63 

.49 

.09 

,11 

,02 

.23 

.31 

.08 

,46 

,01 

,28 

.01 

1.72 

1.02 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

4.72 

• 

* 

1.26 

,71 

1.58 

.04 

,90 

.06 

.11 

T 

.04 

GEST  LOCK  3 

3.05 

.28 

1,92 

.77 

,08 

GLASGOW 

1.37 

.05 

.11 

.33 

.32 

.03 

.23 

.07 

,15 

.08 

GLENOALE 

3.74 

.42 

.32 

1.10 

.03        .13 

.02 

.01 

1,26 

•  45 

GRANT  DAM  38 

2.27 

.19 

,03 

.06 

1.01 

.56 

.01         .02 

.35 

.02 

.02 

GRAYSON 

3.90 

.13 

1.00 

.60 

.30 

.51 

.11 

,40 

.56 

.29 

GREENS RURG 

5.09 

.20 

,65 

.85 

,09 

2.50 

.70 

.10 

GREEN'^RURG  HIWAY  61  BR 

3.56 

.38 

,37 

2.38 

.37 

,08 

GREENUP  DAM  30 

3.02 

.17 

T 

,25 

.67 

.23        .03 

.05 

1.30 

.05 

T 

T 

•  27 

T 

GREENVILLE  7    M 

2.37 

.45 

.12 

.23 

.32 

1.25 

HARTFORD  6  NW 

1.24 

.26 

.01 

.39 

.03 

.22 

.19 

.14 

HAZARD  WATER  WORKS 

7.21 

1.39 

,11 

.96 

1.05 

.53 

.10 

.32 

* 

.04 

.36 

.04 

.26 

.36 

.39 

.54 

.07 

.66 

.03 

HEIDELBERG  LOCK  14 

5,33 

.61 

.80 

,21 

.21 

,24 

.09 

•  25 

.03 

.26 

.31 

1.33 

.79 

HENDERSON  4  SW 

4,28 

.67 

T 

.02 

.56 

2.20 

.10 

.71 

HICKMAN  1  E 

4.42 

,03 

3.33 

.48   .09   ,21 

.15 

.04 

.05 

HICKSVILLE 

2.28 

1.11 

.56 

.24 

.37 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

1,93 

,22 

.08 

.05 

.22 

.92 

.01 

.37 

•  06 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

8,80 

1.63 

.60 

1.10 

*     .30 

.80 

2,00 

•  50 

.27 

.13 

.75 

.67 

.05 

HOPKINSVILLE  2  E 

1,60 

.45 

.45 

T 

,70 

HYOEN 

6.54 

.45 

T 

.68 

1.09 

.53 

.36 

,39 

.26 

T 

1.43   T 

•  45 

T 

.90 

INEZ 

4.49 

,35 

,12 

.86 

,14 

.12 

.47 

.12         ,25 

.71 

•  66 

.67 

tRVINGTON 

3.06 

,48 

.01 

.33 

1.04 

T 

•  30 

.58 

.10 

.22 

JACKSON 

- 

.24   T 

1.65 

1.99 

T 

T 

.76 

.45 

.29 

- 

- 

- 

.14 

•  80 

.11 

T 

JEREMIAH 

6.03 

1,97 

.30 

.08 

,29 

.70 

.60 

•  50 

.49 

.57 

.53 

KEENE  7  N 

2.66 

T 

.57 

.38 

,36 

1.05 

.20 

.32 

KENTUCKY  DAM 

I. 11 

.10 

T 

.05 

.86 

T 

.10 

T 

LANCA<;TER  ICE  PLANT 

2.69 

.12 

.74 

.12 

.62 

.16 

.07 

.76 

.06 

LAURA 

3.51 

.05 

.76 

,36 

.03 

.14 

1.07 

.05 

.28 

.34 

.41 

LEITCHFIELO 

2,94 

.15 

,04 

.07 

.91 

.01           .04 

T 

.07 

.18 

.31 

1.16 

LEXINGTON  MB  AIRPORT    R 

2.80 

.03 

.33 

.18 

1.31 

.22 

.51 

T 

.03 

.12 

.01 

•  01 

•  05 

LIBERTY 

3,43 

.25 

1.33 

1.08 

.14 

.33 

.20 

.06 

,04 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

4.14 

1.00 

^.35 

.05 

• 

.70 

.70 

.07 

1.11 

.16 

LOCKPORT  LOCK  2 

1.48 

T 

.07 

.63 

.66 

.02 

.08 

.02 

LOUISA  2 

- 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_     _     _ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-     -     - 

- 

- 

- 

- 

LOUISVILLE  MB  AP        R 

2.39 

,13 

.36 

T 

.35 

.47 

.19 

.65 

T 

.24 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

1.42 

.10 

,01 

.39 

.61 

.03 

.09 

•  19 

LOUISVILLE  WB  CITY      R 

1,20 

.09 

.24 

.31 

.06 

.15 

T 

•  35 

LOVELACEVILLE 

3,72 

,44 

.05 

1.23 

2.00 

MADISDNVILLE  1  SE 

1.74 

,23 

,30 

.07 

.12 

.94 

•  06 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

3.97 

.22 

,05 

.66 

.36 

.53 

.08 

1.42 

.16 

T 

.22 

•  07 

MANCHESTER  4  SE 

6.50 

.74 

.24 

.69 

.60 

.05 

.48 

.11 

.73 

.41 

1.06 

•  16 

.15 

,75 

.11 

MAYFIELD  SUBSTA 

2.13 

1.11 

.63         ,13 

.26 

MAYFIELD  2  S 

2.63 

.11 

2.17 

.20 

.15 

MAYSVILLE  DAM  33 

2.66 

.55 

T 

.94 

.34 

•  09 

.04 

.16 

.45 

.11 

MC  KEE  1  SE 

7,64 

.61 

2.45 

.67 

.52 

T 

.44 

.38 

T 

1.57 

I. 00 

MIDDLESRORO 

5.60 

2,03 

.81 

.50 

.11 

.06 

.17 

•  45 

.07 

.64 

.72 

•  04 

MIDWAY 

4.09 

.11 

,09 

.79 

r 

1.42 

1.45 

•  02 

.10 

.01 

,04 

.06 

MILLERSTOWN 

4.33 

.« 

.07 

2.06 

.02 

.81 

.41 

MONTICELLO 

4.95 

.03 

•  04 

•  21 

.46 

3.06 

.35 

.17 

•  11 

.03 

•22   .06 

•  13 

.04 

MOUNT  STERLING 

3.18 

.61   .07 

.oe 

• 

•  55 

.56 

.46 

.27 

.58 

MUNFOROVILLE 

4.84 

.25 

.08 

.64 

1.76 

1.13 

•  11 

•  67 

MURRAY 

1,91 

,07 

T 

1.25 

.04   .15 

T 

•  40 

OLNEY 

1.72 

.10 

.35 

.40 

•  37 

•  50 

ONEONTA  DAM  35 

2.99 

T 

.95 

•  46 

.64 

.24        T 

■  46 

•  12 

■  02 

.06 

T 

OWENSPORO 

_ 

.13 

T 

2.52 

.13 

- 

.27 

•  10 

OWENSOORO  DAM  46 

2.76 

T 

.15 

.03 

2.19 

.01         ,01 

.05 

.14 

■  07 

.11 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

3.79 

.07 

T 

3,16 

.30 

T     T 

.01 

.05 

PAOUCAH 

3,97 

^ 

.04 

.02 

3.89 

T 

.02 

PAINTSVILLE 

2.16 

.17 

T 

,37 

.23 

T 

.27 

.12 

T 

.35 

.30 

T 

.35 

T 

PIKEVILLE 

4.82 

.16 

.07 

.01 

.76 

.40 

.03 

.05 

.53 

.34 

1.06        .05 

.59 

T 

.23 

.23 

•  24 

.07 

PlNEVILLE 

5.82 

2.22 

,23 

.01 

.05 

.98 

.16   .01 

.04 

.06 

T 

.14 

.36 

.01 

.28 

.20 

.31 

.70 

.02 

PRINCETON 

2.06 

.15 

.57 

.51 

,41 

■  42 

RAVENNA  LOCK  12 

4.21 

T 

.73 

.30 

.62 

T 

.84 

.76 

.96 

RICHMOND  e  STATE  COL 

4,03 

,41 

.42 

.05 

1.11 

.37 

.66 

T 

.01 

.87 

T 

.09 

•  04 

RUMSEY  LOCK  ? 

2.91 

.10 

.20 

.75 

.12 

•  40 

•  28 

■  56 

.48 

RUSSELLVILLE 

2.02 

.04 

.03 

T 

.31 

T 

.01 

T 

.72 

.65 

.06 

ftUSSELLVlLLE  SUBSTA 

1.82 

.37 

.46 

.93 

•  06 
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DAILY  PRECIPITATION 
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Table  3— Continued 

AUGUST  1952 

-3 

1 

Day  of  month                                                                 1 

Station 

1  1  2  1  3  1 

4  1 

5   6 

7  1  8  1  9 

10  I 

11 

12 

13  1  14   15 

16  1  17  1 

18 

19   20  1 

21 

22   23   24 

25  1  26   27 

2B 

^»  -iyj 

H 

st  john  bethlehem  acad 
<;alvi=;a  lock  6 

SC0TT5VILLE 

2.99 
3.13 
3.24 

.01 

.31 
.84 

.03 

.47 
.10 

.79 
.02 

.07 
1.37 

."io 

1.10 

.07 
.42 

T 

.09 

T 

T     .14 

•  35 

1.10 
.62 
.45 
.03 

•  04 

.11 
•  64 

\ 

5ERRFE  WATER  WORKS 

.09 

.05 

..12 

.03 

I 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

T   1 

.18  , 
.16  . 

.57  . 

.05  • 
.12  • 

SHELRVVILLE  ?  W 
SHEPHERDSVILLE 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 
STEARNS  2  N 

SUMMER  flHAOE 
SUMMER  SHADE  SUBSTA 

2. 66 
4*94 
3.82 
2,29 
5.78 

1.61 
1.87 
3.88 

.63 
.72 

.07 
.50 

.33 
1.29 
.0? 
.16 
.05 

.20 

.50 
.29 

(.20 
T 

1.12 

.19 
.08 

.45 
.36  1.06 

.33 

T 

.58 

.40 

•  42 

•  98 
.27 

.06 

1.03 
.97 
.19 
.96 

1.18 

•  03 
1.51 

.32 

.05 
.05 

T     .05 

■  04 

■  23 

.50 

•  16 

.07 
.05 

•  05 

.02 

2.14 

1.03 

.52 

.04 

.10 
.48 

.08 
.30 

.06 
T 

.23 

T     .08 

T 

TOMPK INSVILLE  TEL  OFF 

RECORD 

.22 

TURKEV  CREEK  SCHOOL 

T 

•  12 

TYRONE  LOCK  5 

3.72 

.10 

.50 

.40 

1.54 

.91 

T 

.15 
■  05 

.04 

.10  * 

UNIONTOWN  DAM  49 
VALLEY  VIEW  LOCK  <) 

2.19 

.16 

• 

1.12 

.60 

• 

• 

.53 

.94 
1.00 

»     • 
1.21 

.04 

1.13   * 
.39 

•  66 

VANBUREN 

.07 

.86 

.68 

.06 

•03  ■ei 

T 

VANCERURG  DAM  32 

wayne=;rurg  6  E 

3.73 

.76 

.11 
.57 

1.46 

.04 

.64 
.70 

.03 
.60 

■  10 

.74 

T 

•  96 

.35  , 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WESTPORT 

1.62 

.07 

.10 

.37   .18 

.10 

.95 
.31 
.05 

T     .13   .77 

.10 
.40 

T 

.32 
.33 

T          .23 

.01 

•  31   T 

T     T 

1.47 

,48   T     T 

T     T 

.64 

.06 

1.17 

WILLIAMSRURG 

.46 

.02 

•  82 

WILLIAMSTOWN 
WILLOW  LOCK  13 

.65 

. 

.35 

.20 

•     • 

•  35 

.02 

•  33   • 

•  13 

.57 

1.35 
.02 

.20 

• 

WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 

2.08 
2.07 

.30 

.05 

.64 

•  42 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
AUGUST    1952 


Day  Of  Month 


ANCHORAGE 


ASHLAND    DAM    29 


BARBOURVILLE 

B.'RDSTOWN    S    J    PREP    SCH 

BAXTER 

BEAVER    DAM 

BENHAM 

BEREA   COLLEGE 

BOWLING    GREEN    WB    AP 

BURGIN   DtX    DAM 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON    LOCK    1 

CLERMONT    1    SSE 

CORBIN    CAA    AIRPORT 

COVINGTON    W    8    AIRPORT 

CYNTHIANA    2 

DANVILLE 

FARMERS 

FORDS    FERRY    DAM    50 

FRANKFORT    LOCK    * 

GRAYSON 

GREENSBURG 

GREENVILLE  2  W 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  4  SW 

HICKMAN  1  E 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE  2  E 

INEZ 

IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LOUISVILLE  we  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LOVELACEVILLE 

HADISONVILLE  1  SE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MANCHESTER  4  SE 

MAYFIELD  2  S 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


86   87   95 
63   66   66 


89   86   93 
68   61   59 


91   94   99 
61   60   66 


88   90   85 
62   60   59 


94   98  103 
62   58   68 


89   67   89 
65   60   61 


94   95   99 
68   63   71 


94   94   96 
62   62   62 


94   94   95 
62   61   65 


69  87 

70  60 


89   88 
73   72 


93   85 

62   66   66 


95   90   85 
69   66 


91   88 

59   63   63 


95   91   86 
71   65   62 


91   88 

65   67   66 


93   88 
59   68 


88   86 
65   70 


88   87 
66   64 


91   91 
59   69 


81   86 
58   60 


98   94 
64   74 


79   83 
62   63 


10   11   12   13   14 


87   92   82 
61   59   69 


87   93   85 
69   62   73 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


89   89   91 
63   60   62 


88   91   95 
56   62   63 


90   93   98 
59   60   63 


90   90   91 
64   63   67 


92   90   93 
58   60   58 


90   95   95 
62   63 


91   92   93 
60   60   62 


89   90   95 
57   62   59 


85   92   93 
61   61   59 


90   97  100 
64   58   66 


88   90   94 
63   64   62 


90   94   99 
57   59   69 


95   82 
64   6  7 


93   91   87 
64   64   61 


92   95  100 
66   60   70 


93   90   95 
65   64 


91   95   99 
60   62   69 


93   97 

67   63   66 


89   69   94 
60   63   69 


91   95   98 
60   64   67 


88   91   95 
52   67   68 


93   93   93 

60   60   70 


90   95   99 
59   57   65 


94   95 

62   63   64 


90   89   94 
62   62   59 


95   95 

63   63   71 


97   91   87 


92   90   87 
69   67   60 


94   90   85 
70   63   61 


91   87   86 
68   67   65 


86   84 
70   63 


87   89   90 
71   65   61 


95   89   90 
70   69   63 


92   90 
66   66 


71 


91 
64 

98  90 

64  64 

92  90 

67  67   64 

96  91 

60  67 

92  92 
70  63 

93  89 

68  68 

91  90 

70  61 


68   64   73 


86   94   92 
62   58   70 


89   93   87 
62   59   69 


89   93   90 

57   59   68 


85   78 
61   68 


92   66 
63   66 


94   89 
56   67 


83   92 
60   67 


92   92 
54   62 


96   91 
66   71 


90   92 
58   58 


93   84 
59   62 


86   90 
61   58 


68   91 
65   67 


89   92   93 
61   6  0   69 


79   85   87 
63   55   56 


92   96   82 
62   62   71 


80   65   91 
63   57   59 


93   94 
65   66 


88   93   90 
65   62   70 


62   92   64 
62   62   66 


IS   16   17   18   19   20   21   22   23 


62   65   67 


66   87 
70   67 


90   92 
67   65 


88   92 
63   65 


84   66 
65   63 


90   94   94 
55   67   70 


88   91 
67   64 


68   66   69 


89   93 
67   65 


88   92 
66   64 


90   89   65   89   87 
67   58   70   65   65 


92 

69 

79 


92  94 

74  63 

92  85   83 

66  66 

92  92 

72  66   66 

96  93   86 

64  62   67 

89  90 
70  63 

90  69   89 
70  65   63 


87   86 
70   68 


90   87   84 


96   94 
62   71 


69   80 
62   66 


93   93 
65   73 


92   94 
67   70 


81   89 
64   65 


95   90 

65   71 


90   90 
63   64 


93   87 
65   72 


95   93 
68   75 


87   85 
70   69 


74   63   66 


92  93  86 

70  61 

93  92 

70  67  59 

91  65  86 

66  66  65 

96  95  91 

73  65  67 


63   63   65 


95   87 
63   71 


86   88   83 
62   66   70 


93   91 
65   66 


93   92 

60   69 


95   93 
60   72 


88   81 
62   65 


94   94 
67   71 


85   88 
63   60 


83   85 
63   61 


85   91 
63   58 


85   68 
65   63 


66   93 
62   54 


90   90 
64   68 


88   90 
65   60 


63   55   69 


93   90 
60   62 


94   93 
60   62 


89   90 
65   60 


92   89 
61   65 


89   90 
60   66 


82   86 
64   60 


93   92 
63   66 


89   90 
65   59 


90   91 
61   72 


91   95 
65   66 


67   91 
65   64 


87   92 
64   64 


84   8  7 
65   67 


93   88 
61   66 


93   93 

60   61 


91   94 
62   61 


86   9  0 
66   59 


94   91 
62   66 


86   88 
69   64 


83   84 
62   67 


68   90 
63   65 


86   87 
67   55 


87   90 
63   60 


88   90 
66   71 


93   68 
76   69 


95   91   94 
68   67   63 


94   93   92 
75   62   63 


90   91 
64   69 


98   98 
79   63 


93   94 
64   67 


95   94 
76   65 


94   91 
72   65 


93   90 
73   64 


86   89 
66   65 


92   91 
74   63 


91   95 
76   66 


93   92 
69   61 


93   93 
78   68 


62   64   70 


67   62   68 


93   89 
64   65 


92   94 
61   64 


65 
65 

88 

65 

92 
65 

90 
69 

95 
65 

87 
64 

88 
61 

91 
68 

94 
69 

90 
61 

92 
62 

89 
62 

90 
65 

92 
66 

61 

88 
63 

90 
67 

99 

70 

99 

78 

98 
63 

89 
69 

91 
66 

92 
68 

94 

70 

90 
66 

87 
63 

89 
71 

95 
72 

95 
77 

93 
65 

90 
66 

83 
68 

86 
72 

95 

74 

94 
64 

88 
69 

88 
65 

91 
66 

92 
67 

94 
65 

85 
66 

85 
68 

95 
68 

97 
75 

96 
66 

89 
69 

91 
62 

91 
65 

94 

67 

92 
62 

87 
64 

90 
68 

91 
71 

94 
72 

91 
64 

89 
66 

91 
64 

95 
69 

96 

70 

95 
63 

88 
65 

91 
69 

91 
73 

93 

73 

89 

66 

91 
65 

93 
69 

94 
70 

95 

72 

95 
63 

67 
67 

69 

71 

92 

73 

92 

76 

92 

70 

84 
66 

66 
72 

94 

73 

93 

77 

96 
66 

88 
62 

90 
65 

98 
69 

97 
77 

97 
62 

88 
64 

91 
65 

95 
69 

97 
77 

96 
62 

86 
70 

90 
66 

93 
67 

94 
69 

89 
67 

84 
68 

82 

70 

94 
72 

94 
76 

94 
66 

94   93 
64   69 


83   89 
67   68 


99   92 

66   74 


87   93 
65   66 


92 

97 

69 

69 

92 

95 

67 

64 

92 

92 

65 

65 

66 

90 

63 

59 

89 

91 

se 

66 

66 

65 

86 

91 

64 

61 

61 

71 

91 

91 

91 

63 

59 

69 

91 

89 

93 

67 

64 

70 

87 

93 

92 

59 

58 

62 

91 

96 

91 

69 

69 

73 

90 

88 

93 

65 

62 

62 

90 

93 

94 

60 

55 

64 

92 

90 

89 

64 

65 

67 

96 

99 

98 

67 

64 

74 

87 

91 

86 

65 

63 

65 

89 

93 

85 

64 

67 

74 

85 

92 

95 

68 

65 

68 

92 

86 

92 

55 

66 

67 

95 

98 

92 

69 

69 

74 

90 

93 

94 

60 

64 

59 

90 

93 

86 

65 

65 

71 

92 

95 

93 

72 

71 

72 

86 

92 

90 

66 

65 

71 

94 

95 

68 

66 

66 

70 

90 

92 

85 

66 

67 

73 

93 

94 

66 

68 

68 

73 

94 

99 

94 

64 

63 

71 

90 

97 

92 

67 

65 

71 

69 

93 

89 

68 

65 

66 

94 

94 

92 

68 

69 

73 

84   81 
66   52 


82   76 
73   56 


78   76 
64   58 


60   61 
68   53 


81   76 
68   60 


88   85 
70   56 


82   76 
61   56 


86   81 
67   58 


85   82   65 
69   53   50 


82   60   82 


80 

79 

66 

52 

82 

80 

67 

52 

78 

76 

64 

56 

79 

77 

58   51   51 


80   77   84 
66   52   40 


70   54   52 


82   80   64 
68   50   43 


84   80   63 
66   60   57 


91   82   83 
69   53   49 


83   78   83 
69   48   43 


92 

89 

80 

67 

60 

55 

87 

83 

86 

70 

56 

50 

80 

79 

83 

68 

53 

51 

63 

78 

82 

70   55   52 


92   82   62 
72   60   55 


86   76   73 
66   55   53 


72  60  55 

92  80  68 

67  46  50 

83  77  81 

67  54  51 

86  60  84 


80   77   62 


61   53   51 


82   79   63 

64   57   54 


66   83 
70   62 


68  55  50 

85  61  86 

70  54  48 

78  75  83 

65  54  52 

85  63  85 

69  60  54 


89   92   93 

56   57   54 


57   50   46 


56   57   52 


82   81   85 
53   52   53 


92   94   94 
56   60   55 


53   50   48 


89   91   91 
60   65   60 


90   92   90 


55   59   55 


86   90   89 
48   54   53 


49   56   50 


56  53  49 

86  90  90 
50  55  56 

88  91  89 
46  49  52 

83  67  90 

56  56  55 

87  88  87 
45  47  50 

89  90  91 
66  66  64 


84   67   90 


66  69  87 

43  46  51 

60  64  90 

50  64  60 

92  94  94 

54  60  5  7 

66  87  85 

54  52  50 

86  90  90 

59  62  59 


55   61   62 


62   84   85 

53   49   50 


90   92   93 
60   64   61 


86   89   89 
57   62   57 


91   93   91 
59   63   60 


55   59   61 


90   93   93 
56   61   56 


60   64   61 


56   61   57 


90   92   93 


90   90   90 
56   61   51 


64   85   85 
56   52   49 


89   90   93 
59   61   62 


28   29   30   31 


90   81   95   87 
58   59   67 


84 

87 

90 

66 

86 

,7 

62 

65 

70 

70 

66 

>2 

83 

86 

90 

85 

88 

>1 

56 

56 

63 

65 

62 

»4 

90 

66 

96 

9^ 

90 

■  6 

56 

67 

67 

66 

62 

•  9 

85 

68 

64 

67 

84 

■  6 

53 

57 

64 

66 

61 

•  1 

94 

86 

89 

90 

92 

,7 

54 

65 

65 

65 

64 

>4 

85 

68 

85 

88 

86 

4 

55 

54 

57 

54 

60 

6 

84   91   92   91 
57   68   67   68 


90   90   96   92 
59   65   66   75 


84   91   93   90 
57   64   66   67 


68   69   91   91 
57   69   66   68 


89   87   94   90 
55   70   64   66 


70   85   86   60 
58   60   66   65 


89   88   92   86 
59   66   66   70 


87   66   91   64 
57   65   65   68 


86   85   88   93 
60   65   66   66 


85   86   68   85 
52   62   64   66 


59   69   65   66 


69  91  66  93 

54  59  66  65 

84  87  91  64 

57  62  64  66 

90  88  84  90 

52  55  59  68 

92  88  85  89 

54  67  63  51 

75  87  90  82 

57  62  66  68 

92  86  82  89 

56  69  65  64 


65 

90 

90 

84 

89 

•  4 

59 

62 

62 

62 

65 

.4 

63 

73 

88 

89 

86 

.3 

54 

57 

62 

65 

62 

•  2 

93 

91 

90 

91 

91 

.6 

54 

63 

65 

63 

66 

•  3 

87 

69 

91 

68 

90 

.0 

51 

52 

64 

62 

60 

•  5 

91 

80 

90 

86 

88 

•  5 

58 

67 

67 

69 

64 

•  6 

87 

85 

89 

85 

90 

■  8 

61 

69 

67 

69 

66 

.3 

85 

67 

91 

63 

87 

.4 

61 

66 

67 

70 

64 

■  5 

89 

83 

92 

89 

90 

1 

61 

70 

69 

70 

64 

6 

87 

81 

90 

67 

66 

9 

64 

70 

72 

71 

66 

8 

91 

92 

83 

93 

69 

9 

60 

61 

66 

61 

65 

5 

93 

66 

82 

90 

91 

5 

55 

65 

62 

60 

62 

4 

86 

90 

90 

89 

91 

2 

54 

66 

66 

70 

63 

6 

70 

85 

90 

63 

86  < 

5 

56 

57 

63 

66 

62. 

5 

91 

93 

86 

93 

90. 

9 

59 

62 

64 

62 

66. 

0 

69.4 
62.0 


92 

0 

66 

4 

91 

>4 

64 

>1 

89 

9 

63 

2 

85.5 
62.9 


86.0 
62.2 


88.6 
61.7 


88 

.9 

59 

•  1 

89 

i9 

67 

.2 

89 

6 

60 

6 

89.4 
61.0 


92.3 
63.8 


87.2 
63.0 


B  follovlng  station  lodex. 
85    - 


DAILY 

TEMPERATURES 

KENTUCKY 
AUGUST  1952 

- 

Day  Of  Month 

1 

Slatton 

1 

2 

3 

T^ 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

85 
59 

85 

59 

89 
59 

95 
62 

86 

67 

85 
64 

86 
60 

84 
60 

89 

60 

86 
63 

84 
59 

88 
59 

83 
68 

83   85 
64   64 

86 

70 

90   85 
64   54 

86 
52 

84 
60 

88 
62 

89   SO 
61   49 

76 

45 

80   85   86 
45   51   51 

86   84   S3   86 
57   57   66   67 

nJ 

MIODLESBORO 

MAX 
MIN 

89 
66 

88 
62 

91 
64 

90 
69 

87 

69 

81 
67 

80 

65 

86 
53 

82 
66 

87 
68 

90 
61 

86 

71 

88 
71 

88   90 
68   66 

95 

73 

90   91 
71   64 

88 
67 

89 
67 

87 
66 

79   75 
65   59 

82 
60 

85   84   84 
57   52   48 

81   82   86   84 
58   56   66   67 

86  .■ 
64.| 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

90 
65 

90 
55 

94 
61 

91 
64 

89 

61 

87 
60 

83 
55 

92 

53 

90 
53 

85 
58 

92 

55 

84 
65 

90 
60 

93   93 
61   68 

93 

70 

93   90 
65   53 

90 
59 

92 

58 

91 
66 

84   81 
64   47 

82 

46 

S3   90   90 

47   46   50 

90   87   90   90 
54   58   64   63 

89.H 
"1 

MURRAY 

MAX 
MIN 

98 
65 

100 
61 

100 
69 

100 
77 

97 
67 

90 
70 

92 
69 

96 
63 

97 
54 

97 
63 

94 
65 

82 

70 

88 
69 

83   99 
70   72 

98 
78 

98   91 
66   69 

97 
58 

98 

71 

96 

74 

87   85 
70   62 

88 
52 

91   92   95 
51   60   50 

91   95   90   94 
54   65   65   62 

93.5 
65.8 

OWENSBORO 

MAX 

MIN 

93 

60 

98 
60 

99 

70 

91 
70 

92 
61 

SB 
63 

94 
62 

95 
64 

92 

70 

92 
60 

88 

64 

82 
69 

88 
64 

88   95 
58   7  0 

95 
76 

93   90 
65   68 

95 
56 

96 

68 

87 
73 

88   83 

67   57 

85 
53 

91   92   94 
53   63   60 

91   83   84   90 
60   68   65   65 

90.7 
64.6 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 

61 

93 

63 

95 

73 

91 
70 

94 
64 

86 
66 

92 

69 

96 

69 

92 

70 

93 
64 

89 
70 

84 
59 

85 
67 

85   94 
72   74 

94 
72 

95   86 
58   72 

94 
69 

94 
69 

89 

75 

88   83 
69   61 

87 

54 

89   91   93 
59   63   64 

93   94   77   92 
58   63   66   64 

90.4 
66.7 

PAOUCAH 

MAX 
MIN 

95 
62 

94 
61 

98 
73 

98 
66 

93 
63 

95 
66 

88 
69 

93 
56 

99 
68 

94 
63 

94 
64 

91 
68 

83 
67 

85   89 
68   72 

98 

75 

95   94 
67   69 

89 

70 

95 

68 

96 

59 

90   88 
71   63 

84 
55 

86   89   91 
58   63   62 

94   94   93   76 
60   63   63   63 

91.6 
65.6 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

90 
69 

89 
68 

93 
69 

92 
68 

81 
69 

86 

71 

80 
69 

92 

68 

86 

69 

85 
67 

92 

55 

90 
72 

89 

72 

91   93 
70   71 

96 
73 

91   91 
69   69 

89 

70 

94 
68 

88 

70 

80   75 
70   50 

85 

60 

87   88   87 
59   57   57 

72   89   89   63 
65   58   67   71 

86.9 
67.1 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

97 
61 

101 
56 

101 
67 

94 
72 

95 
61 

92 
66 

95 
65 

99 
61 

95 
62 

96 
50 

97 
59 

81 
69 

86 
56 

88  100 
66   70 

100 
75 

103   95 
63   66 

99 
61 

100 
62 

96 

71 

89   85 
70   59 

89 
54 

92   92   96 

50   62   59 

94   95   95   93 
52   63   65   62 

94.5 
63.1 

RICHMOND  E  STATE  COL 

MAX 
MIN 

86 
63 

87 
61 

88 
64 

93 
62 

89 
69 

87 
63 

87 
63 

82 
59 

89 
69 

83 
65 

85 
62 

91 

70 

87 
67 

85   91 
63   72 

91 

72 

93   86 
64   68 

86 
66 

36 
64 

91 
70 

86   80 
69   53 

75 
52 

80   33   84 
56   65   54 

83   82   85   88 
60   64   68   68 

86.2 
53.7 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

93 
65 

98 
59 

102 
69 

97 

73 

92 
66 

86 
62 

90 
67 

95 
52 

94 
71 

95 
62 

97 
62 

84 
71 

90 
66 

90   98 
69   69 

103 
77 

100   98 
53   64 

95 
68 

100 
68 

98 

75 

87   82 
71   58 

87 
52 

90   91   92 
59   62   57 

92   91   85   89 
55   68   56   66 

92.9 
65.2 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 
MIN 

9C 
61 

91 
6C 

97 
66 

99 
7C 

9C 
62 

90 
61 

86 
61 

90 
61 

93 
71 

91 
60 

92 
61 

95 
70 

90   91   92 
63   66   68 

94 
74 

94   95 
61   62 

90 
67 

91 
55 

94 

71 

91   84 
68   56 

78 
51 

82   89   90 
59   60   60 

88   85   83   90 
59   59   59   60 

90.2 
63.0 

SC0TT5VILLE 

MAX 
MIN 

93   97   99 
66   62   68 

99   92   90 
73   68   62 

89   94 
62   61 

94 
69 

92 
53 

94   85 
54   70 

87   91   99 
57   67   67 

100 
75 

98   99 
63   63 

94 
67 

98 
65 

96 
71 

85   82 
69   56 

87 
53 

89   92   92 

58   62   55 

86   90   90   90 
56   63   64   68 

92.4 
64.4 

SHELBYVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

9*   97   99 
57   59   64 

89   86   85 
69   62   59 

90   95   88 
59   58   58 

89   90   83 
52   50   58 

89   92   92 
62   65   68 

94 
72 

93   88 
64   66 

92 

64 

95 
62 

89 
70 

84   84 
66   49 

88 

47 

90   95   95 
52   66   56 

92   82   95   97 
60   61   66   63 

90.7 
61.7 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

90   93   93 
64   60   65 

94   89   88 
71   67   65 

82   91   82 
65   60   69 

85   89   88 
57   61   70 

88   90   92 
69   64   68 

94 
75 

91   92 
63   63 

38 
65 

93 
65 

90 
70 

85   78 
57   54 

85 

54 

87   88   87 
54   54   49 

79   87   89   83 
60   62   67   67 

88.1 
63.7 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

91   94   97 
67   60   64 

95   95   92 
71   70   65 

89   94   86 
50   58   58 

89   91   84 
61   53   59 

89   91   95 
55   63   63 

98 
73 

90   91 
60   60 

86 

57 

96 
63 

94 
70 

82   81 
56   53 

88 
52 

90   90   90 
57   59   49 

80   89   89   91 
57   64   65   64 

90.2 
62.8 

VANCEBURG  DAM  32 

MAX 
MIN 

89   93   94 
53   58   52 

82   81   91 
67   63   59 

87   91   91 
57   57   60 

88   85   87 
57   54   64 

86   91   91 
60   60   64 

91 
66 

91   80 
62   59 

81 
57 

91 
55 

91 
61 

91   78 
61   49 

84 
42 

84   88   86 
45   47   52 

86   86   88   84 
54   60   61   64 

87.3 
57.4 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

MAX 
MIN 

93   89   90 
60   62   64 

95   90   90 
61   68   70 

90   81   85 
68   61   63 

81   86   91 
65   57   63 

88   87   91 
68   64   66 

93 
70 

93   91 
66   61 

91 
62 

86 
69 

91 
51 

90   83 
68   50 

84 
52 

84   86   87 

49   50   52 

82   80   86   89 
58   60   64   60 

87.8 

61.4 

WILLIAMSBURG 

MAX 
MIN 

90   92   94 
66   62   63 

94   89   88 
72   67   65 

84   87   84 
55   64   58 

89   90   88 
65   62   71 

90   92   95 
70   56   67 

97 
73 

93   94 
68   59 

88 
66 

95 
66 

90 
68 

80   78 
66   59 

86 

55 

87   89   86 

60   55   50 

80   84   SS   82 
58   59   66   67 

88.5 
64.5 

WILLIAMSTOWN 

MAX 
MIN 

87   92   96 
57   62   69 

92   90   89 
77   65   62 

85   91   90 
61   62   67 

84   90   85 
55   65   69 

86   85   85 
65   58   72 

90 
70 

86  a* 

57   72 

83 
54 

90 
62 

9C 
71 

82   74 
55   50 

79 
49 

85   90   91 
53   57   60 

86   84   91   89   87.2 
64   65   67   69   64.2 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

96   92   96 
67   64   64 

99   97   92 
66   71   67 

92   87 
67   55 

87   89   S9   87   81   88   88 
60   62   55   55   60   64   68 

EVAPORATION  AND  WIND 


KENTUCrV 
AUGUST   1952 


Table  6 

Day  of  month 

StoUon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

J»s 

BURGIN  DIX  DAM 
WOLF  CRBEK  DAK 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

.23 
0 

.29 
33 

.20 
0 

.17 
32 

.22 
0 

.28 
24 

.24 
2 

.28 
46 

.16 

1 

.23 
43 

.22 
0 

.23 
38 

.19 

1 

.39 
23 

.14 
0 

.10 

18 

,20 
0 

.28 
34 

.15 
1 

.11 
23 

.23 

1 

.24 
24 

.21 
2 

.22 
48 

.12 
7 

.16 
36 

.17 
0 

.12 
13 

.17 
0 

.15 
4 

.15 
1 

.32 
40 

.25 
10 

.17 
43 

.21 
0 

.36 
25 

.18 
0 

.30 
41 

.24 
0 

.19 
31 

.12 
0 

.20 
22 

.08 
2 

.12 
35 

.18 

1 

.27 
29 

.18 

1 

.26 
34 

.16 
0 

.23 
37 

.22 
0 

.26 
17 

.21 
0 

.30 
35 

.23 
1 

.35 
40 

.10 

1 

.06 
23 

.12 

1 

.21 
27 

.17 
0 

.12 
36 

5.65 
33 

6.97 
954 

See   ref.raMS   no".  JollowlM  St.tloo   I»<l»i. 
-    86    - 


STATION  INDEX 


Statio 


ADDISON   DAM   ftS 
AOOLPHLfS    1    N 

ALBANY 
ALLEN 
ANCM9RAGE 

ASHCAMP 

ASKLAND    DAH    29 
aARSCXJRVlLLE 
BARDSTOWN   S.J.    OREP   S 
BAXTER 

8EAVER   DAM 

SENHAH 

6EREA   COLLEGE 
BEREA   WATER   WORKS 
BOWLING  GREEN 

BOWLING  GREEN   SUBSTA 
BOWLING    GREEN    WB   AP 
BBENT    DAM    36 
BROWNSVILLE    LQC<   6 
BURDINE 

BURGIN   OU   DAM 
BURKESvlLLE 
BURNS  IDE 
CADU    LOCK   E 
CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON    LOCR    1 

CLERMONT    1    SSE 

COLLEGE   MILL   LOCK   11 

COLUMBIA 

C0R8IN  CAA  AIRPORT 


DANVILLE 

DELPHI A  1  £ 

OEMA 

DEWEY  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

DUNMOR 

DUtMVlLLE 
EODYVILLE    LOCK    F 
EDMONTON 
ELKMOHN  CITY 
FALMOUTH 

FARMERS 
FLEMINGSBURG 

FORD    LOCK    10 
FORDS   FERRY   DAM   50 
FRANKFORT    LOCK   « 

FRANKLIN    WATER   WORKS 

FREEBURN 

FRENCHBURG 

GEORGETOWN  WATER   WORKS 

GEST    LOCK   3 

GLASGOW 
GLENDALE 
GRANT   DAM   38 
GRAYSON 
6REENSBURG 

GREENSBURG  HIWAY   61    BR 
GREENUP   DAM   30 
GREENVILLE   2   W 
HARTFORD   6   NW 
HAZARD  WATER   WORKS 

HEIDELBERG   LOCK    14 

HENDERSON   M   SW 

HICKMAN    1    E 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE  2   E 

HYOEN 

INEZ 

IfiVINGTON 

JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE   2    N 
KENTUCKY    DAM 
LANCASTER    ICE    PLANT 


County 


BRECKINRIDi 

ALLEN 

CLINTON 

FLOYD 

JEFFERSON 

PIKE 

60YD 

KNOX 

NELSON 

HARLAN 

OHIO 
HARLAN 

MADISON 
MADISON 
WARREN 

WARREN 


PIKE 

MERCER 
CUMBERLAND 
PULASKI 
TRIGG 

TAYLOR 

CARROLL 
BULLITT 
MADISON 
ADAIR 
IT  LEY 

BOONE 
ITLEY 
RRISON 

hlARRlSON 

BOYLE 

■ERRY 
KNOTT 
FLOYD 
OHIO 
MUHLENBERG 

CASEY 
LYON 

METCALFE 

PIKE 

PENDLETON 

ROWAN 
FLEMING 
MADISON 
CRITTENDEN 

RANKLIN 

SIMPSON 

PIKE 

MENIFEE 

SCOTT 
HENRY 

BARREN 
HARDIN 
BOONE 
CARTER 
GREEN 

GREEN 

GREENUP 

MUHLENBERG 

OHIO 

PERRY 

LEE 

ENOERSON 
FULTON 
GRAVES 
JESSAMINE 


BRECKINRIDGE 

BREATHITT 

LETCHER 

JESSAMINE 

IVINGSTON 
GARRARD 


37  25 

36  53 

37  3* 


39  04 
36  50 
38  23 

36  23 

37  39 

37  OZ 
37  25 
37  45 
37  33 
37  05 


38  25 
37  53 

37  2B 

38  13 

36  43 

37  34 

37  S7 

38  12 
38  25 

37  00 

37  36 

38  59 


37  20 

36  52 

37  10 
37  52 
37  53 

37  33 

37  10 
37  58 
37  01 
37  37 


85  22 
8*  37 
87  58 
85  21 


87  00 

84  58 

88  05 

85  37 

82  21 

84  20 

83  33 


86  34 

82  08 

83  39 


85  30 

82  51 
87  12 

86  54 

83  11 

83  46 

87  37 
89  10 

88  30 

84  43 


83  22 

82  32 

86  17 

83  23 
82  56 
04  36 
88  16 

84  3  5 


CORPS  OF  ENGINEERS 
IDELL  H.  DEARING 
MRS. BARBARA  M.  COOL 
NANNIE  AUXIER 
C.  E.  BARRET 

MARY  S.  RATLIFF 
CORPS  OF  ENGINEERS 

UNION  COLLEGE 

ST.  JOSEPH  PREP  SCH 

C.  HOMER  NOLAN 

E.  6.  YOUNG 
C.  C.  WHITEAKER 
JAMES  A.  GROSSMAN 
MRS.  L.  B.  GAFFARD 
JAMES  R. 


TVA-639 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STINSON  SKAGGS 
HARVEY  C.  5MEDLEY 

(.  WILLIAMS 
MARVIN  M.  LEE 
THOMAS  A.  LEWIS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ALVA  MC  KINLEY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
BERNHEIM  FOUNDATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS. HAZEL  B.PICKETT 
CIVIL  AERO.  ADM. 

..  WEATHER  BUREAU 
DEPT  OF  CONS. 
MARSHALL  HILL 
CHARLES  C.  MALL 
'.  COLO  I  RON 

RALPH  H.  BEALL 
TIE  8.  BARNEY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
L.  HUFF 
D,  GIVENS 

NNIE  D.  TARTER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  E.  MORAN 
HARVEY  J.  FARMER 
JESSIE  OLDHAM 

MRS.  C,  C.  STAMPER 
BYRON  F.  FLEMING 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

HERMAN  D.  NEAL 
JOHN  E.  TANNER 

ENCHBURG  SCHOOL 

■E  W,  ATKINS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

EMILY  M.  BEAN 
D  W,  BELL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SHIRLEY  I.  STATEN 
MRS.  MELL  M.  LINGLE 

ADA  L.  COX 
CORPS  OF  ENGINEERS 

.  LOVELL 

DAVID  K.  CARSON 

BURCHELL  MUNCY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RANK  STREET 

IRS.  NELL  S.  CALVIN 
TVA-679 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ELIZABETH  WATTS 

W.  K.  MORRIS 
MRS. FOREST  CAMPBELL 

ITED  FUEL  GAS  CO 
FLOYD  G.  ROBBINS 

MAE  JETT 
HOBART  I SON 
MARION  W.  MAHIN 
TVA-379-A 
KENTUCKY  UTIL  CO 


Refer 

to 
tables 


Obser- 

Station 

i 

County 

T3 

1 

vation 
time 

Observer 

Refer 
to 

O. 

1 

& 

a 

t 

0. 

tables 

^ 

JS 

s 

m 

A. 

£ 

LAURA 

4642 

MARTIN 

37  45 

82  26 

8A 

JAMES  A.  FIELD 

LEITCHFIELO 

4703 

GRAYSON 

37  29 

86  18 

635 

6P 

8A 

GEORGE  D.  LITSEY 

2  3 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

FAYETTE 

38  02 

84  36 

979 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

LIBERTY 

4755 

CASEY 

37  21 

84  55 

- 

7A 

PALLIA  L.  HANKLA 

LIMESTONE  SPRINGS 

4784 

BULLITT 

37  55 

85  40 

574 

5P 

5P 

NUMBER  COMBINED  WITH 

1611 

8/52 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  6 

4825 

JESSAMINE 

37  45 

84  35 

560 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOCKPORT  LOCK  2 

4857 

HEnRY 

38  26 

84  56 

485 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOUISA  2 

4946 

LAWRENCE 

38  07 

62  37 

600 

J.  HOWARD  QUEEN 

LOUISVILLE  WB  AP 

4954 

JEFFERSON 

38  11 

65  44 

485 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4955 

JEFFERSON 

38  17 

65  46 

403 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOUISVILLE  WB  CITY 

4956 

JEFFERSON 

38  15 

65  46 

457 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

LOVELACEVILLE 

4967 

BALLARD 

36  56 

68  50 

370 

6P 

6P 

BLAINE  MALONE 

2  3 

MADISONVILLE  1  SE 

5067 

HOPKINS 

37  19 

87  29 

435 

5P 

HOMER  WEL60RN,  JR. 

MAW40TH  CAVE  PARK 

5097 

EDMONSON 

37  11 

800 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3 

MANCHESTER  4  SE 

5111 

CLAY 

37  06 

83  43 

850 

6P 

7A 

NORA  S.  WHITE 

2  3 

MAYFIELO  SUBSTATION 

5230 

GRAVES 

36  44 

86  39 

364 

7A 

TVA-5-A 

MAYFIELO  2  S 

5232 

36  42 

88  38 

364 

MRS.  JOE  PAYNE 

2  3 

HAYSVILLE  DAM  33 

5243 

MASON 

38  38 

83  42 

524 

6A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2   3 

5   7 

MC  KEE  1  SE 

JACKSON 

37  26 

83  59 

950 

7A 

MRS. WINNIE  E.  MORAN 

MIODLESBORO 

5389 

BELL 

36  37 

83  43 

1128 

5P 

7A 

HUGH  ALLEN 

2  3 

5   7 

MIDWAY 

54  07 

WOOOFORD 

38  09 

84  41 

. 

8A 

CITY  OF  MIDWAY 

MILLEHSTOWN 

5438 

GRAYSON 

37  27 

86  03 

580 

7A 

MRS.  0.  M.  LAWLER 

MONTI CELLO 

5524 

36  50 

84  51 

910 

7A 

E.  0.  COOPER 

MOUNT  STERLING 

5640 

MONTGOMERY 

36  03 

83  57 

930 

5P 

5P 

FRED  CARTMILL 

2  3 

MUNFOROVILLE 

5684 

MART 

37  16 

85  53 

600 

7A 

HUBERT  E.  HODGES 

MURRAY 

5694 

CALLOWAY 

36  36 

86  20 

600 

6P 

6P 

MURRAY  WATER  SYSTEM 

2  3 

5   7 

OLNEY 

6020 

HOPKINS 

380 

8A 

ART  D.  WILLIAMS 

ONEONTA  DAM  35 

6033 

CAMPBELL 

38  58 

84  18 

497 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OWENSBORO 

6091 

DAVIESS 

37  46 

420 

6P 

7A 

VIRGIL  P.  CLARK 

2  3 

OWENSeORO  DAM  46 

6096 

DAVIESS 

87  08 

404 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

6110 

MC  CRACK EN 

37  04 

88  46 

410 

MID 

MIO 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3 

5   7 

PADUCAH 

6115 

MC  CRACKEN 

37  06 

86  37 

340 

6A 

6A 

WESTERN  P.  LACKEY 

PAINTSVILLE 

6136 

JOHNSON 

37  49 

82  48 

620 

7A 

JESSE  FAIRCHILD 

PIKEVILLE 

6353 

PIKE 

37  29 

82  31 

686 

5P 

8P 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5   7 

PINEVILLE 

6384 

BELL 

36  45 

83  42 

999 

7A 

F.  PART  IN 

PRINCETON 

6575 

CALDWELL 

3  7  06 

87  53 

529 

5P 

5P 

ALTON  M.  HARVILL 

2  3 

RAVENNA  LOCK  12 

ESTILL 

37  40 

83  57 

631 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RICHMOND  E  STATE  COL 

6805 

MADISON 

37  44 

84  18 

1000 

THOMAS  C.  HERNDON 

2  3 

RUMSEY  LOCK  2 

7039 

MC  LEAN 

37  32 

87  16 

364 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RUSSELLVILLE 

7049 

LOGAN 

36  51 

86  53 

590 

6P 

7A 

WM.  e.  PORTER 

2  3 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

7054 

LOGAN 

36  50 

86  54 

576 

7A 

TVA-683 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

7091 

HARDIN 

37  42 

85  59 

777 

SISTER  M.  MELITINA 

2  3 

5    7 

SALVISA  LOCK  6 

7121 

MERCER 

37  56 

64  49 

520 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SALYERSVILLE  2 

7134 

37  45 

83  04 

900 

7A 

CLARENCE  E.MANSFIELD    3 

SCOTTSVILLE 

7215 

ALLEN 

36  45 

86  12 

770 

5P 

5P 

NOBLE  ALLEN 

2  3 

5   7 

SEBREE  WATER  WORKS 

7234 

WEBSTER 

37  36 

87  32 

360 

5P 

SEBREE  WATER  WORKS 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

7311 

MC  CRACKEN 

37  09 

355 

7A 

TVA-709 

SHELBYVILLE  2  W 

7324 

SHELBY 

38  13 

85  16 

825 

6P 

6P 

WILLA  S.  A.  RATTA 

2  3 

SHEPHEROSVILLE 

7334 

BULLITT 

36  00 

65  44 

OVID  K.  MAGRUDER 

SOMERSET  1  N 

PULASKI 

37  09 

84  37 

1050 

6P 

6P 

RADIO  STA  WSFC 

2  3 

SPRINGFIELD 

7604 

WASHINGTON 

37  41 

85  14 

738 

BA 

HM.  H.  COATLEY 

STEARNS  2  N 

7677 

MC  CREARY 

36  43 

64  29 

- 

7A 

FAYE  PAULINE  SMITH 

SUMMER  SHADE 

7800 

METCALFE 

36  53 

65  43 

6P 

CHAS.  H.  MC  MURTREY 

2  3 

5 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

7805 

METCALFE 

36  53 

65  40 

- 

7A 

TVA-684 

TAYL0R5VILLE 

7948 

SPENCER 

38  02 

65  20 

491 

TA 

DEWEY  HARRIS 

TOMPKINSVILLE  TEL  OFF 

8065 

MONROE 

36  42 

85  41 

699 

7A 

JOHN  0.  CECIL,  JR. 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

8144 

TRIGG 

36  45 

68  05 

350 

7A 

TVA-680 

TYRONE  LOCK  5 

8179 

ANDERSON 

38  02 

64  51 

524 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UNIONTOWN  DAM  49 

8197 

UNION 

37  46 

87  57 

357 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

8246 

MADISON 

37  51 

84  26 

571 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VANBUREN 

8250 

ANDERSON 

37  56 

85  10 

550 

7A 

MRS.  BRADLEY  LOVE 

VANCEBURG  DAM  32 

82  59 

LEWIS 

36  39 

83  21 

525 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2    3 

5 

WAVNES6URG  6  E 

8486 

LINCOLN 

37  22 

64  34 

U15 

7A 

FRANK  HOECK 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

8551 

MORGAN 

37  55 

83  15 

600 

7A 

7A 

JOHN  W.  TURNER 

2  3 

5 

WESTPORT 

8567 

OLDHAM 

38  29 

85  29 

475 

7A 

GEORGE  T.  JOHNSTON 

WILLIAMSBURG 

8706 

WHITLEY 

36  44 

84  10 

983 

6P 

6P 

CUMBERLAND  JR.  COLL 

2  3 

5 

WILLIAMSTOWN 

8714 

GRANT 

38  38 

84  34 

943 

6P 

7A 

MISS  N.  B.  SIMPSON 

2  3 

5   7 

WILLOW  LOCK  13 

8724 

LEE 

83  50 

646 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOLF  CREEK  DAM 

8807 

RUSSELL 

36  52 

85  09 

585 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3 

5  6  7 

WOODBURY  LOCK  4 

8824 

BUTLER 

37  11 

86  3B 

504 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

I   1-BIG  SANDY;   2-CWllBERLAin);   3-CREEK ;   4-KEHTUCKT;   5-LICKIMG;   6-HISSISSIPPI ;   7-OHIO;   8-SALT;   9-TlHHESSEE 

REFERENCE  NOTES 
The  four  digit  Identification  nunbers  in  the  Indeji  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.   There  »ill  be  no  duplication  of  numbers 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  tines  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
Unless  c 


Sleet  and  hail  were  Included  In  snowfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  In  Tables  3,  S,  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  obser' 

Snow  on  ground  In  Table  7  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations. 

-   No  record  In  Tables  3,  8,  7  and  the  Station  Index.   No  record  in  Tables  2   and  S  Is  indlci 
+   And  also  on  a  later  date  or  dates. 

ent,  time  distribution  unknown. 


7:30  A.M.  E.S.T. 


*  Amount  included  in  following  i 

//  Gage  la  equipped  with  a  winds! 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

E  Water  equivalent  of  snowfall  . 

H  1  to  9  days  of  record  missing 

R  Daily  values  and  monthly  tota! 

T  Trace,  an  amount  too  snail  to 


holly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inchect  of  new  snowfall, 
see  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted 
from  recording  gage.   All  other  data  In  Table  3  are  from  non-recording  gages. 
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CHATTANOOGA:  1952 


KENTUCKY  -  SEPTEMBER  1952 


O.  K.  Anderson,  Section  Director  -  Louisville 

WEATHER  SUMMARY 


:  ' 


The  month  of  September  1952  brought  an  aver- 
age monthly  temperature  below  normal  for 
the  first  time  since  April  1952.   Precipi- 
tation continued  the  trend  of  previous 
months  with  the  state-wide  average  near 
20  percent  below  the  long-term  mean.   Fre- 
quent variations  in  temperature  occurred 
throughout  the  month.   However,  there  were 
no  long  periods  of  either  abnormally  warm 
or  cool  weather.   Previous  moisture  de- 
ficiency was  somewhat  alleviated  during  the 
month  in  many  southern  and  western  sections 
with  moisture  deficiencies  becoming  rather 
acute  in  central  and  eastern  counties  by 
the  end  of  the  month.   Severe  storms  were 
reported  only  on  one  date,  September  1st, 
with  crop  damage  from  wind  and  hail  totall- 
ing $175,000. 

The  weather  throughout  the  month  was   gener- 
ally dominated  by  high  pressure  systems 
originating  in  Canada  with  relative  humidity 
averaging  below  seasonal  levels.   The  first 
of  these  cool  air  intrusions  occurred  during 
the  middle  of  the  first  week  of  the  month 
and  brought  new  low  temperature  records  at 
Louisville  on  September  3rd  and  4th,  with 
80-year  records  broken  on  those  mornings. 
Temperatures  changed  frequently  throughout 
the  month  with  some  local  light  frost  re- 
corded at  exposed  locations  in  north-central 
and  eastern  portions  of  the  state  on  Sep- 
tember 24th.   No  damage  to  any  crops  was 
reported  as  a  result  of  this  frost.   Maximum 
temperatures  in  the  western  and  central 
portions  of  the  state  in  general  occurred 
on  the  first,  with  highest  readings  in  the 
east  portion  recorded  on  the  12th  and  13th. 
The  mean  temperature  for  the  state  for  the 
month  was  67.9°,  which  is  2.3°  below  normal. 
The  monthly  mean  temperatures  ranged  from 
71.1°  at  Pikeville  to  64.8°  at  Corbin  CAA 
Airport.   The  highest  temperature  of  the 
month  was  98°  at  Burgin,  Dix  Dam  on  the  1st 
and  12th,  and  Shelbyville  on  the  12th.   The 
lowest  was  33°  at  Grayson  on  the  24th.   Both 
of  these  extremes  are  near  the  average  for 
September. 

As  is  common  in  shower  type  precipitation, 
rainfall  distribution  was  somewhat  irregular 
over  the  state.   Measurable  rainfall  was  re- 
ported on  an  average  of  six  days  throughout 
the  month  with  stations  in  the  west  and  south 
receiving  the  largest  totals.   Smallest  total 
amounts  were  recorded  in  the  east-central 
part  of  the  state.   Periods  of  heaviest  rain- 


fall occurred  in  the  western  half  of  the 
state  in  connection  with  the  passage  of  a 
squall  line  from  west  to  east  on  September 
1st  and  2nd,  with  heaviest  falls  in  the 
eastern  part  of  the  state  during  the  period 
from  September  14th  through.  September  19th. 
The  average  precipitation  for  the  state  was 
2.42  inches  which  is  0.50  inch  be'low  the 
mean.   The  total  rainfall  amounts  recorded 
at  various  stations  ranged  from  6.56  inches 
at  Murray  in  Calloway  County  to  0.67  inch 
at  Paintsville  in  Johnson  County.   The 
heaviest  rainfall  in  any  one  day  was  3.60 
inches  reported  from  Murray  on  the  14th. 

The  month  was  generally  quite  favorable  for 
farm  activities  which  progressed  rapidly 
during  most  of  the  period.   However,  moisture 
deficiencies  in  many  areas  prevented  much 
recovery  from  previous  drouth  conditions. 
Moisture  in  general  deteriorated  in  central 
and  eastern  counties  throughout  the  month, 
with  previous  favorable  crop  conditions 
worsening  in  this  area  during  the  period. 
The  rather  dry  sunny  weather  during  most  of 
the  period  made  possible  much  earlier  harvest 
ing  of  row  crops  than  is  usual,  with  much  of 
the  burley  tobacco  cut  and  housed  by  the  end 
of  month,  and  considerable  harvesting  of 
corn  and  soybeans  in  progress  at  the  close 
of  the  period.   General  maturity  of  crops 
and  the  early  housing  of  tobacco  made  both 
tobacco  and  corn  virtually  frost  free  by  the 
end  of  the  month,  with  only  a  relatively  few 
fields  of  tobacco  still  not  cut  at  the  end 
of  the  period.   Curing  conditions  of  tobacco 
were  very  good  during  the  harvest  season, 
with  tobacco  in  barns  in  very  good  condition 
at  the  end  of  the  month.   Pastures  in  westeri 
counties  improved  somewhat  during  the  month 
with  pastures  failing  and  increased  hauling 
of  stock  water  in  eastern  counties  by  the 
close  of  the  period. 

The  southeastward  movement  of  a  squall  line 
over  Kentucky  on  September  1st  brought  stronf 
gusty  winds  to  several  locations,  with  crop 
damage  reported  from  local  areas  in  western 
and  central  counties  on  this  date.   Total 
crop  damage  was  estimated  at  $175,000,  with 
greatest  damage  in  Henderson,  Marshall,  and 
McCracken  Counties.   Corn  and  tobacco  bore 
the  brunt  of  the  injury,  with  20  percent  of 
the  crop  damage  caused  by  hail,  and  80  per- 
cent caused  by  wind.  -  O.K. A. 
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Averages  for  the  period  January  1949  to  date  have  been  weighted  according 
to  area  and  are  oot  comparable  with  unweighted  values  published  In  this 
table    for    earlier    years. 
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Table  3— Continued 


Day  of  month 

Station 

1  1  2  1  3 

4    5  {  6 

7  1  8    9 

10  1  U  1  12 

13  1  14  [  15 

16 

17 

18 

19 

20   21 

22  1  23  1  24 

25   26   27 

28   29  1  30   31 
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•  03 

•  46 

SALYERSVILLE  2 

.76 

.08   .16 

.08 

•  04 

•  32 

■  08 

SCOTTSVILLE 

3.33 

1.07 

•20   .94   .14 

.71 

•  27 

SEBREE  HATER  WORKS 

2.32 

1.55 

.22   .10 

•  36 

T 

•  09 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

3.87 

1.97 

.58 

•  02 

.09 

U21 

SHELBYVILLE  2  V 

2.00 

1.56   .11 

•  11 

T 

•  22 

SHEPHERDSVILLE 

1*30 

.84   .06 

.09   .09 

•  22 

SOMERSET  1  N 

1.28 

.40 

.01   .30   .19 

•  08 

•  29 

•  01 

SPRINGFIELD 

l.*l 

.93 

.24   .06 

•  IB 

STEARNS  2    N 

2.91 

.32   .11 

•14  1.69 

■  48 

.17 

SUMMER  SHARE 

3.40 

■  70 

T 

U33   .10 

.73 

•  62 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

3.51 

.68   T 

•18  1^38 

T 

.47 

•  80 

T 

TAYLORSVILLE 

1.4B 

*     .85 

.11   .12 

•  40 

TOMPKINSVILLE  TEL  OFF 

RECORD  HISSING 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

4.63 

1.75 

.41  1.43 

.10 

.94 

TYRONE  LOCK  5 

1.27 

•05   .65   .03 

•12   .15 

•  27 

UNIONTOWN  DAM  *9 

2.35 

.71 

.01   .05 

•  12 

.28 

i^l8 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

V6.73 

•26   .36   .06 

•     .20 

•  74 

•  60 

VANBUREN 

1.03 

.55   .09 

.12   .10 

.17 

VANCERURG  DAM  32 

1.98 

.42   .53   .10 

.15 

.05 

•  69 

•  04 

WAYNESBURG  6  E 

1.86 

.48 

.12   .26 

•  50 

•  52 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

.95 

.11   .14 

.15 

.30 

.26 

WESTPORT 

3.12 

1.61   .12 

•10   ^46 

.06 

T 

•  77 

WILLIAMSBURG 

2.05 

T     .37   .01 

T     T 

T     T 

U05   .30 

^ 

•  31 

•  01 

T 

TIT 

T 

WILLIAMSTOWN 

2.49 

.02  1.38   .04 

•20   ,11 

•  02 

.70 

.02 

WILLOW  LOCK  13 

V7.25 

1.50   .12   .20 

*     •lO 

•  28 

•  30 

WOLF  CREEK  DAM 

2.94 

.35   .16 

.03  1.80 

•  57 

•  03 

WOODBURY  LOCK  4 

1.90 

•  90 

•03   .10   .43 

•  25 

•  19 

Sm  lUhranc*  Nolaa  FoUowtng  SUUon  Indn 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
SEPTEMBER  1952 


Station 

Day 

Oi  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANCHORAGE 

MAX 
MIN 

94 
64 

76 
59 

70 
46 

75 
45 

82 

51 

86 
52 

72 
60 

87 
56 

88 
55 

90 

57 

93 

50 

93 
59 

90 
66 

78 
59 

80 
59 

83 
48 

80 
59 

78 
63 

73 
54 

75 
44 

75 
5C 

74 
44 

70 
40 

75 
43 

30 
45 

83 
42 

80 
48 

87 
47 

88 
51 

90 
54 

81,5 
53.0 

ASHLAND  DAM  29 

MAX 
MIN 

91 

72 

85 
66 

74 
52 

74 
54 

81 
53 

83 

57 

75 
63 

83 
58 

83 
62 

87 
60 

89 
59 

91 
58 

92 
65 

86 
71 

83 

70 

83 
56 

78 
58 

75 
64 

75 
60 

73 
50 

74 

56 

74 
53 

70 
49 

70 
48 

76 
47 

81 
50 

74 
54 

84 
47 

84 
69 

38 
55 

80.5 
57.6 

BARBOURVILLE 

MAX 
MIN 

91 
64 

90 
62 

75 
50 

78 
45 

83 
47 

86 
50 

89 

53 

89 
58 

88 
55 

90 
52 

89 
48 

93 
56 

91 
60 

88 
65 

85 
55 

83 
55 

83 
47 

78 
57 

73 
52 

75 
50 

78 
5C 

77 
48 

74 
43 

73 

40 

81 
39 

32 

42 

33 
43 

88 
44 

36 
49 

88 
47 

33.8 
51.5 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 
MIN 

95 
64 

95 
59 

72 

45 

75 
43 

83 

47 

84 
49 

34 
56 

85 
50 

38 
56 

90 
54 

93 
54 

93 
63 

93 
65 

87 
68 

83 
66 

86 
45 

85 
55 

79 
52 

75 
59 

78 
42 

76 
53 

76 
46 

74 
37 

76 
37 

33 
39 

86 

40 

84 

50 

89 
45 

89 
62 

90 
52 

34.2 
51.8 

BAXTER 

MAX 
MIN 

85 
67 

87 
63 

79 
53 

70 
47 

78 
49 

82 
50 

84 
54 

85 
55 

86 
56 

85 
55 

89 
48 

89 
48 

90 
52 

35 
64 

85 
65 

30 
50 

30 

50 

80 

51 

75 
55 

73 
56 

74 

53 

75 

53 

76 
47 

72 

45 

75 
46 

79 
46 

79 
47 

81 

47 

34 
51 

84 
62 

80.9 
52.9 

BEAVER  0AM 

MAX 
MIN 

97 
67 

81 
59 

73 
45 

78 
45 

85 

48 

88 
50 

79 

57 

89 
56 

90 
60 

92 
59 

94 

54 

96 
61 

88 
68 

76 
70 

32 
58 

87 
46 

31 
56 

84 
61 

79 
53 

77 
50 

76 
46 

74 
42 

78 
39 

84 
41 

35 
40 

85 
48 

91 
47 

91 
50 

93 

50 

92 
62 

84.8 
53.0 

BENHAM 

MAX 
MIN 

89 
67 

92 
63 

82 

58 

70 
43 

79 
45 

81 
48 

79 
53 

85 

55 

38 

54 

88 
47 

90 
44 

90 

51 

90 
64 

88 
63 

90 
52 

35 
52 

81 
48 

84 
49 

75 
60 

75 
58 

76 
56 

76 

50 

75 
43 

75 
40 

76 
43 

30 

45 

79 
43 

80 
43 

84 
44 

84 
47 

82.2 
51  .4 

BEREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

92 

50 

75 

78 
45 

85 
48 

87 

51 

86 

60 

89 
58 

89 
60 

91 
55 

91 
54 

92 
65 

91 
69 

79 
69 

87 
59 

84 
48 

83 
63 

72 
62 

73 
52 

75 
46 

75 
52 

75 

50 

71 
42 

76 
38 

31 
43 

81 
47 

31 
48 

87 
52 

87 
60 

89 
53 

82.8 
54.1 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

MAX 
MIN 

96 
66 

74 
55 

75 
48 

77 
49 

83 
54 

87 
55 

82 
58 

90 
60 

90 
64 

89 
60 

94 
59 

93 
65 

88 
59 

76 
69 

84 
64 

84 
50 

30 
56 

77 
64 

75 
54 

77 
50 

76 
56 

77 
54 

71 
46 

75 

44 

80 
46 

84 
46 

85 
49 

87 
52 

37 
54 

33 

54 

82.7 
55.3 

BURG  IN  01 X  DAM 

MAX 
MIN 

98 

65 

94 
62 

77 
48 

80 
41 

87 
46 

90 
49 

91 
59 

90 

58 

92 

57 

95 

55 

95 
54 

98 
50 

94 
65 

91 
59 

37 
68 

87 
49 

35 
60 

79 
64 

76 
61 

80 
45 

77 
64 

78 
50 

77 
42 

77 
40 

82 
42 

85 
46 

85 
43 

89 
50 

90 
55 

92 
53 

35.5 
53.3 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 
MIN 

94 
63 

84 
60 

72 
44 

80 
43 

85 

47 

89 

49 

84 
53 

90 
56 

92 

57 

95 
55 

96 

54 

96 
66 

90 
65 

32 

67 

85 
55 

85 
45 

81 
54 

72 
61 

75 
58 

78 
45 

76 
54 

77 
48 

72 

40 

77 
39 

31 
41 

83 
42 

85 
44 

86 
48 

87 
49 

33 
48 

83.9 
52.0 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

95 
63 

88 
59 

69 

47 

74 
48 

81 
50 

87 
52 

83 
61 

84 
56 

86 
55 

88 
56 

90 
54 

91 
54 

93 

54 

38 
70 

80 
68 

83 
49 

79 
64 

78 
62 

74 
59 

76 
46 

73 

54 

72 

47 

70 

44 

70 
43 

76 
44 

82 
43 

77 
49 

85 
45 

87 
51 

90 
53 

31.6 
53.7 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 
MIN 

97 
61 

95 

60 

73 
43 

76 
41 

83 
46 

89 
48 

87 
56 

87 
53 

90 
55 

91 
53 

95 
51 

95 
55 

94 

86 

77 
50 

78 
42 

77 
35 

85 
37 

36 
42 

34 

47 

83 
46 

90 
44 

91 
50 

94 
50 

35.8 
48.5 

CORE  IN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

89 
61 

78 
53 

70 

44 

74 
43 

80 
47 

83 
48 

85 
52 

85 
60 

83 
58 

34 
52 

35 

43 

39 
69 

84 
60 

31 
67 

83 
69 

80 
50 

79 
49 

72 
61 

71 
49 

72 

47 

74 
50 

73 
45 

67 
39 

73 
37 

80 
41 

79 
41 

80 
43 

84 
46 

82 

60 

84 
46 

79.4 
50.2 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

MAX 
MIN 

94 
66 

67 
55 

64 
49 

76 
45 

82 

50 

85 
53 

75 
60 

32 

51 

88 
55 

90 
59 

91 
60 

93 
64 

91 
69 

77 
69 

76 

54 

79 
52 

77 
62 

76 
68 

69 
52 

72 
45 

70 
51 

72 
46 

68 

41 

72 

42 

79 
45 

79 
46 

76 
47 

84 
52 

86 

57 

86 

57 

79.2 
53.7 

CYNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

94 
63 

83 

61 

71 
46 

75 
43 

83 
46 

88 

49 

79 
59 

84 
51 

86 
52 

89 
52 

90 
52 

95 
57 

94 

57 

82 
69 

84 
63 

85 
45 

74 
66 

74 
60 

77 
43 

74 
48 

71 
39 

74 
33 

81 
39 

34 
41 

30 
43 

39 
43 

90 
52 

92 

51 

82.9 
61.2 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

84 
67 

94 
64 

71 
50 

75 
46 

78 
50 

84 
53 

88 

59 

85 
58 

87 
60 

90 
57 

91 
57 

94 
61 

99 
65 

90 
69 

75 
58 

86 
50 

36 
57 

78 
63 

72 

61 

75 
48 

77 
48 

76 
50 

76 
43 

72 
43 

75 
46 

81 
48 

34 

51 

31 
64 

88 
60 

33 
53 

32.5 
55.4 

FARMERS 

MAX 

MIN 

91 
63 

88 
60 

74 
47 

76 
44 

84 
43 

86 
46 

34 
55 

35 

50 

84 
53 

87 
48 

88 
45 

92 
51 

91 
53 

90 
64 

82 
67 

83 
45 

82 
49 

72 
55 

73 
57 

75 
42 

74 
49 

75 

43 

74 
40 

73 
34 

80 

37 

82 

36 

81 
40 

87 
39 

87 
49 

34 
45 

82.1 
48.5 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 
MIN 

90 
70 

79 
58 

72 

47 

75 
52 

84 
54 

85 
61 

76 
61 

35 

61 

90 
56 

89 
62 

91 
51 

91 
67 

85 
69 

83 
71 

79 
66 

36 
51 

77 
50 

83 

64 

77 
54 

72 
48 

73 
51 

76 
51 

70 
48 

73 

45 

79 

48 

84 

47 

82 

56 

84 

54 

88 
67 

90 
57 

81.6 
67.2 

FRANKFORT  LOCK  4 

MAX 
MIN 

87 
64 

96 
64 

75 
48 

74 
48 

74 
48 

84 
50 

87 
53 

82 
55 

87 
55 

88 
55 

91 
54 

93 
53 

93 
56 

91 
64 

81 
69 

36 
49 

85 
49 

79 
60 

75 
51 

77 
47 

78 
47 

78 
50 

76 
43 

75 
42 

75 
42 

82 

42 

86 
42 

86 

46 

91 
46 

91 
52 

33.6 
51.3 

GRAYSON 

MAX 
MIN 

91 
60 

79 
59 

74 
46 

76 
44 

83 

45 

85 
46 

74 
55 

84 
50 

35 
53 

89 
48 

91 

45 

94 
48 

92 

55 

87 
65 

83 
55 

34 
44 

75 
69 

72 
61 

74 
49 

74 
41 

75 
47 

74 
46 

70 
41 

73 
33 

78 
37 

83 
39 

76 
43 

86 
38 

85 
51 

90 

47 

81.2 
48.7 

GREENSBURG 

MAX 
MIN 

90 
62 

96 
63 

73 
45 

75 
44 

79 
44 

85 

47 

90 

50 

35 

57 

91 

58 

91 

55 

94 

51 

95 
52 

93 
62 

39 
65 

75 
67 

83 
46 

36 
52 

81 
65 

74 
51 

74 
47 

78 

47 

76 
50 

76 
42 

73 
39 

76 
40 

81 
41 

83 
40 

85 
46 

88 
50 

38 
49 

83.4 
50.9 

GREENVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

94 
67 

83 
58 

75 
45 

77 
45 

84 
48 

85 
51 

79 

57 

89 

57 

88 
50 

89 
58 

93 
53 

92 
60 

90 

66 

80 
67 

84 
43 

77 
66 

81 
59 

74 
56 

77 
45 

74 
65 

75 
48 

70 
45 

73 
39 

73 
40 

34 
40 

84 
50 

88 
50 

87 
63 

90 
52 

32.6 
52.6 

HEIDELBERG  LOCK  14 

MAX 
MIN 

90 
64 

78 
62 

73 
49 

76 
47 

83 

47 

85 
50 

85 

55 

85 

53 

85 
53 

36 
55 

86 
53 

90 
55 

39 
62 

82 

65 

84 
67 

84 
50 

80 
50 

69 
61 

74 
60 

76 
46 

74 
51 

74 
48 

70 
42 

74 
38 

79 
40 

83 
42 

79 

43 

86 
45 

84 
61 

88 
47 

81.0 
52.0 

HENDERSON  4  SW 

MAX 
MIN 

94 
69 

74 
59 

73 
48 

75 
47 

82 
49 

86 
54 

82 

59 

34 
53 

89 
61 

88 
59 

90 
57 

91 
51 

84 
59 

80 
69 

80 
60 

85 

50 

75 
58 

82 
61 

75 
53 

78 
49 

73 
50 

76 
45 

71 
43 

73 
41 

79 
42 

84 
46 

81 
50 

87 
49 

88 
58 

89 
56 

81  .6 
54.3 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

94 
60 

93 
51 

75 
50 

80 
47 

77 
52 

82 

55 

84 
59 

35 
60 

85 
52 

90 
60 

90 
51 

90 
61 

90 
59 

85 

70 

86 
66 

82 
48 

86 

63 

78 
64 

81 
55 

75 
50 

78 
56 

75 
50 

76 
49 

72 
45 

78 
44 

80 
44 

85 
45 

86 
64 

85 
64 

89 
51 

83.0 
64.5 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 
MIN 

92 
65 

91 
61 

81 
52 

75 
45 

79 
46 

85 
49 

87 
52 

87 
59 

88 
56 

85 
50 

87 
45 

33 
63 

93 

57 

92 
64 

82 
65 

84 
54 

81 
47 

84 
54 

76 
59 

77 
49 

71 
51 

78 
49 

77 
43 

73 
39 

77 
38 

80 
43 

82 

43 

80 
43 

87 
50 

87 
47 

82.9 
60.9 

HOPKINSVILLE  2  E 

MAX 
MIN 

95 
65 

83 
60 

73 
49 

76 
51 

85 

54 

85 

55 

80 
58 

90 
60 

88 
64 

83 

61 

90 
50 

90 
64 

90 
70 

78 
71 

80 
67 

35 
51 

76 
56 

81 
61 

75 
57 

77 
60 

70 
60 

74 
51 

75 
61 

82 

43 

32 

45 

78 
60 

80 
51 

89 
60 

38 
52 

90 
52 

82.4 
56.1 

INEZ 

MAX 

MIN 

93 
65 

79 
65 

74 
50 

78 
49 

84 
45 

86 
48 

88 
52 

90 
49 

89 
52 

91 
53 

93 
48 

94 
50 

94 

55 

86 
63 

82 
65 

81 
62 

84 
58 

74 
60 

78 
57 

79 
49 

80 
50 

78 
46 

76 
44 

77 
33 

82 

38 

83 
40 

76 
39 

88 

37 

88 
48 

90 
43 

83.3 
50.3 

IRVINGTON 

MAX 
MIN 

94 
67 

76 
60 

74 
47 

73 
47 

81 
51 

85 
52 

72 
58 

83 

58 

88 
60 

88 
60 

92 
59 

92 
51 

36 
70 

77 
70 

82 
63 

86 
48 

80 
60 

79 
66 

73 
53 

77 
46 

74 
64 

75 
48 

72 

41 

73 
42 

79 
45 

83 

42 

80 
53 

88 
50 

89 
66 

90 
54 

81.3 
S4.9 

LEITCHFIELD 

MAX 
MIN 

93 
66 

85 
60 

73 
49 

75 
53 

82 
52 

85 
55 

73 
62 

85 
62 

89 
51 

85 
60 

92 
58 

91 
63 

85 
58 

75 
70 

31 
68 

84 
51 

78 
58 

78 
66 

73 
60 

78 
48 

75 
57 

77 
49 

67 
47 

76 
45 

32 

48 

83 
46 

80 
53 

84 
66 

87 
58 

90 

57 

81.4 
56.8 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

94 

67 

70 
53 

71 
48 

75 
48 

83 
51 

85 
55 

75 
60 

86 

55 

88 

57 

91 
60 

92 
52 

93 
65 

90 
58 

79 
68 

31 
56 

84 
51 

73 
51 

72 
55 

72 
54 

76 
48 

74 
52 

74 
51 

70 
44 

72 

45 

80 
48 

82 

60 

79 

53 

87 
55 

88 
59 

90 
58 

81.1 
55.6 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

96 
66 

71 
57 

72 
50 

78 
47 

84 
52 

89 
55 

72 
61 

87 
57 

91 
58 

93 
60 

95 
59 

95 
61 

39 
59 

78 
70 

81 
56 

85 
50 

83 
63 

30 
67 

73 
52 

77 
46 

75 
55 

75 
49 

70 
43 

76 
42 

82 

45 

83 

45 

83 
53 

33 

50 

88 
57 

91 
57 

82.5 
56.0 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MAX 
MIN 

93 
67 

70 
61 

69 
55 

75 
53 

82 
57 

86 
59 

73 
64 

84 
59 

89 
63 

91 
64 

93 

66 

94 
67 

86 

71 

76 
71 

80 
62 

84 
56 

81 
63 

77 
55 

71 
59 

75 
52 

72 
55 

73 
54 

69 
51 

73 
50 

32 
52 

83 
52 

80 
54 

86 

57 

88 
65 

89 

56 

80.8 
59.7 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

95 
56 

84 
58 

75 
47 

77 
46 

85 
50 

88 
53 

80 
57 

88 
59 

90 
52 

89 
62 

91 
58 

91 
57 

88 
68 

37 
71 

85 
65 

84 
49 

80 
60 

82 

61 

77 
54 

76 
48 

74 

55 

77 
50 

72 
46 

74 
42 

80 
48 

83 

43 

34 
53 

87 
51 

83 
52 

88 

51 

83.3 
54.7 

MADISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

95 
65 

80 
57 

72 
45 

77 
43 

86 
46 

86 
49 

83 

60 

88 

59 

90 
60 

89 

58 

94 
54 

90 
58 

87 
69 

87 
59 

81 
56 

85 
48 

80 

57 

83 
63 

78 
55 

79 
46 

78 
55 

75 
48 

73 
43 

77 
39 

82 

40 

86 
42 

86 
43 

88 
49 

90 
52 

92 
52 

33.8 
53.0 

WAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

95 
63 

90 
60 

75 
43 

79 
42 

88 
47 

89 

49 

87 
54 

91 
57 

91 

59 

92 
56 

97 
53 

95 
62 

89 
67 

74 
58 

85 
63 

85 
45 

79 
53 

77 
63 

76 
50 

81 
44 

80 
54 

78 
46 

76 

40 

78 
38 

86 
41 

88 
42 

89 

45 

89 
48 

38 
53 

89 
50 

85.1 
52.4 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 
MIN 

89 
67 

79 
61 

73 
51 

75 
46 

82 
48 

84 

51 

87 
53 

87 
59 

84 
57 

85 
54 

86 

49 

91 
54 

39 
50 

85 
65 

84 
66 

81 
54 

80 

47 

72 
58 

73 
51 

74 
49 

76 
51 

75 
49 

70 
43 

74 
40 

80 
40 

30 
45 

81 
42 

85 
46 

83 

50 

87 
46 

81.0 
52.1 

MAYFIELD  2  5 

MAX 
MIN 

96 

70 

86 
58 

74 
48 

77 
47 

82 
52 

85 
55 

81 
59 

87 
58 

88 
63 

37 
62 

92 

60 

90 
62 

85 
58 

84 

63 

80 
56 

33 
52 

76 
59 

81 
51 

77 
63 

75 
51 

73 
54 

75 
52 

70 
48 

73 
44 

30 

«5 

83 

47 

84 
54 

87 
56 

87 
58 

88 
45 

82.2 
95.8 

8*«  r«f«r«ne«  W)t«s  following  Ststlon  Indaz, 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  S  -  Continued 


KENTUCKY 
SEPTEMBER  1952 


MAYSVILLE  DAM  33 

MIDOLESBORO 

MOUNT  STERLING 

MURRAY 

OWENSBORO 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 


PRINCETON 

RICHMOND  E  STATE  COL 

RUSSELLVILLE 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE  2  H 

SOMERSET  1  N 

SUMMER  SHADE 

VANCEBURG  DAM  32 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WILLIAMSBURG 

WILLIAMSTOWN 

WOLF  CREEK  DAM 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


Day  Ol  Month 


82   90   73 
65   65   48 


83   81   71 
65   64   '.8 


91   89   72 

64   5  3   46 


97   85   77 
69   60   48 


94   72   73 
66   59   48 


95   75   75 
66   55   51 


93   97   74 
64   59   49 


93   85   77 
71   66   58 


95   77   77 
63   57   45 


89   91   73 

67   64   41 


95   85   74 
68   60   45 


90   95   73 


96   94 
66   59 


97   89 
63   58 


92   83 
61   61 


95   84 
61   59 


90   32 
63   59 


82   89 
66   53 


90   84 
64   61 


85   95 
64   64 


69   73   80 


76   80   84 


46   50   51 


78   84 
45   48 


47   52   52 


77   83 
48   52 


74   78 
47   47 


52   54   59 


70   73 
46   49 


71   74   82 


80   86 
43   47 


78   85 
44   50 


78   33 
45   46 


77   85 
42   46 


74   83 
45   47 


73   74 
46   47 


74   82 
47   50 


70   79 
51   52 


75   78 
47   47 


74   81 
50   50 


86   84 
57   58 


38   88 

58   57 


90   89 
58   61 


88   91 
58   61 


88   89 
57   63 


86   87 
58   62 


89   91   87 
60   65   59 


55   58   59 


79   83 
58   58 


91   90 
58   62 


80   35   85 


77   88   91 
59   52 


88   88 
53   60 


39   39 
59   58 


11   12   13   U  15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


77   85 
54   49 


85   81   86 
53   60   56 


85   89 
53   54 


31   81   84 
61   53   58 


88   90   90 
54   56   60 


83  87 

57  55 

36  86 

51  46 

90  91 

58  62 

89  92 

61  56 

91  94 
60  5  7 

90  93 

62  58 

89  91 
62  60 

39  9  0 

56  52 

90  92 

57  60 

83  86 

54  5  5 


90   32 
67   68 


85   85 

67   67 


91   81   84 
68   65   50 


82   83 
69   67 


79   82 
70   64 


84   81 
68   56 


33   34 
72   66 


83   86 
70   58 


86   83 
69   65 


86   90 
60   63 


89   89   93 


90   94 
58   54 


94   97 
56   56 


85   89 

55   51 


90   93 
64   60 


89   9  0 
51   50 


34   86 
50   50 


83   36 

51   51 


87   88 
58   60 


39   9  0 
57   53 


88   76 
69   68 


76   82 
69   68 


92   86   78 


79  84 

66  60 

85  83 

67  67 

78  84 

68  67 

73  80 

67  65 

83  83 

63  63 

92  89 

63  69 

35  85 

68  66 

87  76 

69  67 

88  75 
66  67 


79   80   76 
56   49   56 


86   76 
57   58 


35   73   82 
43   53   61 


84   75   31 
52   51   63 


30   87 
50   52 


35   85 
60   58 


86   75   80 
45   55   50 


83   76 
53   52 


85   91   78 
47   59   52 


83   81 
46   52 


82   80 

43   52   60 


83   78 
44   49 


84   83 
66   49 


82   83 

59   51 


80   30 
54   62 


84   84   82 

51   50   54 


75   79 
53   47 


75   80 
47   43 


75   76 
61   45 


72   75 
58   45 


73   75 
53   42 


72   74 
60   45 


75   78 
52   51 


70   71 
58   50 


81   74 
54   48 


71 

73 

71 

72 

45 

45 

46 

43 

74 

75 

74 

71 

54 

51 

53 

45 

75 

76 

73 

71 

50 

50 

47 

43 

77 

75 

78 

70 

49 

53 

50 

50 

77 

77 

77 

73 

47 

52 

46 

43 

77 

74 

76 

72 

51 

55 

50 

46 

74 

73 

75 

76 

50 

52 

52 

48 

76 

78 

77 

74 

58 

55 

54 

52 

30 

73 

78 

74 

45 

54 

46 

44 

76 

77 

70 

72 

47 

45 

52 

44 

77 

76 

76 

72 

47 

53 

43 

43 

75   75   70 


50  42  39 

77  74  79 

46  39  42 

74  72  71 

52  40  39 

72  59  74 

50  40  42 

74  70  73 

45  42  39 

74  75  71 
49  42  37 

75  72 

58  43 

59  57 

49  44  46 

77  76  72 

52  45  42 


70 

75 

44 

44 

75 

78 

45 

43 

80 

83 

47 

46 

80 

34 

43 

44 

82 

85 

45 

43 

79 

33 

45 

46 

75 

79 

43 

44 

84 

85 

48 

50 

82 

35 

42 

40 

71 

77 

44 

46 

30 

83 

41 

43 

76   82   83 


31   33 
41   45 


84   36 
43   42 


80   82 

40   41 


78   80 
41   42 


78   80 
39   39 


73   79 

38   40 


80   81 
43   45 


73   80 
45   53 


76   79 

41   46 


_,  2 


74   84 

44   44 


83   82   33 


56   55   53 


38 

87 

52 

53 

89 

90 

43 

52 

86 

87 

53 

52 

33 

39 

53 

53 

90 

85 

50 

55 

89   90   90 


80 

85 

48 

58 

37 

85 

49 

53 

84   89   90 


35   37 
46   48 


90   92 

51   53 


50   41 
85   85 


48   50   47 


85   85   87 


43   44   47 


86   87 
52   49 


51   60   51 


47   48   52 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  ol  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  M  • 

BDRGIN  DIX  DAK 
WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

.08 
0 

.16 
30 

.27 
5 

.34 
84 

.07 
6 

.08 

17 

.17 
6 

.24 
27 

.15 
0 

.16 
25 

.17 
» 

.21 
20 

.17 
0 

.21 
18 

.25 

1 

.22 
33 

.06 
0 

.21 
78 

.15 
0 

.23 
25 

.28 
0 

.25 
29 

.18 
0 

.30 
30 

.19 

1 

.24 
43 

.17 

1 

.20 

5 

.14 
0 

.07 

7 

.21 
5 

.13 
19 

.20 
6 

.19 
16 

.11 
4 

.11 
52 

.05 
13 

.08 
39 

.14 

4 

.15 
27 

.13 
3 

.11 
16 

.15 
2 

.18 
12 

.18 
3 

.21 
12 

.13 
2 

.14 
19 

.13 
3 

.18 
25 

.14 

1 

.15 
16 

.16 
5 

.19 
16 

.14 
2 

.17 
11 

.15 
5 

.06 
21 

.17 
6 

.29 
9 

4.69 
84 

5.46 
781 

■••  r«f«r«ikc«  BOt*B  follovlBc  Station  Iitd»>. 
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STATION  INDEX 


Station 


County 


Obser- 
vation 
time 


ADDISON    0AM    <.S 

ADOLPHUS     1     N 
ALBANY 
ALCEN 
ANCHORAGE 

ASnCAMP 

ASNLANC)  dam  29 
EAReOURVfLLE 
SAHOSTOWN  S.J.  PREP  S 
BAXTER 

BEAVER  DAH 

BENKAM 

BEREA  COLLEGE 

BEREA  WATER  WORKS 

60HL1NG  GREEN 

BOWLING  GREF.N  SUSSTA 
BOWLING  GREEN  WB  AP 
BRENT  OAH  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 
BUROiNE  2   ME 

6URGIN  DIX  OAH 
8Uft<ESVlLLC 
BURNS  IDE 
CADU  LOCK  E 
CAMPBELLSVILLE 

CARHOLLTON  LOCK  1 

CLERMONT  1  SSE 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COLUMBIA 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  WB  AIRPORT 
CUMBERLAND  FALLS  ST  PI 
CVNTHIANA 
CVNThlANA  2 
OANViLLE 

OELPMJA  1  E 

DEMA 

OEWET  CAM 

Ol'NCEE  BARRETTS  FORD  I 

DUNMOR 

DUNNVILLE 
EOCrVlLLE  LOCK  F 
EDMONTON 
ELKHORN  CITT 
FALMOUTH 

FARMERS 

FLEMINGSBUftG 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRT  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  ft 


0031 
0043 
0063 
0095 
0155 


BRECKINRIDf 

ALLEN 

CLINTON 

FLOYD 

JEFFERSON 

PIKE 

■  BOYD 
KNOX 

■  NELSON 
1  HARLAN 


0490 
0595 

0619 


0907 
0909 
0978 


MADISON 
MADISON 
WARREN 

WARREN 
WARREN 
CAMPBELL 
EDMONSON 


'  MERCER 

'  CUMBERLAND 

.    PULASKI 


i  CARROLL 

BULLITT 
.  MADISON 

WHITLEY 

i  BOONE 

HITLEY 
ARRjSON 

I  HARRISON 
)  BOYLE 


12132  PERRY 

(2139  KNOTT 

12180  FLOYD 

R  2356  OHIO 

2366IMUHLENBERG 


TER   ' 


FREEBURN 

FRENCMBURG 

GEORGETOWN  WATER   WORKS 

OeST    LOCK    3 

GLASGOW 
GLENDALE 

GRANT    DAH    38 
GRAYSON 

GREENSBURG 

GREENSBURG   HIWAY    61    BR 
GREENUP    DAM    30 
GREENVILLE    2    W 
HARTFORD    6    NW 
HAZARD    WATER    WORKS 


HINDMAN    SETTLEMENT    SCH 

HOPKINSVILLE    2    E 

HYDEN 

INEZ 

IRVlNGTON 

JACK-SON 
JEREMIAH 
KEENE    2   N 

KENTUCKY    DAM 

LANCASTER    ICE   PLANT 


2374 
2*45 
2469 
2528 
2775 

2791 
12903 
12953 

2961 
3028 

13036 
3046 
3052 
3194 
32  03 


CASEY 

LYON 

METCALFE 
PIKE 
PENDLETON 

ROWAN 

FLEMING 

MADISON 

CRITTENDEN 

FRANKLIN 

SIMPSON 


BARREN 

'  HARDIN 

:  BOONE 

CARTER 


3435  GREEN 

J  GREENUP 
34S1  MUHLENBERG 
3652  OHIO 


3762 .HENDERSON 
'3816:fuLTON 
J3821  iGRAVES 

JESSAMINE 

KNOTT 
CHRISTIAN 

ESLIE 
MARTIN 
BRECKINRIDGE 


4165 


41«  BREATHITT 
4255  LETCHER 
4369;  JESSAMINE 

441i.;LIvINGST0N 
4620  GARRARD 


66  16 
as  08 
62  43 
85  33 

82  26 

62  36 

83  53 

85  28 

63  20 

86  52 
82  57 

84  18 
84  16 
86  26 


■  37  01 

36  56 
39  03 

37  12 
37  13 

37  4a 
36  47 
36  59 

36  46 

37  20 


37  34 
i  37  57 

36  12 

38  25 


37  36 

38  59 

33  19 


■  3fl  37 

I  37  12 

.  37  32 

.  37  15 


37  53 

.  37  33 
.  37  10 
.  37  58 
<  37  01 
37  37 


65  22 

64  37 
67  58 


84  16 
84  16 
84  46 


37  25 
37  45 
37  33 
37  05 


1760 
850 
670 
430 
610 


84  58 
88  05 

85  37 

62  21 


86  34 

82  08 

83  39 

84  33 

84  53 

85  55 
95  55 

64  49 
62  57 

65  30 

85  30 

82  51 
37  12 

86  54 

83  11 

83  46 

87  37 
89  10 

88  3  0 

84  43 

62  59 


66  : 

83  23 
62  56 
64  38 
8B  16 
8*  35 


•   CORPS  OF  ENGINEERS 

.L  M.  DEARING 
L  MRS. BARBARA  M.  COOL 

NNIE  AUXIER 
E.  BARRET 

,  MARY  S.  RATLIFF 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 
'  UNION  COLLEGE 

.  JOSEPH  PREP  SCH 
HOMER  NOLAN 

G.  YOUNG 
C.  WHITEAKER 
JAMES  A.  GROSSMAN 


WEATHER  BUREAU 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 
.  STINSON  SKAGGS 

[N  E.  JOHNSON 


.  THOMAS  A,  LEWIS 

■S  OF  ENGINEERS 
.   MC  KINLEY 

I  CORPS  OF  ENGINEERS 

BEflNHEIM  FOUNDATION 

'S  OF  ENGINEERS 

L  MRS. HAZEL  B.PICKETT 

1  CIVIL  AERO.  ADM. 

S.  WEATHER  BUREAU 
'  OEPT  OF  CONS. 
.  MARSHALL  HILL 
'  CHARLES  C.  HALL 
.  COLD  I  RON 

'  RALPH  R,  BEALL 
'  HATTIE  B.  BARNEY 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 

L.  HUFF 

0.  GIVENS 

I  LINNIE  D.  TARTER 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 
.  JOHN  E.  MOHAN 
lAHVEY  J.  FARMER 
JESSIE  OLDHAM 

I  MRS.  C.  C.  STAMPER 

W  F.  FLEMING 
S  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 

HERMAN  D.  NEAL 
I  JOHN  E.  TANNER 
HENCHBUfiG  SCHOOL 
lOE  W.  ATKINS 
L  CORPS  OF  ENGINEERS 

Y  M.  BEAN 
,  DAVID  W.  BELL 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 
,  SHIRLEY  I.  STATEN 

MELL  M.  LINGLE 

i  MRS,  ADA  L,  COX 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 

.  LOVELL 
.  DAVID  K.  CARSON 
.  BURCHELL  MUNCY 

.  CORPS  OF  ENGINEERS 
K  STREET 
NELL  S.  CALVIN 
TVA-6T9 
L  CORPS  OF  ENGINEERS 

ELIZABETH  WATTS 

W.  K.  MORRIS 
'  MRS. FOREST  CAMPBELL 
NITEO  FUEL  GAS  CO 
FLOYO  G.  ROBBINS 


1032 


aA 


MRS.  MAE  JETT 
H06ART  I  SON 

ON  W.  MAHI 
TVA-379-A 
KENTUCKY  UTI 


CO 


Refer 

to 
tables 


2  3  5 
2  3  5 
2    3    5 


2  3  5 
2  3  5 
2    3    5 


Obser- 

Station 

i 

County 

1 

•S 

1 

1 

vation 

time 

Observer 

Refer 
to 

1 

a 

t 

i 

!• 

■g 

tables 

^ 

J 

.3 

i 

A 

(£ 

LAURA 

4642 

MARTIN 

J 

37  45 

62  26 

8A 

JAMES  A.  FIELD 

3 

LEITCHFIELD 

4703 

GRAYSON 

3 

37  29 

86  18 

635 

6P 

8A 

GEORGE  0.  LITSEY 

2  3  5 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

38  02 

64  36 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    7 

LIBERTY 

4755 

CASEY 

3 

37  21 

B4  55 

- 

7A 

PALLIA  L.  HANKLA 

3 

LIMESTONE  SPRINGS 

4764 

BULLITT 

8 

37  55 

65  40 

574 

5P 

»P 

NUMBER  COMBIWD  WITH  1611  8/52 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  6 

4825 

JESSAMINE 

4 

37  45 

64  35 

560 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOCKPORT  LOCK  2 

4B57 

HENRY 

4 

38  26 

84  58 

465 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOUISA  2 

LAWRENCE 

38  07 

82  37 

600 

J.  HOWARD  QUEEN 

LOUISVILLE  WB  AP 

4954 

JEFFERSON 

7 

38  U 

65  44 

485 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    7 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4955 

JEFFERSON 

7 

36  17 

85  48 

403 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOUISVILLE  WB  CITY 

4956 

JEFFERSON 

7 

36  15 

85  46 

457 

MIO 

MIDIU.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

LOVELACEVILLE 

4967 

BALLARD 

6 

36  56 

88  50 

370 

6P 

6P| BLAINE  MALONE 

2  3  5 

MADISONVILLE  1  SE 

5067 

HOPKINS 

3 

37  19 

87  29 

435 

7a;homer  welborn,  jr. 

2  3  5 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

5097 

EDMONSON 

3 

37  11 

86  06 

600 

6P 

6P  NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5   7 

MANCHESTER  4  SE 

5111 

CLAY 

*• 

37  06 

63  43 

650 

6P 

7A  NORA  S.  WHITE 

2  3  5 

MAYFIELD  SUBSTATION 

5230 

GRAVES 

6 

36  44 

68  39 

364 

7A 

TVA-5-A 

MAYFIELD  2  S 

5232 

GRAVES 

6 

36  42 

66  36 

364 

5P 

5P 

MRS.  JOE  PAYNE 

2  3  5 

MAYSVILLE  DAM  33 

MASON 

524 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5   7 

MC  KEE  1  SE 

6291 

JACKSON 

- 

37  26 

83  59 

950 

7A 

MRS. WINNIE  E.  MOHAN 

MIDOLESBORO 

5369 

BELL 

2 

36  37 

63  43 

1128 

5P 

7A 

HUGH  ALLEN 

2  3  5   7 

MIDWAY 

54  07 

WOODFORD 

t^ 

38  09 

84  41 

_ 

8A 

CITY  OF  MIDWAY 

MILLEflSTOWN 

5438 

GRAYSON 

3 

37  27 

86  03 

580 

7A 

MRS.  0.  M.  LAWLER 

MONT  I CELLO 

5524 

WAYNE 

2 

36  50 

84  51 

910 

7A 

E.  0.  COOPER 

MOUNT  STERLING 

5640 

MONTGOMERY 

5 

36  04 

63  56 

930 

5P 

FRED  CARTMILL 

2  3  5 

MUNFORDVILLE 

5664 

HART 

3 

37  16 

66  53 

600 

7A 

HUBERT  E.  HODGES 

MURRAY 

5694 

CALLOWAY 

9 

36  36 

88  20 

600 

6P 

6P 

MURRAY  WATER  SYSTEM 

2  3  5   7 

OLNEY 

6020 

HOPKINS 

7 

37  13 

67  45 

380 

6A 

ART  0.  WILLIAMS 

ONEONTA  DAM  35 

6033 

CAMPBELL 

38  58 

497 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OWENSBORO 

6091 

DAVIESS 

7 

37  46 

87  09 

420 

6P 

7A 

VIRGIL  P.  CLARK 

2  3  5   7 

0WENS8OR0  DAM  46 

6096 

DAVIESS 

7 

37  47 

87  06 

404 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

6110 

MC  CRACKEN 

■f 

37  04 

B6  46 

410 

MID 

MIO 

CIVIL  AERO.  AOM. 

2  3  5   7 

PADUCAH 

6115 

MC  CRACKEN 

7 

37  06 

86  37 

340 

6A 

6A 

WESTERN  P.  LACKEY 

2  3  5 

PAINTSVILLE 

6136 

JOHNSON 

62  46 

620 

7A 

JESSE  FAIRCHILD 

PIKEVILLE 

6353 

PIKE 

1 

37  29 

82  31 

666 

6P 

8P 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5   7 

PINEVILLE 

63B4 

BELL 

2 

36  4  5 

63  42 

999 

7A 

F.  PAR  TIN 

PRINCETON 

6575 

CALDWELL 

2 

37  06 

67  53 

529 

5P 

6P 

ALTON  M,  HARVILL 

2  3  5 

RAVENNA  LOCK  12 

6679 

ESTILL 

A 

37  40 

63  57 

631 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RICHMOND  E  STATE  COL 

6605 

MADISON 

37  44 

1000 

8A 

THOMAS  C,  HERNDON 

2  3  5 

RUMSEY  LOCK  2 

MC  LEAN 

3 

37  32 

67  16 

384 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RUSSELLVILLE 

LOGAN 

3 

36  61 

86  53 

590 

6P 

7A 

WM.  B.  PORTER 

2  3  5 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

7  054 

LOGAN 

3 

36  50 

86  54 

576 

7A 

TVA-663 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

7091 

HARDIN 

6 

37  42 

85  59 

7A 

7A 

SISTER  M.  MELITINA 

2  3  5   7 

SALVISA  LOCK  6 

37  56 

520 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SALYERSVILLE  2 

7134 

MAGOFFIN 

- 

37  45 

83  04 

900 

7A 

CLARENCE  E.MANSFIELD    3 

SCOTTSVILLE 

7215 

ALLEN 

3 

36  45 

86  12 

770 

5P 

5P 

NOBLE  ALLEN 

2  3  5   7 

SEBREE  WATER  WORKS 

7234 

WEBSTER 

3 

37  36 

67  32 

360 

5P 

SEBREE  WATER  WORKS 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

7311 

MC  CRACKEN 

37  09 

66  47 

355 

7A 

TVA-709 

SHELBYVILLE  2  W 

7324 

SHELBY 

8 

3B  13 

85  16 

825 

6P 

6P 

WILLA  S.  A.  RATTA 

2  3  5 

SHEPHEROSVILLE 

7334 

BULLITT 

38  00 

85  44 

7A 

OVID  K.  MAGRUDER 

SOMERSET  1  N 

7510 

PULASKI 

2 

37  09 

84  37 

1050 

6P 

6P 

RADIO  STA  WSFC 

2  3  6 

SPRINGFIELD 

7604 

WASHINGTON 

6 

37  41 

65  14 

738 

SA 

WM.  H.  COATLEY 

STEARNS  2  N 

7677 

MC  CREARY 

2 

36  43 

64  29 

- 

7A 

FAYE  PAULINE  SMITH 

SUMMER  SHADE 

METCALFE 

3 

36  53 

65  43 

- 

CHAS.  H.  MC  MURTREY 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

7805 

METCALFE 

36  53 

65  40 

7A 

TVA-684 

TAYLORSVILLE 

SPENCER 

8 

30  02 

65  20 

491 

DEWEY  HARRIS 

TOMPKINSVILLE  TEL  OFF 

8065 

MONROE 

3 

36  42 

85  41 

899 

JOHN  0.  CECIL,  JR. 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

36  45 

88  05 

350 

7A 

TVA-660 

TYRONE  LOCK  5 

6179 

ANDERSON 

4 

38  02 

64  51 

524 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UNIONTOWN  DAM  49 

UNION 

37  46 

67  67 

357 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

6246 

MAOI SON 

'' 

37  51 

64  26 

571 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VAN BUR EN 

6250 

ANDERSON 

6 

37  58 

65  10 

550 

7A 

MRS.  BRADLEY  LOVE 

VANCE8URG  DAM  32 

82  59 

LEWIS 

S3  21 

525 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

WAYNESBURG  6  E 

8466 

LINCOLN 

2 

37  22 

84  3*. 

1215 

7A 

FRANK  HOECK 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

MORGAN 

37  55 

S3  15 

800 

7A 

7A 

JOHN  W.  TURNER 

2  3  5 

WESTPORT 

6567 

OLDHAM 

7 

38  29 

65  29 

475 

7A 

GEORGE  T.  JOHNSTON 

WILLIAMSBURG 

6706 

WHITLEY 

2 

36  44 

64  10 

963 

6P 

6P 

CUMBERLAND  JR.  COLL 

2  3  6 

WILLIAMSTOWN 

GRANT 

5 

38  36 

64  34 

9*3 

6P 

MISS  N,  e.  SIMPSON 

2  3  6   7 

WILLOW  LOCK  13 

8724 

LEE 

63  60 

646 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOLF  CREEK  DAM 

RUSSELL 

2 

36  52 

65  09 

565 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6  7 

WOODBURY  LOCK  4 

6624 

BUTLER 

3 

37  11 

504 

CORPS  OF  ENGINEERS 

J      1-BIG  SAHDT;      2-CUMBERLAMD;      S-GBEEN;      4-KEHTUCKY;      5-LICKING;      6-MlSSISSIPPI ;      7-OHIO:      B-SALT; 

REFERENCE   NOTES 
The  four   digit    Ideotificatloii  nuabers    In   the    Index  nuBber    column   of    the  Station    Index   are   assigned   on   a   state  basis.      There  will    be   no   dupUcat 
Figures   and    Icrtters   following   the   station  nane,    such   as    12   SSW .    indicate   distance    in  mles    and    direction   from   the    post    office. 
Observation   times   given    in  the    Statloo   Index    are    In    local    standard   tlae. 

Delayed   data    and    correctlOPB  will    be  carried   only    in   the  June   and  December    issues    of   this   bulletin. 

Monthly    and    seasonal    snowfall    and   heating   degree  days    for    the   preceding    12  months   will    be   carried    In   the  June    Issue  ol    this   bulletin. 
Stations    appearing    in   the    Index,    but    for  which   data   are  not    listed  in  the    tables,    are  either  alsslng  or  received  too   late  to  be   Included   In  thl: 
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average   of  65°F.      Svaporatlon    Is  measured   in   the    standard  Weather  Bureau    type' pan   of  4    foo 
Sleet  and  hall  were   Included   In  snowfall    averages    in  Table   1,    beglnnlog  with  July    1Q48. 
Anousts   In  Table  3    are   tT<m   non-recording   cages,    unless  otherwise   Indicated. 

Data  I Q  Tables  3,  5.  6  and  snowfall  data  lo  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  ot  time  of  obs 
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KENTUCKY  -  OCTOBER  1952 
,  0.  K.  Anderson,  Section  Director  -  Louisville 

WEATHER  SUMMARY 


Unseasonably  cool  weather,  as  a  rule, 
prevailed  over  the  State  during  near- 
ly the  whole  month  of  October.   Frost 
and  freezing  temperatures  were  of  fre- 
quent occurrence.   The  temperatures 
over  the  State  averaged  the  lowest  for 
any  October  with  two  exceptions.   It 
was  the  third  coldest  since  State  av- 
erages were  established  in  1899  and 
the  lowest  since  1917.   The  minimum 
temperature  of  13°  for  the  State  as  a 
whole  tied  the  all  time  low  reading 
for  the  month  established  in  1925. 
Precipitation  averaged  considerably 
below  normal  in  practically  all  parts 
of  the  State.   Sunshine  approximating 
the  full  amount  possible  was  received 
during  almost  half  the  month  with  the 
average  amount  quite  a  bit  above  the 
normal.   The  combination  of  abundant 
sunshine  with  subnormal  rainfall  was 
favorable  for  some  farm  activities 
and  unfavorable  for  others.   There 
were  no  severe  storms  during  the 
month. 

The  weather  throughout  most  of  the 
month  was  dominated  by  rather  cool 
high  pressure  systems.   Temperatures 
during  the  first  two  days  were  those 
common  in  summer ,  with  maximum  read- 
ings near  90° .   It  was  in  this  period 
that  all  stations  recorded  the  high- 
est reading  for  the  month.   Consider- 
ably cooler  weather  moved  over  the 
State  late  on  the  2nd,  with  scattered 
frost  reported  from  local  areas  in 
northern  and  eastern  counties  on 
the  mornings  of  the  3rd  and  4th. 
Minimum  temperature  readings  on  the 
7th  were  record,  or  near  record,  lows 
over  the  State  for  so  early  in  the 
fall;  killing  frost  or  heavy  freeze 
was  general.   This  cool  weather  con- 
tinued until  the  13th.   The  following 
period  of  warmth  was  short  lived,  for 
on  the  15th  another  cold  high  pres- 
sure system  caused  temperatures  to 
drop  to  much  below  seasonal  levels. 
Record  daily  minimum  temperatures  were 
set  in  Louisville  on  the  21st,  22nd, 
and  23rd,  with  record  or  near  record 
lows  at  most  other  locations.   From 
the  25th  to  the  end  of  the  month, 
temperatures  ranged  from  mild  at  the 
beginning  to  cool  at  the  end.   The 
mean  temperature  for  the  State  was 
52.1°,  which  is  6.3°  below  normal. 
The  monthly  mean  temperature  ranged 
from  55.4°  at  Murray  to  48.5°  at  West 


Liberty  Water  Works.   The  highest 
temperature  for  the  month  was  93°  at 
Clermont   1  SSE,  on  the  1st;  the  low- 
est 13°  at  Inez  on  the  21st  and  at 
Princeton  on  the  29th. 

The  precipitation  for  the  month  av- 
eraged considerably  below  normal  in 
practically  all  parts  of  the  State. 
Amounts  ranged  from  less  than  one- 
third  of  an  inch  to  somewhat  over  4 
inches,  with  the  distribution  being 
mostly  equal.   Measurable  rainfall 
was  reported  on  an  average  of  six 
days  throughout  the  month  and  this 
was  confined  to  the  first  decade. 
Stations  in  the  north  central  and 
south  central  received  the  largest 
totals.   Smallest  total  amounts  were 
recorded  in  the  eastern  section  of 
the  State.   Periods  of  heaviest  rain 
were  the  6th,  9th,  and  10th,  in  con- 
nection with  cold  fronts.   From  the 
11th  to  the  end  of  the  month,  most 
areas  received  no  rainfall  at  all  or 
amounts  too  small  to  measure.   The 
average  precipitation  for  the  State 
was  1.45  inches,  which  is  1.17  in- 
ches below  normal.   The  total  amounts 
Recorded  at  various  stations  ranged 
from  4.31  inches  at  Hindman  Settle- 
ment School,  Knott  County,  to  0.32 
inch  at  Greenup  Dam  30,  Greenup 
County.   The  heaviest  rainfall  in 
any  one  day  was  1.95  inches  at  Bow- 
ling Green,  reported  on  the  10th. 
The  monthly  average  of  snowfall  for 
the  State  as  a  whole  was  a  Trace. 

Weather  during  October  was  favorable 
for  some  farm  operations,  but  un- 
favorable for  others.   Because  of 
the  general  maturity  of  crops,  the 
commercial  damage  caused  by  frost  and 
freeze  was  negligible.   Dry  weather 
aided  the  rapid  progress  in  getting 
crops  out  of  the  field,  although  in 
the  latter  part  of  thp  month,  corn 
was  beginning  to  shatter.   The  weather 
was  too  dry  and  humidity  too  low  for 
stripping  of  burley  tobacco.   By  the 
end  of  the  month,  soils  were  generally 
very  dry  with  hauling  of  stock  water 
becoming  general.   Fall  seedings  were 
badly  in  need  of  moisture.   Tobacco 
was  in  poor  condition  in  barns,  with 
only  limited  stripping  due  to  the 
dryness.   Rain  was  needed  in  all 
sections.   -  W.S. 
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Wind  direcbon 

Wind         sp«ed 
m.  p.  h. 

Relative    humidity  aveiages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 
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COMPARATIVE  DATA 


1889 
1890 
1891 
1892 
1893 

1894 
1895 
1896 
1897 
1898 

1899 
1900 
1901 
1902 
1903 

1904 
1905 
1906 
1907 
1908 

1909 
1910 
1911 


Temperatuie 


54.8 
57.3 
56.4 

58.6 
52.2 
55.8 
63.2 
57.1 

61.3 
64.5 
58.1 
60.1 


57.2 
57.0 
56.9 
55.5 
57.1 


55.2 
61.4 
59.9 


87 
92 
97 
90 


90 
96 
93 

93 
94 
93 


93 
90 
91 
93 
92 


23 
23 


Precipitatio 


2.33 
2.94 


4.19 

2.42 
2.29 
1.57 
2.34 
2.22 

0.52 


2.97 
0.71 

2.11 
4.45 
3.71 
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Temperatuj 

e 

Precipitation 
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.3 
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1912 

59.5 

92 

25 

1.42 

0 

4 

1913 

56.9 

97 

23 

3.55 

T 

9 

1914 

59.7 

91 

22 

5.10 

0 

9 

1915 

60.6 

90 

27 

3.40 

0 

6 

1916 

57.6 

97 

24 

2.59 

T 

6 

1917 

51.1 

90 

20 

3.18 

0.1 

7 

1918 

62.3 

91 

32 

3.81 

0 

10 

1919 
1920 

65.6 
61.0 

98 
93 

J5. 
24 

7,99 
1.64 

0 
0 

15 
4 

1921 

57.1 

90 

24 

2.31 

0 

6 

1922 

60.2 

96 

25 

2.28 

0 

6 

1923 

56.5 

89 

19 

1.68 

0.2 

5 

1924 

61.1 

91 

24 

0.27 

0 

1 

1925 

52.9 

88 

13 

7.09 

3.2 

11 

1926 

59.3 

94 

25 

5.96 

T 

11 

1927 

60.7 

92 

27 

2.61 

0 

4 

1928 

61.6 

95 

21 

3.93 

0 

8 

1929 

56.4 

85 

25 

3.65 

T 

8 

1930 

55.8 

94 

16 

1.33 

T 

6 

1931 

62.0 

93 

28 

3.01 

0 

8 

1932 

56.8 

85 

24 

3.31 

0 

7 

1933 

57.4 

88 

23 

2.05 

0 

6 

1934 

59.5 

88 

22 

0.88 

0 

4 

1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

1950 
1951 
1952 


Temperature 


59.5 
58.5 
55.7 
60.1 
60.9 

60.4 
64.0 
58.7 
56.7 
57.5 

56.7 
59.6 
64.3 
54.7 
61.8 

62.4 


91 
88 
93 


98 
88 
89 


91 
92 
92 

_a5_ 


Precipitation 


2.51 
3.47 


0.48 
2.09 


2.81 
1.67 
1.31 

2.04 
2.38 
2.20 
2.45 
4.53 

1.77 


tr'a 
SI 
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Averages  for  the  period  January  1949  to  date  have  been  weighted  according 
to  area  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published  in  this 
table   for   earlier   years. 


See   reference   notes    following   Station    Index. 
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Temperature 
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WESTERN  DIVISION 

BEAVER  DAM 
FORDS  FERRY  DAM  50 
GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  4  SW 
HICKMAN  1  E 

69.4 
69.2 
69.1 
69.6 
68.5 

36.0 
40.5 
36,6 
38.6 
38.0 

52.7 
54.9 
52.9 
54,1 
53.3 

-  6,5 

-  6.4 

-  6.3 

92 

90 
88 
87 
90 

1 

1 
1 

1 

2 

20 
25 
18 
22 
25 

22 

29 
29 
22+ 
29 

385 
326 
381 
344 

1 

1 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

13 

7 

10 

I 

0 
0 
0 
0 
0 

1.61 
.95 
1.49 
1.28 
1.14 

-  1.15 

-  1.66 

-  1.84 

-  1.58 

.66 
.91 
.70 
.78 
,75 

10 
6 

10 
6 
6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 
4 
2 
4 

1 
1 
1 

2 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

HOPKINSVILLE  2  E 
LOVELACEVILLE 
MAOISONVILLE  1  SE 
MAYFIELD  2  S 
MURRAY 

67. 2M 

72.1 

70.7 

70.6 

72.8 

36.6 
36.3 
37.8 
39.0 
37.9 

51. 9M 

54.2 

54.3 

54.8 

55.4 

-  8.6 

-  6.5 

-  6,3 

-  5,1 

88 
89 
89 

89 

1 
1 
1 
1 

21 
17 
20 
21 
21 

29 
29 
22 
29 
29 

336 
341 
323 
312 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
9 
9 

7 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

2.27 

1.02 

1.07 

.85 

.95 

-  .57 

-  2.51 

-  2.13 

-  2.05 

1,20 
,70 
.56 
.61 
.50 

10 
6 
6 
6 
6 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
3 

2 
4 

2 
1 
1 
1 
1 

1 

0 
0 
0 
0 

OWENSRORO 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PAOUCAH 

PRINCETON 

RUSSELLVILLE 

69.9  . 

67.6 

68.6 

70.3 

68.2 

37.3 
38.2 
36.4 
34.0 
37.6 

53.6 
52.9 
52,5 
52,2 
52,9 

-  5.2 

-  8.4 

-  7.2 

-  6.2 

90 
87 
90 
90 
88 

1 
1 
1 

1 
1 

22 
23 
24 
13 
22 

22 
27  + 
30 
29 
22 

354 

380 

400 
377 

1 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

7 

12 

15 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

1.45 
1.05 
.99 
1.66 
2.75 

-  1.69 

-  1.91 

-  1.23 

.13 

.75 
.57 
.87 
.67 
1.53 

6 
6 
6 
9 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
3 

4 
7 

1 
1 
1 
2 
2 

0 
0 
0 
0 

1 

DIVISION 

53.5 

1.36 

T 

CENTRAL  DIVISION 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

ROWLING  GREEN  WR  AP 

RDRGIN  DIX  DAM 

CAMPBELLSVILLE 

66.7 
70.0 
65.3 
69.5 
67.4 

36.5 
35.5 
37.2 
38.3 
35.1 

51.6 
52.8 
51,3 
53,9 
51,3 

-  6.1 

-  9.0 

-  5,5 

90 
91 
88 
90 
87 

19 
19 
25 
26 

20 

29 
22 
21+ 
21  + 
22 

416 
388 
426 
354 
423 

1 
1 

0 

1 

0 

0 
0 

0 
0 

10 
12 
9 
11 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

2.48 
1.66 
2.37 
1.68 
1.19 

-  .22 

-  .37 

-  .91 

.80 

.76 

1.85 

1.29 

.55 

5 
10 

9 
10 
10 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 
5 

4 
5 

3 

2 
1 
1 

1 

0 
0 

1 
1 

0 

CARROLLTON  LOCK  1 

CLERMONT  1  SSE 

COVINGTON  W  8  AIRPORT      R 

DANVILLE 

FRANKFORT  LOCK  4 

67,  9M 
69. 4M 
62.3 
65.6 
67.1 

37. 8M 
34. 3M 
38.5 
38.8 
34.3 

52, OM 
51, 9M 
50,4 
52.2 

50.7 

-  5.6 

-  5.6 

-  6.0 

89 
93 
86 
90 
92 

1  + 

19 
17 
20 
25 
70 

71 
27 
21 
29 
77+ 

381 
418 
451 

0 

1 

0 

1 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

16 

8 

8 

15 

0 
0 

1.64 
2.33 
1.82 
1.46 
1.52 

-  .90 

-  .35 

-  .90 

-  .97 

.75 
1.13 
.78 
.97 
.54 

10 
10 
10 
10 
10 

.0 
.0 

T 
T 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

4 
5 
4 
6 

7 

2 
2 
2 

1 
2 

0 

1 

0 
0 

0 

GREENSBURG                     i 

IRVINGTON                       1 

LFITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT       R 

LOUISVILLE  W8  AP            R 

66.2 
67.6 
66.0 
63.6 
65.2 

33.5 
38.4 
39,3 
38,5 
38.6 

49.9 
53,0 
52,7 
51,1 
51,9 

-  7.5 

-  5.8 

-  5.8 

-  6.3 

-  5.6 

90 
89 
89 
89 
90 

20 
23 
24 
24 
23 

71  + 
21+ 
21 
21  + 
22 

375 
388 
436 
411 

1 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
8 
6 

7 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

1.45 
2.04 
1.79 
1.17 
2.01 

-  1.44 

-  .75 

-  1.37 

-  1,42 

-  ,64 

1.15 
.86 
.90 

.51 
.76 

10 
10 

10 
9 

5 

.0 
.0 
.0 

T 
T 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
4 
4 
6 
5 

1 
3 
2 

1 

1 

1 

0 
0 
0 
0 

LOUISVILLE  WB  CITY         R 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE  2  W 

64.9 
69.3 
66.2 
68.0 
68.2 

43.0 
36.5 
34.6 
37.1 
36.0 

54,0 
52.9 
60.4 
52.6 
52.1 

-  5.3 

-  4.3 

-  7.4 

-  5.3 

88 
88 
90 
88 
91 

30 
20 
17 
77 
19 

21 
22 
22 
27+ 

71 

356 

379 

384 

404 

0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
12 
18 
11 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

1.86 
1.67 
2.15 
2.13 
2.36 

-  ,79 

-  ,93 

.77 

-  ,36 

.67 
.69 

1.40 
.91 

6 
10 

9 
10 

T 

.0 

.0 

T 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 

5 
4 
6 

1 
1 

1 
2 

s 

1 

0 

SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
WILLIAMSTOWN 
WOLF  CREEK  DAM 

66.7 
66.1 
65.8 
67.9 

34.2 
34.2 
40.4 
34.4 

50.5 
60.2 
53.1 
51.2 

-  4.9 

83 
85 
86 
89 

1  + 
1  + 

IB 
16 
22 
20 

29+ 
29 

21  + 
31 

445 
457 
377 

0 
0 
0 
0 

0  15 
0  15 
0   5 
0  13 

0 
0 
0 
0 

1.32 
1,33 
1,96 
1,38 

-   .81 

.66 

.99 

.67 

1.02 

9 

9 

5 

10 

.0 

T 
T 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 
3 
6 
3 

1 
1 
3 
1 

0 
0 
0 

1 

DIVISION 

51.9 

1.78 

T 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
t  BFNHAM 
BEREA  COLLEGE 

65.9 
71.7 
67.0 
67.5 

65.5 

41.6 
33.0 
35.3 
35.1 
38.4 

53.8 
52,4 
51,2 
51.3 
67,0 

-  4.3 

-  6.6 

87 
89 
85 
87 
88 

.25 

17 
20 

22 

21 
22 
23 
21 

21 

355 
388 

407 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
18 
13 
14 

7 

0 
0 
0 

.63 
1.44 

,75 
1.15 

1,06 

-  1.85 

-  1.70 

.30 
.64 
.45 
.63 

.67 

10 
9 
9 

9 
9 

T 

.0 

.0 

T 

.0 

0 
0 
0 
0 

0 

4 
3 

4 

s 

3 

0 

2 
0 
1 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

CORBIN  CAA  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
FARMERS 
GRAYSON 
HEIDELBERG  LOCK  14 

65.9 
67.0 
68.4 
65.4 
67.1 

32.9 
35.5 

33.1 
33.3 
34.5 

49,4 
51,3 
50.8 
49.4 
50.8 

-  5.8 

-  6.8 

84 
91 
89 
90 
87 

18 
15 
16 
14 
18 

77+ 
21 
21  + 
21 
22+ 

478 
430 
440 
483 
431 

0 

1 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
14 
16 
17 
16 

1  0 
0 

I  0 

1° 

1.14 
1.12 
1.03 
.70 
1,10 

-  1.88 

-  1.77 

1.00 
.49 
.39 
.40 
.56 

9 

6 

7 

10 

10 

.0 
.0 
.0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 
6 
4 
4 

1 
0 
0 
0 

1 

1 

0 
0 
0 
0 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 
INEZ 

MANCHESTER  4  SE 
MAYSVILLE  DAM  33 
MIOOLESRORO 

68.2 
68.8 
68.8 
63.5 
68.7 

31.5 
32. 5M 
32.4 
35.4 
35.5 

49.9 
50.  7M 
50.6 
49.5 
52.1 

-  8.0 

-  5.3 

88 
90 
86 
89 
84 

16 
13 
15 
20 
16 

22 

21 
21 
21  + 
22 

434 
453 

395 

0 

1 

0 

0 
0 

0 
0 

!  0 

i  ° 

0 

16  !  0 

16 ;  0 

18  1  0 

13  0 

14  0 

4,31 

,91 

,86 

1.05 

1.12 

-  1.47 

-  1.37 

1.45 
.51 
.46 
.44 
.54 

10 
10 
9 
6 
9 

,0 
,0 
,0 

T 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

4 
3 
6 
3 

3 

1 
0 
0 

1 

3 
0 
0 
0 
0 

MOUNT  STERLING 

PIKEVILLE 

RICHMOND  E  STATE  COL 

VANCEBURG  DAM  32 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

67.1 
68.7 
63. 5M 
66.5 
64.7 

38. 2M 
39.5 
38.  2M 
36.8 
32.2 

52.  7M 
54.1 
50. 9M 
51.7 
48.6 

-  3.8 

-  5.8 

-  8.5 

89 
91 
86 
89 

87 

1  + 

2 

72 
71 
22 

21 
16 

20+ 

71 

22 

21 

22 

381 
342 

411 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

1  0 

0 

8 
6 
6 
10 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

1.31 
.74 

1.33 
.91 
.45 

-  1.47 

-  1.95 

-  1.37 

-  1.73 

.51 
.44 
.70 
.40 
.30 

10 

9 

10 

7 
10 

T 

.0 

T 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
6 
5 

3 

1 

0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

WILLIAMSBURG 

70. 2M 

36.2 

53. 2M 

-  6.1 

87 

1 

22 

27+ 

378 

0 

0 

11 

0 

1 

.83 

-1.84 

.65 

9 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

51.3 

1 

1.14 

T 

STATE 

52.1 

-  6.3 

1.45 

-  1.17 

T 

t    DATA    RECEIVED    TOO    LATE    TO    BE 
INCLUDED    IN    STATE    AVERAGES. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 



■3 

Day  of  monlh 

Station 

i  1  2  {  3 

4  1  5  1 

6 

7  1  8 

9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16  1  17  1  18 

19   20  1  21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28   29  1  30 

31 

AOOISON  DAM  *5 

1.95 

T 

•  05 

.95 

.95   T 

AOOLPMUS  1  N 

li51 

.16 

.32 

.98   .05 

ALRANY 

ItU 

.15 

.18 

.81 

ALLEN 

.80 

.24 

.24 

.20   .12 

ANCHORAGE 

2.48 

.11 

.80 

.79 

.03 

.75 

T 

ASHCAMP 

1.22 

.05 

.57 

.15   .45 

T- 

ASMLAND  0AM  29 

.63 

T     T 

.03 

.27 

.30   .03 

7 

RARROURVILLE 

l.** 

T 

.21 

.64 

.59 

.02 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

1.66 

.01 

.19 

.67 

T 

T 

.76        .01 

BAXTER 

.75 

.15 

.45 

.10   .05 

BEAVER  0AM 

1.61 

.27 

•  49 

.19 

.66 

T 

PENHAM 

1.15 

T 

.18   .03 

.»3 

.18   .13 

BEREA  COLLEGE 

1.06 

T 

.36 

.57 

.13 

REREA  HATER  WORKS 

l.?6 

.40 

.03 

.83   T 

.02 

HOWLtNG  GREEN 

2.61 

.01 

.03 

.55 

.05 

1.95   T 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 

2.44 

.04 

.47 

.11 

1.62 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

2.3T 

.04 

.41 

1.85 

.06       T 

•  01 

T 

BRENT  DAM  36 

1.95 

.07 

.06 

.61 

.15 

.68   .18 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

1.89 

.19 

.46 

.06 

1.14 

.04 

T 

RURDINE  2    NE 

.80 

T 

.10 

.60 

T     .10 

BURGIN  01 X  0AM 

1.68 

T 

T 

.10 

.24 

T 

1.29   T 

.05 

BURKE5VILLE 

1.14 

.20   T 

.15 

.79   T     T 

T 

T 

BURNS  I OE 

1.16 

.18 

.17 

.77   .04 

CA0I2  LOCK  E 

1.12 

.06 

.36 

.08 

.30 

.30 

CAMPRELLSVILLE 

1.19 

.02 

.25 

.35 

.55 

•  02 

CARRfKLTON  LOCK  1 

1.64 

.20 

.64 

.05 

.75   T 

CLERMONT  1  SSE 

2.33 

.33 

.79 

.07 

1.13 

•  01 

.03 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

1.33 

.05 

.37 

.78   .10 

COLUMBIA 

1.60 

T 

.40 

T 

1.20   T 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

1.14 

T 

.11 

T 

1.00 

.03 

COVINGTON  W  B  AIRPORT   R 

1.82 

.05   T 

.47 

.52 

T 

.78 

T 

T 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

.90 

.10 

.30 

.50 

CYNTHIANA 

1.38 

T 

.51 

.27 

.52   .08 

CYNTMIANA  2 

1.12 

T 

.24 

.49 

.04 

.35 

T 

DANVILLE 

1.46 

T 

.09 

.30 

.04 

.97   .03 

.03 

T 

DELPHI  A  1  E 

l.»3 

.17 

.69 

•42   ^15 

OEMA 

1.12 

.93 

•  19 

T 

DEWEY  DAM 

.70 

.09 

.18 

•35   •OS 

T 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

1.78 

.24 

.60 

•  94 

DUNMOR 

3.07 

.13 

.78 

•  42 

U74 

DUNNVILLE 

1.50 

.50 

1.00 

EDDYVILLE  LOCK  F 

1.29 

.10 

.60 

•  08 

.51 

EDMONTON 

.45 

.30 

•  10 

.05 

ELKMORN  CITY 

1.24 

T         T 

.04   T 

•  45 

.15   .55   .05 

FALMOUTH 

1.81 

.07 

.16 

.80 

.28 

.46   .02 

.02 

FARMERS 

1.03 

.09 

.39 

.04 

.38   .09 

.04 

FLEMIN6SBURG 

1.14 

•  19 

.40 

.50   .02 

.03 

T 

FORD  LOCK  10 

1.29 

.10 

.29 

T 

.73   .15 

.02 

FORDS  FERRY  DAM  50 

.95 

.04 

.91 

FRANKFORT  LOCK  4 

1.52 

.04 

.03 

.51 

.35 

.54   .03 

.02 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

2.32 

T 

.39 

.54 

1.39 

FREEBURN 

1.56 

.79 

.22   .55 

FRENCHBURG 

1.S3 

.02 

.04 

.32 

.12 

1.21   .09 

•  03 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

1.33 

.06 

.03 

.46 

.25 

.51   .02 

T 

GEST  LOCK  3 

2.42 

.08 

.09 

1.02 

.35 

.84   .02 

.02 

GLASGOW 

2.06 

.14 

.32 

•  05 

1.50 

.05 

GLENOALE 

i.ee 

.61 

.33 

.89   .02   .01 

.02 

GRANT  DAM  38 

2.16 

.12 

.10 

.70 

•  06 

1.08   .10 

GRAYSON 

.70 

T 

.07 

•  22 

T 

.40   T 

.01 

T 

6REENSBURG 

1.45 

.30 

1.15 

GREENSBURG  HIWAY  61  BR 

1.71 

.16 

.35 

1.20 

GREENUP  DAM  30 

.32 

T 

.03 

.02 

.24   .02 

.01 

T 

GREENVILLE  2  W 

1.49 

.20 

.43 

.16 

.70 

HARTFORD  6  NW 

1.52 

.12 

.51 

.08 

.81 

T 

HAZARD  WATER  WORKS 

.84 

.16 

.34 

.32   .02 

HEIDELBERG  LOCK  I* 

1.10 

.24 

.08 

.56   .22 

HENDFR-^ON  *  SW 

1.28 

T     .50 

.78 

HICKMAN  1  E 

1.14 

.25 

.75 

.12 

.02 

MICKSVILLE 

.93 

.65 

.28 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

1.44 

•  11 

.35 

.02 

.89   .05 

.02 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

4.31 

1.44 

1.42 

1.45 

HOPKINSVfLLE  2  E 

2.27 

.16 

.60 

.31 

1^20 

T 

HYDEN 

.80 

.56 

•  24 

INEZ 

.91 

T 

.27 

.10 

•51   ^03 

IRVINGTON 

2.04 

.54 

.54 

.10 

.86 

JACKSON 

.47 

.24 

.06 

.16   .01 

JEREMIAH 

1.04 

.18 

• 

.86 

KEENE  2  N 

1.30 

•  le 

.32 

T 

.65   .15 

KENTUCKY  DAM 

1.11 

T 

•  69 

.03 

.39 

LANCASTER  ICE  PLANT 

1.22 

T 

.33 

.04 

.85 

LAURA 

.82 

.23 

.12 

.12   .35 

LEITCHFIELD 

1.79 

.09 

•  56 

.24 

.90 

LEXINGTON  WB  AIRPORT    R 

1.17 

.02 

.23 

.32 

.51 

.08   T 

•  01 

LIBERTY 

1.41 

.36 

.05 

1.00 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

1.20 

• 

.39 

T 

.81 

LOCKPORT  LOCK  2 

2.35 

.09 

.05 

.96 

.38 

.81   .02 

•  02 

LOUISA  2 

.79 

.40 

T 

.39 

LOUISVILLE  WB  AP        R 

2.01 

.10 

T     .76 

.47 

.39 

.29 

T 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

1.92 

.02 

.23 

.79 

.08 

.80 

LOUISVILLE  we  CITY      R 

1.86 

.05 

.67 

.39 

.30 

.45 

T 

LOVELACEVILLE 

1.02 

.12 

.70 

.20 

MAOISONVILLE  1  SE 

1.07 

.06 

.56 

.45 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

1.67 

.06 

.40 

.48 

.69       .02 

•  02 

MANCHESTER  <.  SE 

.86 

.11 

.46 

.29 

MAYFIELD  SUBSTA 

.84 

•  64 

•  16 

.04 

MAVFIELD  2    S 

.85 

.61 

•  24 

MAVSVILLE  DAM  33 

1.05 

.03 

.44 

.25 

.30   .02 

•  01 

T 

MC  KEE  1  SE 

.70 

.27 

.43 

MIOOLESBOBO 

1.12 

.13 

•  54 

.45 

MIDWAY 

1.3S 

.04 

.12 

.47 

.17 

.58   T 

MILLERSTOWN 

1.74 

.50 

.34 

. 

.84 

•  06 

MONTICELLO 

1.39 

.15 

.14 

1.10 

MOUNT  STERLING 

1.31 

T 

.06 

.37 

.37 

.51   T 

T 

MUNFORDVILLE 

1.52 

T 

T 

.35 

T 

1.14 

.03 

MURRAY 

.95 

.07 

.50 

.33 

.05 

OLNEY 

.91 

.10 

.54 

.09 

.18 

ONEONTA  DAM  35 

1.69 

.08 

.10 

.60 

.35 

.48   .08 

T 

T 

OWENSBORO 

1.45 

.35 

.75 

.35 

OWENSBORO  DAM  h6 

1.40 

.18 

.90 

.32 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

1.05 

.42 

.57 

.06 

T 

PADUCAH 

.99 

.03 

.87 

T 

.09 

T 

PAINTSVILLE 

.64 

.02 

.15 

.31   .16 

PIKEVILLE 

.74 

.11 

T 

.12 

•  44 

.07 

PI  NEVILLE 

1.93 

.27 

.53 

1.13 

PRINCETON 

1.56 

.12 

.62 

.67 

.15 

RAVENNA  LOCK  12 

1.13 

.31 

.08 

.46   .28 

RICHMOND  E  STATE  COL 

1.33 

T 

.11 

.40 

.03 

.70   .05 

.04 

RUMSEY  LOCK  2 

1.41 

.80 

.61 

RUSSELLVILLS 

2.75 

.01 

.42 

.20 

.54 

1.53   .02 

.03 

RUSSFLLVILLE  SUBSTA 

2.77 

T 

.47 

.80 

1.50 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


Day  of  month 


10       n       12       13 


14 


15       16       17       18       19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30 


ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 
SALVlSA  LOCK  6 
SALYERSVILLR  2 
SCnTTSVlLLE 
SEBREE  WATER  WORKS 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 
SHELflYVlLLE  ?  W 
SHEPHERDSVILLE 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 

STEARNS  2  N 
SUMMER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SUBSTA 
TAYLORSVILLE 
TOMPKINSVILLE  2 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  49 
VALLEY  VIEW  LOCK  Q 
VANBUREN 

VANCEBURG  DAM  3? 

WAYNESBURG  6  E 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WESTPORT 

WILLIAMSBURG 

WILLIAMSTOHN 
WILLOW  LOCK  13 
WOLE  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


1.31 

1.96 

.08 

RECORD 

HISSING 

1.10 

1.35 

.08 

1.35 

1.22 

1.58 

.02 

Hourly  precipitation  data  were  published  in  Climatological  Data  through  September  1951,  at  which  time  it  was  necessary 
to  discontinue  publication  of  hourly  amounts,  because  of  withdrawal  of  fiscal  support. 

Recent  developments  make  possible  the  resumption  of  publication  of  these  data  in  a  new  bulletin  entitled  "Hourly 

Precipitation  Data".   There  will  be  one  bulletin  for  each  of  the  42  climatological  sections  in  the  United  States  and 

one  for  Alaska.   (Climatological  sections  correspond  to  States  except  that  the  six  New  England  States  comprise  a 
single  section  and  Maryland  and  Delaware  comprise  another.) 

"Hourly  Precipitation  Data"  will  be  issued  monthly,  with  an  annual  summary  issue.   The  first  month  to  be  published 
will  be  October  1951,  and  publications  thereafter  will  be  as  rapid  and  as  regular  as  funds  permit.   The  price  will  be 
10  cents  per  copy;  $1.00  per  year  (including  the  annual).   Checks  and  money  orders  for  subscriptions  should  be  made 
payable  to  the  "Treasurer  of  the  United  States".   Remittances  and  correspondence  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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DAILY  TEMPERATURES 


TobtoS 


KENTUCKY 
OCTOBER    1952 


Day  Of  Month 


8   9   10   II   12   13   14  IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28 


ASHLANO  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BAROSTOHN  S  J  PREP  SCH 

BAXTER 

BEAVER  0AM 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

BOVLING  GREEN  WB  AP 

BURGIN  OIX  0AM 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLL TON  LOCK  1 

CLERMONT  1  SSE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  W  8  AIRPORT 

CYNTHIANA  2 

DANVILLE 

FARMERS 

FOROS  FERRY  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK  A 

GRAYSON 

fiHEENSeURG 

GREENVILLE   2    H 

HEIDELBERG    LOCK    14 

HENDERSON   A   SH 

HICKMAN    1    E 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE  2  E 

INEZ 

IRVINSTON 

LEITCHFtELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LOVELACEVILLE 

NADISONVILLE  1  SE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MANCHESTER  *  SE 

1AYFIEL0  2  S 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


90   73   «5 
56   52   3* 


87   B3   65 
55   62   46 


85   84   70 
51   50   41 


92   78   70 
52   58   31 


87   84   70 
48   48   4S 


88   71   65 
58   48   35 


88   71   66 
54   47   39 


90   87   78 
55   59   38 


87   77   67 
49   52   35 


89   82   61 
54   56   37 


93   83   68 


52 

53 

31 

84 
48 

69 

40 

63 
32 

86 
59 

63 
45 

62 
37 

91 
53 

80 
56 

64 
36 

90 
58 

88 
57 

71 
40 

89 
47 

84 
52 

66 

34 

90 
57 

79 
57 

67 
39 

92 
52 

92 

54 

72 
37 

90 
49 

68 
50 

64 
35 

90 
50 

89 

50 

71 
34 

88 
53 

81 
57 

69 
35 

87 

50 

71 
52 

65 
35 

87 
57 

78 
53 

67 
34 

89 
51 

90 
54 

72 
34 

87 
46 

88 
47 

70 
33 

52 

86 
52 

70 
36 

90 
45 

70 
48 

66 
35 

89 
57 

76 
53 

60 
34 

89 

57 

80 
57 

65 
37 

89 
60 

68 

44 

65 
39 

90 
60 

66 
48 

65 
39 

88 
68 

68 

50 

64 
44 

88 
50 

81 
56 

70 
34 

89 
52 

S3 
58 

69 
32 

88 
51 

81 
58 

72 
33 

86 
46 

72 

48 

65 
31 

89 
57 

80 
56 

68 
37 

80   63   46 
38   44   36 


71   53 
53   43 


79   83   79 
29   42   42 


75 

35   43 


83   74   51 
39   44   36 


76 

38   45 


79   76   47 
40   46   35 


79  63  46 
39  44  32 

80  68  54 
38  54  39 

79  74  50 
35  47  36 

76  74  48 

37  44  37 

82  73  49 

33  44  36 

76  79  50 
30  45  40 

75  60  46 

42  42  35 

80  69  46 

33  43  39 

67  78  66 

41  50  43 

79  76  62 

30  43  40 

81  65  54 
47  45  38 

67  79  58 

34  35  42 

77  70  51 

29  44  38 

68  79  64 
34  42  44 

80  71  52 

38  45  37 

77  77  54 

30  48  41 

81  66  55 

43  43  37 

70 


76   60 
50   41 


68   80   55 
39   44   39 

80   78   60 
27   40 

80   67   49 
36 

47 
42 


45 


78  73 

42  47 

78  59  44 

43  44  33 

79  56  47 
42  44  37 

79  63  48 
46  43  37 

80  75  55 

40  45  40 

81  75  63 

41  47  38 

80  75  50 
37  50  38 

78  80  59 

29  43  42 

81  76  53 
46  47  38 


26  30  45 

53  62  62 

40  35  50 

69  70  66 

36  32  46 

55  63  62 

27  32  44 

56  57  70 

39  37  37 

56  62  59 

27  32  45 


5S   70 
35   42 


5» 

37 

55  66  52 

33  29  45 

54  62  55 
32  36  45 

57  67  61 

29  32  46 

55  64  58 

27  31  43 

62  60  60 

29  32  40 

62  63  64 

24  27  46 

56  66  56 
36  34  46 

53  61  62 

27  30  41 


54   61   59 
27   29   46 


44   56   66 
30   33   38 


64   61 

27   43 


45   66   66 
29   29   31 


63   62 

28   43 


45   55   64 
30   30   36 


61 

55 

32 

43 

66 

57 

32 

46 

60 

61 

33 

46 

60   50   50 
32   36   38 


67   58   68 
37   32   36 


53   60 
34   36 


68   67 
31   45 

62   63 


28   33   46 


62   59 
34   43 


63   55 
33   45 


54  62  63 

30  35  44 

54  61  60 

34  37  44 


69   60 
33   43 


57  62  68 

27  34  48 

65  63  62 

27  31  45 

57  68  61 

36  31  46 

56  57  66 

31  33  43 


59   70 
45   39 


57   64 
50   48 


66   75 
48   42 


62   76 
47   35 


65   64 

51   45 


62   74 
39   39 


60   72 
50   48 


54   68 
43   37 


58   69 
42   40 


55   72 
49   43 


53   70 
44   40 


79   63 
48   40 


76   73 
60   52 


82   79 
39   41 


79   81   74 
45   49   47 


76   79 
43   45 


82   69 

48   47 


65   65 
43   38 


69   72 
41   27 


68   71 
28   29 


74   68 
45   33 


68   72   63 

28   30   36 


60   59   68 


46 

40 

63 

72 

45 

36 

59 

71 

40 

40 

56 

67 

44 

41 

55 

69 

47 

41 

50 

63 

46 

40 

54 

66 

48 

44 

67 

77 

41 

43 

51 

58 

47 

40 

58 

64 

50 

44 

59 

63 

48 

43 

65 

73 

37 

37 

55 

67 

49 

41 

67 

76 

36 

42 

66 

70 

36 

40 

61 

63 

49 

44 

54 

68 

41 

42 

56 

73 

49 

47 

62 

70 

41 

42 

58 

67 

42 

41 

53 

69 

42 

41 

61 

72 

43 

41 

59 

70 

47 

46 

69 

77 

35 

39 

67 

75 

38 

41 

55 

72 

46 

35 

60 

72 

48 

41 

67 

75 

34 

43 

77   76 
39   45 


81   65 
54   52 


78   59 
49   37 


82   73 
49   41 


80   69 

44   47 


76   74 
48   48 


82   77 
46   35 


78   67 
40   46 


76   75   55 
,56   54   38 


81   68 
48   48 


78   80 
53   53 


80   77 
42   43 


82   71 
63   46 


80   81 
48   47 


80   68 
42   42 


78   80 
42   44 


79 
61 

79 
47 

70 
45 

67 
28 

77 
31 

77 
36 

80 
42 

67 
42 

65 

40 

70 
29 

81 
63 

81 
52 

72 
46 

68 
33 

73 
34 

78 
48 

83 
56 

80 
46 

62 
30 

68 
33 

77 
36 

79 
37 

80 
36 

78 
44 

68 
27 

72 
48 

80 
49 

81 
47 

57 
30 

68 
33 

80 
36 

81 
37 

80 
39 

70 
41 

71 
26 

79 
63 

79 
52 

68 

44 

67 
30 

70 
33 

77 
48 

77 
48 

65 
49 

63 
34 

68 
36 

78 
50 

79 
52 

60 
39 

65 
34 

68 
37 

80 
64 

80 
50 

67 
38 

67 
32 

70 
34 

78 
66 

79 
56 

58 
43 

66 
38 

69 
41 

82 
51 

81 
49 

74 
45 

69 
27 

74 
30 

80 
66 

81 
47 

73 
47 

69 
28 

75 
32 

78 
48 

80 

51 

74 
36 

70 
27 

71 
29 

78 
37 

80 
38 

75 
42 

66 
40 

73 
26 

81 
50 

81 
53 

75 
44 

67 
29 

73 
33 

82   68 
44   29 


65   68 
33   31 


65   70 
31   33 


68   70 
30   32 


66   70 
27   29 


66   67 
32   32 


70   78 
28   28 


63   70 
33   27 


63   67 
34   40 


67   70 
28   30 


57   66 
34   35 


65   70 
36   27 


56   72 

31   31 


61   69 
33   32 


58   65 
33   30 


70  50 

34  29 

68  62 

38  34 

73  67 

28  30 

69  59 
31  29 

70  69 

31  32 

72  56 

30  35 

68  72 

30  32 

67  46 

37  29 

71  48 

34  28 

70  60 

35  30 

70  53 

39  29 

67  60 

36  30 

70  60 

32  29 

70  45 

26  29 

63  44 

40  27 

68  56 

31  29 

63  70 
30  30 

68  65 

26  26 

72  61 

35  36 

64  71 

32  32 

67  49 

27  30 

66  71 

30  31 

73  63 
30  35 

69  60 

28  31 

73  60 

39  33 

66  75 

30  40 

69  73 

22  29 

66  72 

32  38 

71  61 

25  27 

71  56 

37  32 

63  56 

36  33 

66  44 

36  27 

68  46 

38  31 

68  47 

46  33 

76  67 

29  24 

73  68 

33  36 

73  73 

31  34 

72  62 

26  27 

75  67 

34  37 


70 

75 

77 

26 

33 

34 

67 

73 

59 

28 

35 

36 

70 

75 

75 

19 

24 

26 

70 

74 

85 

22 

28 

37 

69 

67 

70 

20 

22 

25 

70 

77 

80 

22 

30 

33 

68 

62 

72 

20 

23 

26 

65   67   73 
23   33   41 


69 

75 

25 

33 

70 

75 

28 

31 

66   68   77 
20   21   27 


72 

77 

22 

32 

71 

75 

22 

29 

56   68   72 
18   20   26 


65   68   73 
27   33   40 


70   75 
28   35 


64   69   74 


72   80   81 
22   31   37 


78   79 
25   33 


70   76 
24   30 


68   74 
18   23 


71   80 
30   40 


74   74   77 
41   38   35 


35   38   46 
76   78   80 


35   35   40 


31   33   40 


72   77   80 


73   74   75 
28   31   35 


70 

71 

70 

73 

77 

33 

38 

39 

44 

45 

70 

74 

72 

78 

78 

22 

29 

30 

31 

43 

57 

70 

75 

76 

76 

30 

34 

39 

40 

45 

68 

74 

74 

73 

78 

19 

25 

27 

31 

32 

72 

76 

79 

81 

84 

31 

39 

40 

41 

48 

68 

71 

76 

78 

79 

20 

24 

30 

32 

33 

69 

74 

70 

67 

79 

19 

25 

26 

29 

31 

57 

70 

75 

74 

77 

20 

23 

29 

29 

30 

70 

78 

78 

79 

80 

24 

33 

36 

38 

50 

69 

75 

73 

75 

77 

20 

24 

29 

30 

32 

72 

79 

79 

80 

83 

28 

38 

39 

43 

51 

65 

72 

74 

80 

82 

28 

38 

44 

40 

38 

69 

76 

71 

72 

73 

19 

19 

26 

29 

27 

72 

70 

78 

80 

81 

25 

32 

36 

39 

37 

68 

74 

71 

72 

76 

17 

25 

22 

27 

30 

72 

77 

78 

79 

80 

26 

35 

37 

40 

52 

67 

73 

75 

76 

78 

38   42  48 

73   76  77 

43   45  45 

77   78  80 

37   39  46 

73   76  79 

45   47  47 

85   81  82 

35   35  39 

80  81 

36  45 

78  78 

35  52 

74  77 

27  31 


81   81   84 
43   47   47 


67   50   52   69 
31   19   25   40 


75   47   57   70 
44   38   31   34 


58   50   53   55 
32   21   18   22 


50 
21 


59   60   46   48 
33   32   21   21 


73   51   54   71 
29   20   28   42 


50   44 
31   21 


62  48  63  71 

33  25  29  47 

50  50  62  69 

37  25  25  42 

77  50  63  70 

35  25  29  42 

72  50  52  70 

33  21  24  41 


74  51  64  71 
33  19  24  45 

52  47  55  67 

29  18  18  25 

45  46  58  66 

32  25  29  45 

69  49  62  70 

35  19  25  40 

77  44  50  62 

36  25  28  33 

75  49  63  71 
38  27  17  28 

65  51  64  71 

36  25  39  50 

80  47  51  63 

37  25  23  23 

69  48  59  69 

32  32  17  26 

77  46  50  52 

38  22  20  20 


52 

64 

70 

69.1 

18 

29 

44 

36>6 

59 

59 

70 

67.1 

26 

18 

25 

34.5 

53 

64 

72 

69.6 

22 

32 

46 

38.6 

55 

58 

65 

68.5 

26 

30 

38 

38.0 

54 

46 

68 

68.2 

30 

17 

20 

31.5 

58 

63 

65 

67.2 

21 

24 

32 

36.6 

49 

56 

70 

68.8 

32 

17 

21 

32.5 

53 

63 

70 

67.5 

23 

32 

45 

38.4 

48 

61 

68 

66.0 

25 

30 

42 

39.3 

48 

51 

69 

63.6 

24 

28 

42 

38.5 

49 

62 

70 

65.2 

27 

29 

49 

38.5 

49 

62 

70 

64.9 

32 

35 

60 

43.0 

54 

64 

72 

72.1 

17 

35 

46 

36.3 

53 

54 

71 

70.7 

24 

28 

49 

37.8 

50 

62 

69 

69.3 

22 

26 

47 

36.5 

49 

58 

66 

68.8 

23 

17 

21 

32.4 

54 

64 

71 

70.6 

21 

31 

46 

39.0 

66.7 
36.5 

65.9 

41.6 

71.7 
33.0 

70.0 
35.5 

67.0 
35.3 

69.4 
36.0 

67.5 
35.1 

65.5 
38.4 

65.3 
37.2 

69.5 
38.3 

67.4 
35.1 

67.9 
37.8 

69.4 
34.3 

65.9 
32.9 

62.3 
38.5 

67,0 
35.5 

65.5 
38.8 

68.4 
33.1 

69.2 

40.5 

67.1 
34.3 

65.4 
33.3 

66.2 
33.5 
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Table  5  -  Continued 

Day 

Oi  Month 

• 

< 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

18 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAYSVtLLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

88 
52 

89 

53 

66 
39 

60 
34 

78 
35 

60 
42 

45 
32 

52 
32 

61 
32 

62 

47 

50 
47 

56 
42 

62 

44 

78 
46 

78 
46 

56 
33 

65 
33 

65 
34 

56 
34 

65 
31 

44 
20 

52 
20 

62 
22 

69 
25 

73 
31 

70 
31 

72 

34 

80 
39 

45 
32 

46 
26 

62 

29 

63.5 
35.* 

MIDDLESBORO 

MAX 
MIN 

8* 
49 

75 
50 

64 
37 

73 
31 

78 
48 

69 

45 

56 
39 

70 
34 

67 
53 

64 
53 

69 

49 

69 

44 

73 
42 

75 
41 

76 

45 

68 
46 

70 
30 

70 
31 

70 
29 

62 
36 

61 
18 

70 
16 

71 
19 

74 
21 

75 
23 

72 
27 

71 
31 

66 
38 

48 
30 

54 

17 

63 
28 

68.7 
35.5 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

89 

55 

77 
48 

63 
36 

78 
37 

70 
45 

53 
41 

54 
32 

64 
34 

56 
46 

55 
46 

52 
41 

64 
48 

76 
49 

79 
49 

73 
32 

64 
32 

69 
37 

67 
34 

67 
28 

67 
22 

54 
22 

65 
30 

68 
39 

74 
40 

76 
38 

74 
49 

77 
36 

66 
34 

67 
28 

61 

70 

67.1 

38.2 

MURRAY 

MAX 

MIN 

89 
52 

84 
58 

68 
36 

62 
41 

84 
58 

80 
40 

57 
28 

60 
36 

55 

44 

65 
45 

67 
38 

77 
42 

82 
50 

81 
52 

75 
47 

67 
28 

74 
31 

72 
38 

76 
31 

65 
36 

55 
30 

68 
23 

73 
25 

81 
32 

83 

35 

82 

37 

64 

37 

78 
38 

55 
21 

66 

24 

72 
42 

72.8 
37.9 

OWENSBORO 

MAX 
MIN 

90 
54 

72 

50 

69 
37 

81 
39 

67 
44 

55 
37 

58 
29 

63 
34 

63 

45 

62 
46 

66 

37 

75 
40 

81 
49 

82 

51 

69 
46 

69 

30 

73 
33 

63 
34 

71 
34 

62 
33 

59 
27 

65 
22 

72 
26 

76 
33 

80 
36 

81 

63 

45 

69 
34 

62 
23 

64 
28 

72 
41 

69.9 
37.3 

PADUCAM  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

87 
58 

69 
46 

69 

36 

80 
48 

62 

43 

53 
36 

55 
29 

57 
35 

60 

43 

65 
39 

69 

37 

76 
44 

81 
53 

80 
51 

59 
35 

67 
32 

73 
34 

65 
37 

75 
37 

48 
32 

55 
26 

64 
23 

70 
28 

76 
36 

81 
39 

60 
•40 

81 

44 

49 
33 

63 
23 

63 
36 

71 
48 

67.6 
36.2 

PAOUCAH 

MAX 
MIN 

90 
53 

83 

54 

70 
38 

67 
38 

81 
46 

58 
41 

55 

30 

57 
32 

60 
37 

61 
44 

67 
38 

68 
42 

77 
42 

62 
47 

62 
46 

58 
31 

66 
32 

74 
36 

62 

32 

73 
32 

49 
26 

65 
25 

66 
26 

72 
27 

79 

34 

80 
37 

82 

36 

63 

36 

48 
25 

55 
24 

64 
36 

66.6 
36.4 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

91 
56 

71 
55 

68 
41 

82 
35 

84 
46 

54 
42 

61 
41 

70 
39 

60 
51 

56 

54 

56 
54 

76 
55 

84 
46 

82 
46 

79 

47 

70 
49 

75 
35 

73 
35 

73 
34 

44 
38 

58 
21 

71 
22 

71 
25 

75 
29 

73 
33 

72 

34 

76 
37 

52 

40 

49 
35 

65 
24 

64 
26 

68.7 
39.5 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

90 

47 

82 

56 

70 
29 

82 
36 

71 
46 

54 
36 

54 
26 

62 
32 

56 
43 

66 

45 

68 
38 

72 
47 

81 
52 

81 
49 

71 
46 

70 
25 

79 
28 

67 
34 

76 
26 

56 

34 

59 
22 

68 

17 

73 
18 

60 
26 

82 

30 

81 
32 

83 
31 

63 
36 

51 
13 

60 
19 

72 
34 

70.3 
34.0 

RICHMOND  E  STATE  COL 

MAX 
MIN 

86 
49 

86 
50 

67 
38 

76 
38 

70 
43 

43 

31 

52 
33 

61 
40 

53 

45 

52 

47 

68 
46 

68 
47 

76 
49 

78 
53 

56 
33 

61 
32 

61 
38 

67 
37 

66 
36 

46 
23 

52 
22 

63 
33 

66 

41 

73 
39 

70 
37 

73 
40 

75 
36 

43 
24 

46 
28 

61 
36 

63.5 
38.2 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

88 

51 

73 

51 

67 
34 

80 
40 

86 
48 

69 
39 

54 
28 

61 
32 

58 

44 

52 

45 

59 
39 

71 
39 

77 
49 

79 

53 

69 

45 

65 
29 

69 
30 

63 
38 

71 
31 

55 
36 

55 
25 

66 
22 

68 
24 

76 
32 

78 
34 

78 
36 

79 
49 

65 

38 

51 
22 

64 
38 

71 
45 

66.2 

37.6 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 
MIN 

90 
60 

89 
66 

70 
46 

66 
46 

80 
55 

68 
48 

49 
32 

53 
30 

62 
32 

59 
40 

50 
40 

60 
36 

70 
38 

79 
44 

79 
45 

55 
25 

65 
28 

70 
32 

65 
26 

70 
27 

46 
19 

54 
17 

66 
19 

70 
25 

78 
30 

75 
32 

80 
38 

79 
31 

46 
20 

50 
20 

61 
26 

66.2 
34.6 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

88 
52 

71 
55 

68 
33 

79 
38 

65 
54 

54 
35 

54 
27 

61 
32 

60 
43 

52 
43 

54 
46 

70 
38 

78 
45 

80 
50 

72 
48 

64 
27 

70 
28 

67 
32 

72 
31 

66 
34 

59 
24 

66 
22 

69 
26 

75 
33 

77 
36 

79 

37 

79 

53 

69 

37 

50 
22 

64 
29 

76 

40 

68.0 

37.1 

SHELBYVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

91 

53 

82 
54 

68 
36 

80 

37 

73 
43 

48 
34 

56 

27 

64 

31 

60 
42 

55 

44 

57 
45 

70 
38 

79 
48 

60 
46 

70 
46 

67 
29 

70 
32 

62 

36 

69 
32 

60 
26 

57 
19 

65 
22 

70 
26 

74 
33 

77 
35 

78 
39 

79 
46 

70 
32 

50 
21 

63 
23 

70 
39 

68.2 
36.0 

SOMERSET  1  N 

MAX 

MIN 

83 
48 

74 
54 

65 
34 

79 
31 

78 
51 

56 
36 

56 
33 

61 
31 

58 
40 

54 
47 

57 
47 

69 
42 

77 
40 

80 
43 

62 

41 

65 
30 

72 
26 

67 
32 

71 
29 

53 
33 

52 

25 

62 

19 

68 

20 

75 
25 

75 
29 

76 

30 

76 

43 

63 
35 

50 
18 

52 

18 

70 
28 

66.7 
34.2 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

85 
48 

85 
49 

66 
34 

77 
36 

78 
42 

46 
33 

53 
27 

62 
32 

57 
40 

55 
46 

52 
44 

67 
44 

75 
44 

79 
47 

58 
43 

61 
28 

67 
28 

63 

30 

70 
28 

56 
32 

67 
21 

63 
20 

66 
22 

73 
26 

74 
32 

77 
34 

77 
46 

64 
28 

50 
16 

63 
22 

70 
35 

66.1 
34.2 

VANCEBUR6  DAM  32 

MAX 
MIN 

89 
48 

78 
53 

63 
34 

78 
34 

74 
46 

53 
39 

55 

37 

62 
32 

62 

43 

62 

47 

60 
47 

66 
46 

77 
45 

78 
49 

70 
51 

62 
36 

68 
35 

59 
34 

65 
34 

57 
28 

53 
21 

63 
23 

68 
26 

72 

32 

73 
32 

66 
36 

79 
39 

70 
38 

49 
31 

61 
24 

70 
24 

66.6 
36.8 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

MAX 

MIN 

85 
48 

87 
50 

69 

40 

63 
38 

76 

37 

77 
43 

50 
37 

55 
28 

64 
30 

56 

45 

54 
46 

66 

47 

60 
37 

77 
37 

78 
41 

68 
37 

63 
26 

69 
26 

66 
24 

66 

30 

40 
17 

53 
16 

60 
17 

66 

20 

72 
25 

71 
30 

71 
28 

77 
32 

49 
28 

48 
16 

57 
18 

64.7 
32.2 

WILLIAMSBURG 

MAX 
MIN 

87 
54 

78 
53 

66 

34 

80 
34 

83 
46 

67 
43 

60 
35 

70 
34 

65 

44 

74 
43 

74 
42 

80 
44 

76 
46 

67 
44 

48 

43 

72 
29 

70 
32 

74 
30 

62 
34 

69 
24 

66 
22 

70 
22 

70 
28 

76 
29 

75 
33 

79 
38 

66 

38 

50 
22 

52 
23 

64 
26 

70.2 
36.2 

WILLIAMSTOWN 

MAX 
MIN 

86 
61 

83 
59 

69 
39 

75 
49 

74 
42 

47 
35 

50 
31 

58 
35 

58 
43 

56 

44 

58 
46 

65 

41 

75 
52 

76 
51 

74 
46 

64 
35 

69 
36 

63 

40 

64 
40 

60 
27 

50 
22 

62 

34 

67 
36 

70 
41 

69 

46 

75 
43 

78 
52 

73 
33 

46 
22 

60 
30 

67 
41 

66.8 

40.4 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

89 
52 

89 
52 

71 
38 

67 
37 

79 

37 

80 
45 

49 
32 

58 
33 

65 
33 

60 
48 

60 

50 

56 
41 

70 
43 

76 
43 

62 
44 

59 
36 

66 
33 

71 
33 

69 
31 

7? 

31 

47 
25 

60 
23 

67 
24 

68 
24 

76 
26 

76 
26 

78 
31 

79 

34 

48 

21 

52 

21 

63 

20 

67.9 
34.4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Pt 

BORGIN  DIX  DAM 
WOLF   CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

.18 

7 

.17 

1 

.19 
13 

.19 
18 

.18 
14 

.26 
50 

.13 
5 

.14 

17 

.14 
14 

.20 
35 

.06 
4 

62 

.02 

1 

25 

.08 
6 

.34 
53 

.07 
10 

.18 
37 

.32 
11 

33 

.08 
1 

.03 
0 

.10 

15 

.05 

7 

.09 
27 

.11 
16 

.15 
23 

.11 
3 

.15 
25 

.08 
9 

.04 
12 

.06 
4 

.11 
21 

.07 
4 

.10 
21 

.08 
4 

.11 
9 

.10 
20 

.11 
33 

.10 
20 

87 

.07 
3 

• 
39 

.07 

* 
10 

.08 
10 

.52 
8 

.11 
9 

.07 
2 

.06 

1 

.07 
2 

.07 

4 

.11 
8 

.17 
35 

.18 
58 

.09 
35 

• 
56 

.07 
11 

15 

.08 

17 

.28 
16 

3.11 
298 

3.67 
818 

See   reference   notes   following  StKtioa   Index. 
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STATION  INDEX 


Obser- 

Station 

i 

Ccnmty 

1 

1 

} 

a 
1 

vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

i 

Q. 

AODISON  DAM  45 

0031 

BRECKINRIDGE 

37  55 

86  3* 

380 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

A0OL(>HU5  1  N 

0043 

ALLEN 

36  39 

B6  16 

600 

lOELL  M.  DEARING 

3 

ALBANY 

0063 

CLINTON 

85  08 

950 

MRS. BARBARA  M,  COOL 

3 

ALLEN 

0095 

FLOYD 

37  35 

82  *3 

650 

NANNIE  AUXIER 

ANCHOflAGE 

0155 

JEFFERSON 

38  16 

B5  33 

700 

7P 

7P 

C.  E.  BARRET 

2  3  5 

ASHCAMP 

02*6 

PIKE 

37  16 

82  26 

1100 

BA 

MARY  S.  RATLIFF 

3 

ASHLAND  DAM  24 

025* 

eOYD 

3B  27 

82  36 

53* 

6P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5   7 

5ARB0URV1LLE 

0381 

KNOX 

36  52 

83  53 

1000 

6P 

UNION  COLLEGE 

2  3  5 

»ARDSTWN  S.J.  PREP  SCM 

0397 

NELSON 

37  *8 

85  28 

637 

6P 

6P 

ST.  JOSEPH  PREP  SCH 

2  3  5 

bAxiete 

0*50 

HARLAN 

36  51 

B3  20 

116* 

7A 

7A 

C.  HOMER  NOLAN 

2  3  5 

BEAVER  0AM 

0*90 

OHIO 

37  25 

B6  52 

**1 

6P 

6P 

£,  G.  YOUNG 

2  3  5   7 

BENHAM 

0595 

HARLAN 

36  58 

82  57 

1560 

6A 

BA 

C.  C.  WHITEAKER 

2  3  5   7 

BEREA  COLLEGE 

0619 

HAD J  SON 

37  3* 

8*  18 

1070 

6P 

JAMES  A.  GROSSMAN 

2  3  5 

BEREA  MATER  WORKS 

062* 

MADISON 

1100 

MRS.  L.  B.  GAFFARD 

3 

BOWLING  GREEN 

090* 

WARREN 

37  00 

86  26 

536 

7A 

JAMES  R,  EDWARDS 

3 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 

0407 

WARREN 

37  01 

86  26 

*70 

7A 

TVA-639 

3 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

0909 

WARREN 

36  58 

86  26 

535 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    7 

BRENT  DAM  36 

0976 

CAMPBELL 

39  03 

8*  2  5 

489 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

10*6 

EDMONSON 

37  12 

86  16 

*10 

7A 

STINSON  SKAGGS 

3 

BURDINE  2   NE 

1120 

PIKE 

37  13 

82  35 

1638 

SA 

EDWIN  E.  jOHrjSON 

3 

BURGIN  D IX  DAM 

U27 

MERCER 

37  *8 

8*  *3 

770 

4P 

BA 

C.  W.  WILLIAMS 

2  3  5  6 

BURKESVILLE 

1137 

CUMBERLAND 

85  22 

600 

7A 

MARVIN  M.  LEE 

3 

BURNS IDE 

1156 

PULASK I 

36  59 

8*  37 

705 

THOMAS  A.  LEWIS 

CAOU  LOCK  E 

1206 

TRIGG 

36  *6 

87  58 

42* 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

CAMP6ELLSVILLE 

1254 

TAYLOR 

37  20 

85  21 

777 

5P 

6a 

ALVA  MC  KINLEY 

2  3  5 

CARHOLLTON  LOCK  1 

13*5 

CARROLL 

38  *1 

85  11 

480 

6P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

CLERMONT  1  SSE 

1611 

BULLITT 

37  55 

85  *0 

47* 

5P 

BERNHEIM  FOUNDATION 

2  3  5 

COLLEGE  HILL  LOCK  U 

170* 

MADISON 

37  *7 

8*  06 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

COLUMBIA 

1722 

ADAIR 

37  06 

85  IB 

729 

7A 

MRS.KAZEL  B. PICKETT 

3 

CORSiN  CAA  AIRPORT 

laoi 

WHITLEY 

36  58 

8*  OB 

1170 

MID 

HID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5   7 

COVINGTON  HB  AIRPORT 

1855 

BOONE 

39  0* 

B*  *0 

669 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5   7 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

1969 

WHITLEY 

36  50 

8*  19 

5P 

KY  DEPT  OF  CONS. 

3 

CVNTMIANA 

1998 

HARRISON 

38  23 

8*  IB 

MftRSHALL  HILL 

3 

CYNTMIANA  2 

2  003 

HARRISON 

38  23 

e*  18 

684 

5P 

5P 

CHARLES  C.  HALL 

2  3  5 

DANVILLE 

20*0 

BOYLE 

37  39 

8*  46 

955 

R.  P.  COLDIRON 

2  3  5   7 

DELPHI A  I  E 

2132 

PERRY 

37  02 

83  07 

1780 

5P 

RALPH  R.  BEALL 

3 

OEHA 

2139 

KNOTT 

37  25 

62  *8 

850 

5P 

HATTIE  B.  BARNEY 

3 

DEWEY  DA*- 

21B0 

FLOYD 

37  *5 

62  *7 

670 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

2358 

OHIO 

37  33 

B6  *3 

430 

3 

DUNMOR 

2366 

MUHLENBERG 

37  05 

87  00 

610 

7A 

n!  d!  GIVENS 

OUWJViLLE 

237* 

CASEY 

37  13 

8*  SB 

. 

8A 

LINNIE  D.  TARTER 

3 

EDOYVILLE  LOCK  F 

2**5 

LYON 

37  03 

88  05 

*20 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

EDMONTON 

2*69 

METCALFE 

37  00 

85  37 

JOHN  E.  MORAN 

3 

ELKMORN  CITY 

252B 

PIKE 

82  21 

792 

SA 

HARVEY  J.  FARMER 

3 

FALMOUTH 

2775 

PENDLETON 

38  *0 

8*  20 

600 

JESSIE  OLDHAM 

FARMERS 

2791 

ROWAN 

3B  09 

83  33 

666 

6P 

7A 

MRS.  C.  C.  STAMPER 

2  3  5    7 

FLEMINGSBURG 

2903 

FLEMING 

38  25 

83  *3 

870 

7A 

BYRON  F.  FLEMING 

3 

FORD  LOCK  10 

2953 

MADISON 

37  53 

8*  15 

593 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

FORDS  FERRY  DAM  50 

2961 

CRITTENDEN 

37  28 

BB  06 

356 

6P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5   7 

FRANKFORT  LOCK  4 

3028 

FRANKLIN 

38  13 

S*  52 

50* 

6A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5   7 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

3036 

SIMPSON 

36  43 

86  3* 

691 

7A 

MERMAN  D.  NEAL 

3 

FREEBURN 

30*6 

PIKE 

37  3* 

82  08 

727 

JOHN  E.  TANNER 

3 

FHENCHBUPG 

3052 

MENIFEE 

37  57 

B3  39 

930 

7A 

FRENCHBURG  SCHOOL 

3 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

SCOTT 

38  12 

8*  33 

8A 

JOE  W.  ATKINS 

3 

6EST  LOCK  3 

3203 

HENRY 

38  25 

84  53 

*90 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GLASGOW 

32*1 

BARREN 

37  00 

85  55 

780 

7A 

EMILY  M.  BEAN 

3 

GLENDALE 

3252 

HARDIN 

37  36 

65  55 

700 

DAVID  W,  BELL 

3 

GRANT  DAM  38 

3356 

BOONE 

38  59 

B*  *9 

506 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

GflAYSOH 

3391 

CARTER 

58  19 

82  57 

589 

SP 

7A 

SHIRLEY  I.  STATEN 

2  3  5 

GREENSSURG 

3430 

GREEN 

37  15 

85  30 

636 

7A 

MRS,  MELL  M.  L INGLE 

2  3  5 

GREENSBURG  HIWAY  61  BR 

3*35 

GREEN 

37  15 

85  30 

600 

7A 

MRS.  ADA  L.  COX 

3 

GftEENUP  DAM  30 

3**3 

GREENUP 

38  37 

82  51 

5*0 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

GAEENVILLE  2  W 

3*51 

MUHLENBERG 

37  12 

87  12 

519 

5P 

5P 

C.  R,  LOVELL 

2  3  5 

HARTFORD  6  NW 

3652 

OHIO 

37  32 

86  94 

8A 

DAVID  K.  CARSON 

3 

HAiARD  WATER  WORKS 

3714 

PERRY 

37  15 

63  11 

840 

7A 

BURCHELL  MUNCY 

3 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

37*1 

LEE 

37  33 

63  *6 

663 

5P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5   7 

HENDERSON  A  SW 

3762 

HENDERSON 

37  47 

67  37 

382 

6P 

6P 

FRANK  STREET 

2  3  5 

HICKMAN  1  E 

3816 

FULTON 

36  3* 

89  10 

7A 

7A 

MRS.  NELL  S.  CALVIN 

2  3  5 

HICKSVILLE 

3821 

36  *8 

BB  30 

TVA-679 

3 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

3837 

JESSAMINE 

37  *9 

8*  43 

- 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

HIMOMAN  SETTLEMENT  SCH 

J899 

KNOTT 

37  20 

62  59 

1080 

8A 

8A 

ELIZABETH  WATTS 

2  3  5   7 

HOPKINSVILLE  2  E 

399* 

CHRISTIAN 

36  52 

67  27 

524 

BA 

6A 

MRS.  W.  K.  MORRIS 

2  3  5   7 

HYDEN 

*093 

LESLIE 

37  10 

63  22 

850 

6P 

t*RS. FOREST  CAMPBELL 

3 

1NE2 

bl3* 

<4ART1N 

37  52 

62  32 

636 

6P 

6P 

JNITED  FUEL  GftS  CO 

2  3  5 

mvlNGTON 

»165 

BRECKINRIDGE 

37  53 

66  17 

646 

IP 

FLOYD  G.  ROBBINS 

2  9  5   7 

JACKSON 

UB6 

BREATHITT 

37  33 

83  23 

696 

7A 

WS.  MAE  JETT 

3 

JEREMIAH 

1.255 

LETCHER 

37  10 

82  56 

1150 

5P 

hlOBART  I  SON 

3 

KCENE  2  N 

069 

JESSAMINE 

37  SB 

8*  38 

950 

rlUGH  J.  CARROLL 

3 

KCNTUCKY  DAM 

k*l* 

LIVINGSTON 

37  01 

8B  16 

362 

6A 

TVA-379-A 

3 

UNCASTER  ICE  PLANT 

h620 

3ARRARD 

37  37 

84  35 

1032 

8A 

KENTUCKY  UTIL  CO 

3 

Station 


LAURA 

LEITCHFIELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LIBERTY 

LIMESTONE  SPRINGS 
LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
LOCKPORT  LOCK  2 
LOUISA  2 

LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

LOUISVILLE  WB  CITY 
LOVELACEVILLE 
MAOISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 

MAYFIELO  SUBSTATION 
MA YF I ELD  2  S 
MAYSVILLE  DAM  33 
MC  KEE  1  SE 
MIDDLESBORO 

MIDWAY 
MILLERSTGWN 
MONT  I CELLO 
MOUNT  STERLING 
MUNFORDVILLE 

MURRAY 

OLNEV 

ONEONTA  DAM  35 

OWENSBORO 

OHENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PAINTSVILLE 

PIKEVILLE 

PINEVILLE 

PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND  E  STATE  COL 
RUMSEY  LOCK  2 
RUSSELLVILLE 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 
ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 
SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE  2 
SCOTTSVILLE 

SE6REE  WATER  WORKS 
SHAWNEE  STEAM  PLANT 
SHELBYVILLE  2  W 
SHEPHEHDSVILLE 
SOMERSET  1  N 

SPRINGFIELD 
STEARNS  2  N 
SUMMER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SUBSTA 

TAYLORSVILLE 

TOMPKINSVILLE  2 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  COCK  5 
UNIONTOWN  DAM  49 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 

VANBUREN 

VANCEBURG  DAM  32 

WAYNESBURG  6  E 

WEST  LIBERTY  WATER  WkS 

WESTPORT 

WILLIAMSBURG 
WILLIAMSTOWN 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  0AM 
WOODBURY  LOCK  * 


County 


4703  GRAYSON 
FAYETTE 
CASEY 
BULLITT 


JESSAMINE 

HENRY 

LAWRENCE 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

JEFFERSON 
BALLARD 
HOPKINS 
EDMONSON 

CLAY 

GRAVES 

GRAVES 

MASON 

JACKSON 

BELL 

WOODFORD 

GRAYSON 

WAYNE 

MONTGOMERY 

HART 

CALLOWAY 
HOPKINS 
CAMPBELL 


BELL 

CALDWELL 
ESTILL 
MADISON 
MC  LEAN 
LOGAN 

LOGAN 
HARDIN 
MERCER 

MAGOFFIN 
ALLEN 

WEBSTER 
MC  CRACKEN 
SHELBY 
BULLITT 
PULASKI 

WASHINGTON 
P4C  CREARY 
METCALFE 
METCALFE 
SPENCER 

MONROE 

TRIGG 

ANDERSON 

UNION 

MADISON 

ANDERSON 
LEWIS 

INCOLN 
MORGAN 
OLDHAM 


38  09 
37  2 
36  90 

36  04 

37  16 

36  36 


82  26 

66  18 
8*  36 
8*  55 

65  *0 

84  35 

8*  58 
82  37 
65  ** 
65  *6 

65  46 
68  50 

67  29 

66  06 


88  39 
as  38 
63  *2 


8*  s: 

83  56 
85  53 


68  37 

62  48 

82  31 

83  *2 


32 

16 

51 

53 

50 

5* 

59 

56 

49 

*5 

0* 

*5 

12 

3f. 

3? 

09 

13 

16 

00 

85 

*4 

07 

84 

37 

36 

53 

R5 

*0 

38 

02 

85 

20 

36 

42 

41 

36 

45 

05 

07 

51 

37 

46 

57 

37 

91 

26 

37 

58 

10 

36 

39 

21 

37 

7? 

37 

95 

15 

38 

29 

29 

36 

44 

10 

38 

38 

34 

36 

50 

36 

5? 

09 

37 

11 

B6 

36 

Obser 

vation 
time 


Refer 

to 
tablea 


JAMES  A.  FIELD 
GEORGE  D.  LITSEY 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
PALLIA  L.  HANKLA 
NUMBER  COMBIfCD  WIT) 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
J.  HOWARD  QUEEN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
BLAINE  MALONE 
HOMER  WELBORN,  JR. 
NATIONAL  PARK  SVC 
NORA  S.  WHITE 

TVA-5-A 

MRS.  JOE  PAYNE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS. WINNIE  E.  MORAN 
HUGH  ALLEN 

CITY  OF  MIDWAY 
MRS.  0.  M.  LAWLER 

E.  0.  COOPER 
FRED  CAHTMILL 
HUBERT  E.  HODGES 

MURRAY  WATER  SYSTEM 
ART  D.  WILLIAMS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

IRGIL  P.  CLARK 
CORPS  OF  ENGINEERS 

;L  aero.  ADM. 
WESTERN  P.  LACKEY 
JESSE  FAIRCHILD 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

F.  PWTIN 

ALTON  M.  HARVILL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
THOMAS  C.  HERNDON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
WM.  B.  PORTER 

TVA-683 

SISTER  M.  MELITINA 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CLARENCE  E.MANSFIELD 
NOBLE  ALLEN 

SEBREE  WATER  WORKS 

TVA-709 

WILLA    S.    A.    RATTA 

OVID  K.  MAGRUDER 

RADIO  STA  WSFC 

H.  COATLEY 

FAYE  PAULINE  SMITH 

CHAS.  H.  MC  MURTREY 


lEWEY 


HIS 


ORVILLE  F.  HALL 

TVA-680 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS.  BRADLEY  LOVE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

RANK  HOECK 
JOHN  W.  TURNER 
GEORGE  T,  JOHNSTON 

CUMBERLAND  JR.  COLL 
MISS  N.  B.  SIMPSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 


t   1-BIG  3AMDY;   2-CUICBEBLAND ;   3-GREEN ;   4-KINTUCKY;   5-LICItIIIG:   6-lllSSISSIPPI ;   7-OHIO;   8-SALT;   9-TEM»ESSEB 

REFERENCE  ROTES 

The  four  digit  Identification  nuMbers  Id  the  index  nmber  coIuhd  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.   There  will  be  no  duplication  of  nuabers  »jthlo  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  oaHe,  such  as  X2  S8W,  Indicate  distance  in  Biles  and  direction  fro«  the  post  office. 

Observation  tlaes  given  in  the  Station  Index  are  In  local  standard  tlBe. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  la  the  June  and  Decenber  issues  of  this  bulletin. 

■onthly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  ■oDtbs  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  alsslng  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

ts  used  In  this  bulletin  are;   temperature  in  "F. ,  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind  BoveBeDt  in  Miles.   Degree  davi 
in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaweter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

erages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

:age9,  unless  otherwise  Indicated. 

in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  tine  of  observation.   See  the  Station  Index  for  observation  tiac. 


Sleet  and  hall  were  included 
AMOuots  in  Table  3  are  froB  i 
Data  in  Tables  3,  5  and  6  ■&< 
on  ground  In  Table  7  : 


Table 


the 


■  equ 


snowfall  dat 
a  lent  of  snow 


tine  : 


at  6:30  A.M.  C.S.T  and  7:30  A.M.  B.3.T.   FT*  BQDIV  i 


No  I 


D  Tables  3,  6, 

*  And  also  on  a  later  date 

•  Aaount  included  in  toll 
//  Cage  is  equipped  * 

B   Adjusted  to  a  full 
E   later  equivalent  o: 


R   Daily 
T  Trace 

V     iQClUI 


alu< 


ollow 

og  Be 

asur 

snowf 

11  -h 

oily 

thly 

SBal 

to  B 

<rd  in  Tables  2  and  5  : 
I  unknown. 


or  partly  estlsatcd,  using  a  ratio  of  1  Inch  i 
see  Table  5  for  detailed  daily  record.  Degri 
recording  gage. 
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See  note  concerning,  "Hourly 
Precipitation  Data"  on  page 
114  of  this  issue. 


CHATTANOOGA:  1953 


KENTUCKY  -  NOVEMBER  1952 

0.  K.  Anderson,  Section  Director  -  Louisville 

WEATHER  SUMMARY 


The  weather  during  November  1952 
was  mostly  seasonable,  although  both 
the  temperature  and  precipitation 
averaged  somewhat  below  normal.   Ex- 
tremes of  temperature  were  well  with- 
in the  records  of  those  experienced 
in  previous  years  in  November.   The 
most  noteworthy  thing  about  the  wea- 
ther was  the  frequent  fluctuations  in 
temperature.   The  continued  dry  spell 
of  the  preceding  months  was  somewhat 
alleviated  in  most  sections  during  the 
latter  half  of  the  month.   As  a  whole, 
weather  was  generally  favorable  for 
farm  activities.   Severe  storms  were 
absent  although  electrical  storms  did 
account  for  one  fatality,  a  few  in- 
juries, and  some  property  and  crop 
damage. 

The  month  began  unusually  warm,  but 
by  the  4th  temperatures  were  back  to 
below  normal.   Many  locations  saw 
their  highest  reading  for  the  month 
during  this  period.   For  the  next 
ten  days  there  were  frequent  fluctu- 
ations in  the  temperature.   Unusually 
high  temperatures  for  November  set  in 
on  the  15th  and  continued  for  5  days, 
the  warm  weather  being  especially 
pronounced  on  the  16th,  17th,  and  18th, 
Maximum  temperatures  ranged  from  73° 
to  84°  during  this  period  and  practic- 
ally all  stations  that  did  not  record 
their  highest  reading  for  the  month 
during  the  first  3  days,  did  so  at 
this  time.   This  warm  interval  was 
again  followed  by  a  week  of  frequent 
changes  in  temperature.   The  end  of 
the  month  saw  the  coldest  period  of 
the  month  with  almost  all  stations 
recording  their  lowest  temperature  on 
the  28th  or  29th.   The  mean  tempera- 
ture for  the  State  was  46.2°  which 
is  0.1°  below  normal.   The  monthly 
mean  temperature  ranged  from  49.0° 
at  Fords  Ferry  Dam  50,  to  43.5°  at 
Baxter  and  Corbin  CAA  Airport.   The 
highest  temperature  for  the  month  was 
84°  at  Madisonville  1  SE  on  the  15th 
and  Wolf  Creek  Dam  on  the  18th;  the 
lowest  10°  at  Princeton  on  the  28th. 

Precipitation  was  generally  deficient 
in  the  western  and  central  divisions 


and  above  normal  in  the  eastern.   Meas- 
urable precipitation  was  reported  on 
an  average  of  14  days  throughout  the 
month  with  the  distribution  being 
generally  equal  with  the  exception  of 
the  southeastern  section  of  the  State. 
It  was  in  this  area  that  the  largest 
falls  were  recorded  with  the  amounts 
falling  in  the  range  between  3  1/2 
and  7  inches.   The  smallest  total 
amounts  were  recorded  along  the  Ohio 
River  between  Addison  Dam  45  and 
Uniontown  Dam  49.   This  area  reported 
falls  of  less  than  2  inches.   Periods 
of  heaviest  rain  were  9-lOth,  19th, 
21-22nd,   The  almost  daily  rains  during 
the  second  half  of  the  month  replenished 
water  reservoirs  and  kept  soils  moist 
to  wet.   Snowfall  was  reported  from 
practically  all  locations  with  the 
fall  taking  place  on  the  22nd  and  dur- 
ing the  last  week  of  the  month.   The 
average  precipitation  for  the  State 
was  3.21  inches  which  is  0.30  inch 
below  normal.   The  total  amounts  re- 
corded at  the  various  locations  ranged 
from  6.92  inches  at  McKee  1  SE  to  1.11 
inches  at  Greensburg  Highway  61  BR. 
The  heaviest  rainfall  reported  in  any 
one  day  was  3.63  inches  at  Ravenna 
Lock  12  on  the  21st.   The  monthly  av- 
erage of  snowfall  was  2.2  inches  which 
is  1.5  inches  more  than  normal.   The 
greatest  monthly  amount  was  14.0  inches 
at  Benham.   The  greatest  depth  on  the 
ground  was  7  inches  at  Baxter  on  the 
22nd. 

During  the  first  half  of  the  month  the 
principal  activity  was  gathering  of 
corn,  with  very  little  other  field  ac- 
tivity due  to  dry  soil.   Stock  feeding 
was  general  and  fall  seedings  were 
poor.   With  the  coming  of  more  general 
rains  in  the  second  half  of  the  month, 
tobacco  was  brought  in  case  and  all 
farmers  were  busy  stripping  the  crop. 
Pastures  showed  improvement  and  stock 
feeding  became  light  to  moderate.   By 
the  end  of  the  month,  stripping  of  to- 
bacco continued  very  active  with  haul- 
ing to  market  beginning.   Freezes  during 
this  latter  period  slowed  growth  of 
small  grains.   -  W.S. 
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Wind  direction 

Wind         speed 
m.  p.  h. 

Relabve    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 
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LEXINGTON  WB  AP 
LOUISVILLE   WB   AP 

1 
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20 
14 
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9.4 

60 

SE 
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68 
71 
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COMPARATIVE  DATA 


1889 
1890 
1891 
1892 
1893 

1894 
1895 
1896 
1897 
1898 

1899 
1900 
1901 
1902 
1903 

1904 
1905 
1906 
1907 
1908 

1909 
1910 
1911 
1912 
1913 


Temperature 


43.1 
48.6 
43.5 
42.8 
44.3 

43.3 


47.8 
43.  2 


44.2 
48.6 


79 
83 


79 
93 


85 
82 
81 


Precipitation 
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4.87 
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1916 
1917 
1918 

1919 
1920 
1921 
1922 
1923 

1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 

1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

46.9 
49.8 
47.8 
44.3 
46.1 

47.4 
44.7 
49.8 
48.3 
46.4 

47.7 
44  .9 
42.9 
51.3 
46.8 

44.6 
47.1 
55.0 
43.8 
45.5 

50.5 
47.3 
42.9 
43.2 
47.9 

83 
85 
83 
78 
77 

78 
79 
79 
87 
75 

83 
73 
80 
82 
78 

81 
86 
84 
78 
85 

84 
85 
81 
82 
83 

5 

16 

8 

11 
19 

16 
10 
20 
10 

16 

13 
8 
0 
13 
10 

-  9 

-  4 

19 
11 

10 

14 
11 
10 
6 
2 

1.23 
4.80 
1.52 
1.23 
1.90 

7.31 
2.21 
7.96 
1.93 
3.  65 

1.82 
5.13 
3.40 
5.01 
3.93 

4.03 
1.82 
3.52 
2.71 
1,  54 

2.85 
3.86 
3.50 
1.63 
3.68 

0.4 
0.4 

T 
0.1 

0 

T 
2.8 

T 
0.4 

0 

0.1 
0.1 
2.0 
0.1 
T 

3.0 
1.0 

T 

0.4 

T 

T 

T 
3.4 
0.6 
3.7 

5 
9 
4 
5 
6 

9 
8 
12 
6 
9 

9 

7 

9 

10 

10 

11 
10 
10 
9 
5 

7 
11 
5 
9 
9 

Year 

Temperature 

Precipitation 

< 

1 

X 

1 

i 

< 

II 

If 

1939 
1940 
1941 
194  2 
1943 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

1949 
1950 
1951 
1952 

43.6 
45.8 
46.0 
49.8 
44.5 

46.5 
48.1 
51.2 
44.2 
49.7 

45.4 
41.0 
40.4 
46.2 

79 
80 
85 
80 
85 

84 
86 
88 
70 

87 

80 
86 
79 
84 

14 
6 
9 
18 
13 

18 
16 
15 
11 
18 

11 

-   8 

6 

10 

1.16 
3.70 
2.80 
4.88 
1.33 

2.45 
5.64 
3.45 
2.82 
7.71 

1.82 
5.20 
6.86 
3   21 

T 
0.9 

T 

T 
0.2 

0.2 
0.1 

0 

T 

T 

0.3 
6.5 
1.2 
2.2 

6 
11 

8 
13 

4 

9 
12 

8 
10 

14 

6 

Data  for  the  period  beginning  "-ith  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
in  this  table  for  earlier  years. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


KENTUCKY 
NOVEMBER    1952 


Temperature 


si 

^2 


^6 


Precipitation 


1  e 


Snow.  Sleet,  Hall 


No.  of  Days 


WESTERN  DIVISION 

BEAVER  DAM 
FORDS  FERRY  DAM  50 
GREENVILLE  ?  W 
HENDERSON  4  SW 
HICKMAN  1  E 

HOPKINSVILLE  2  E 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAYFIELD  2  S 
MURRAY 

OWENSBORO 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PRINCETON 

RUSSELLVILLE 

D I V I S I  ON 

CENTRAL  DIVISION 

ANCHORAfiF 

RARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

BURGIN  DIX  DAM 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 
CLERMONT  1  SSE 
COVINGTON  W  B  AIRPORT 
DANVILLE 
FRANKFORT  LOCK  A 

GREENSBURG 
IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  W8  CITY 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE  2  W 

SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
WILLIAMSTOWN 
WOLF  CREEK  DAM 

DIVISION 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BAXTER 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 
CYNTHIANA  ? 
FARMERS 
GRAYSON 
HEIDELBERG  LOCK  14 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 
INEZ 

MANCHESTER  A  SE 
MAYSVILLE  DAM  33 
MIDDLESBORO 

MOUNT  STERLING 

PIKEVILLE 

RICHMOND  E  STATE  COL 

VANCEBURG  DAM  32 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WILLIAMSBURG 

DIVISION 

STATE 


58.6 
59.0 
58.6 
58.6 
59.3 


58. 9M 
60.3 


58.5 
57.4 


59.8 
59.0 


57.3 
59. OM 
57.3 
59.9 
58.9 

57.9 
59. 3M 
53.2 
56.5 
60.2 

57. 3M 

58.3 

57.2 

55.4 

56.4 

56.0 
58.7 
58.3 
58.3 
57.6 

57.6 
57.4 
55.7 
59.6 


57,4 
59.7 
56.1 
56.2 
56.9 

56.0 
66.8 
58.4 
57.0 
60.5 

59.1 
57.9 
57.6 
56.8 
58.9 

56.6 
58.6 
55.7 
57.3 
58.4 


36.5 
39.0 
35.1 
37.4 
35.1 

33.6 
34.9 
37.0 
37. OM 


35.9 
31.0 
36.5 


35.1 
37.1 


36.1 
33. 4M 


36.0 
33.1 


36.8 
37.5 
36.3 
37.2 


40.1 
36.8 
29.1 
36.3 
34.3 

33.8 
31.9 
36.2 
32.5 


38.6 
30.7 
30.9 
31.4 
36.6 

30.9 
35.3 
32.4 
31.7 
32.0 

28.7 
31.8 
29.9 
32.6 

31.6 

32.9 
36.3 
36.1 
35.? 
29.2 


47.2 

47.1 
47.5 
48.7 
48. OM 
48.4 

46.7 
46.8 
47.7 
45,4 
47.8 

47.5 


45.4 
4  7.0M 
46.2 


47.0 
46. 4M 
44.4 
46.3 
46,7 

45. OM 

47.6 

47.4 

45.9 

46.8 

48.1 
47.8 
43,7 


48,0 
45.2 
43.5 
43,8 
46,8 

43,5 
46.1 
45.4 
44.4 
46.3 

43.9 
44,9 
43.8 
44,7 
45,3 

44.8 
47.5 
45.9 
46.3 
43.8 


46.2 
45.2 
46.2 


1,7 
1,5 


2.0 
1.0 


1.1 
1.8 


22 

12 
12 
15 
16 

16 
12 
15  28 
17  29 


517 
479 
537 
507 


522 
490 
510 
496 

544 
648 

581 
515 


583 
540 
558 
486 
547 

533 
552 
608 


519 
520 
566 
538 

502 

511 

527 

566 

569 
606 
564 


502 
586 


540 

642 
559 
682 
611 
656 


596 
631 


600 
619 


10 
13 
16 

16 

12 

10 

1  11 

0  11 


7 
19 

18 

17|  0 

15   0 


22   0 

14   0 
20 


2.82 
2.17 


2.46 

2.95 
2.55 
2.89 
3.06 
2.79 

2.54 
2.37 
2.51 
2.21 
2.50 

2.57 


2. 
2. 

3. 
3.03 

2.28 
2.80 
2,46 
3.51 
2.79 

2,68 
2,99 
2,17 
2,90 
3,03 

3,92 
2.70 
2.24 


2.32 

5.53 
4.84 
5.32 
4.80 

5,77 
2.43 
3.71 
2.89 
6.28 


2.88 
6.66 
2.86 
4.51 

3.86 
4.07 
4.18 
2.36 
4.11 

5,39 

4,14 

3,21 


1.33 

1.46 

.76 


1.17 
.03 


.58 
.17 
.11 

1.29 
.33 

1.33 
.17 
.82 

.93 

.42 

1.22 


.71 
2.58 


1.29 

1.10 

.93 


.97 
1,13 
1,00 

,78 
1.00 

1.70 

1.94 

1.09 

.92 

1.68 
1.50 
1.68 
1.10 
.97 


,98 
1,06 

.82 
1.38 

.62 

.97 
1.16 

,74 
1,25 

.87 

.96 
1.10 
1.17 
1.05 

,82 

,74 
1,15 
1,30 


2,45 
1,90 
1,38 

2.53 
.81 
1.93 
1.22 
3.12 

1.63 
1.08 
3.17 


1.24 
1.78 
1.94 


T 
2.0 
1.5 
1.0 


2.0 

T 

.7 

.2 

2.1 


2.4 
2.1 

1.0 


2.6 

.0 

1.5 
1.5 
1.0 
2.1 
2.3 

1.3 
1.0 
1.5 
2.0 
2.0 

.0 
1.5 
2.0 


1,5 
10,0 

8.0 
14,0 

2,7 

7.4 
.8 
2.5 
1.6 
1.3 


3.0 
5.0 
3.0 
2.5 

2.9 

2.5 
2.5 

2.0 

1.3 
3.9 
2.2 


2  0 

l\  1 
2  0 
1  1 
2 


Sm  Beierance  Notes  Following  Statton  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


13      14       15 


22      23      24 


25      26      27      28      29      30 


ASHLAND   0AM    ?Q 
BARBOURVTLLe 
flARD5TOWN    S    J    PREP    "^CH 
BAXTER 

flEAVER    f>AM 

RENHAM 

BERFA  COLLFf^E 

REREA  WATER  WORKS 

RDWLIMG  GREEN 

fiOWLiNG  GREEN  ^iURf^TA 
POWLTNG  GREEN  WR  AP 
BRENT  nAM  1ft 
BROWNSVILLE  LOCK  6 
RUROINF  7    NE 

RURGIN  OIX  DAM 
euRKE<;VILLE 
BURN*;  IDE 
CAOrZ  LOCK  E 
rAMPBELL<;VILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CLERMONT  1  S-^E 

COLLEGE  MILL  LOCK  11 

COLUMBIA 

CORHIN    CAA    AIRPORT 


CYNTMIANA  ? 

?.*3 

OANVILLF 

3«4.0 

DELPMtA  1  e 

4.05 

OFMA 

3»4ft 

OEWEV  DAM 

3i59 

DIJN-)fF  BARRETTS 

FORD  OR 

?.<)0 

DUNMOR 

?.flO 

OUNNVILLF 

1.95 

EODWlLLF  LOCK  F 

3.?e 

FOMONTON 

2.3? 

FLKHARN  CITY 

3.81 

FALMOUTH 

?.20 

FARMERS 

3.71 

FLFMINRSBURG 

3. OP 

FORD  LOCK  in 

3.16 

FORDS  FFRPV  DAM 

50 

?»17 

FBANKFORT  LOCK  <. 

3t03 

FRANKLIN    WATER    WORKS 

FREEHURN 

FRENCHRURG 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

GLASGOW 
GLENOALE 
GRANT  DAM  36 
GRAYSON 
6REENSBURG 

GREENSRURG  HIWAY  61  RR 
GRFENUP  DAM  30 
GREENVILLE  7  W 
HARTFORD  6  NW 
HAZARD  WATER  WORKS 

HEIOFLBERG  LOCK  14 

HENDERSON  i,    SW 

HICKMAN  1  E 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE  ?  E 

HVOEN 

INEZ 

IRVINGTON 

JACKSON 
JEREMIAH 
KFENF  ■>    H 
KENTUCKY  0AM 
LANCASTER  ICE  PLANT 

LAURA 

LEITCHFIELO 

LEXINGTON  WR  AIRPORT    I 

LIBERTY 

LITTLE  HfCKMAN  LOCK  8 

LOCKPORT  LOCK  2 

LOUIS*  ? 

LOUISVILLE  WB  AP        ( 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

LOUISVILLE  WB  CITY      ( 

LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  *  SE 
MAYFIELD  SUnSTA 

MAVFIELO  2  S 
MAYSVILLE  DAM  33 
MC  KFE  1  SE 
MTDOLFSBORO 
MIDWAY 

MILLERSTOWN 
MONT  I  CELLO 
MOUNT  STERLING 
MUNEOROVILLE 
MURRAY 

W.HEY 

OMEONTA  DAM  35 

nwENSBORO 

OWENSBORO    DAM    4« 

PADUCAH   CAA    AIRPORT 

PADUCAH 

PAINTSVILLC 

PIKEVILLE 

PTNFVILLF 

PRINCETON 

RAVENNA  LOCK  1? 
RICHMOND  E  STATE  COL 
RUMSEY  LOCK  ? 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  SUBSTA 


1.87 
?.4A 
3.40 
3*02 


2.95 

3.99 
2*86 


?.8Q 
2.99 

5.66 
3.51 

3.06 

?.e5 

6*92 


2*50 
?«?9 


.15 

.44 

.38 

•  35 

1.42 
.73 

.42 

.57 

.30 

*3B 

.06 

.78 

• 

* 

3*60 
.59 

.48 

•  05 

2.45 

•  61 

•  Afi 

1.90 

L.15 

1.38 

.47 

T 

2^91 

1.38 
.16 
1.18 


02 

2.53 

.80 

.13 

.74 

50 

I.OO 

•  QO 

11 

1.05 

.27 

.81 

oe 

1.25 

15 

1.7* 

.73 

1.45 

.52 

1.93 
1.40 
1.59 


1.61 
3.12 

1.21 

1.63 

2.47 
•  12 
.02 

2.06 
1.03 
1.20 


.0? 

.44    1.29 

1.05 
.03 
.08 


•  60 


3.49 
1.75 
1^03 


1.45 
.4\ 
2.42 
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DAILY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 

Table  3-Continued 

NOVEMBER   1952 

•g 

Day  of  month 

Station 

B 

^ 

1    {    2    1    3 

4    1    5    1    6 

7        8        9 

10 

11    1   12 

13  1   14  1    15 

16      17  1   18 

19 

20 

21 

22 

23      24 

25 

26  1  27 

28      29      30 

31 

ST    JOHN    neTHtFHFM    ACAD 

— 

2.17 

T 

. 

•  32 

T 

1.30 

.08 

T 

.05 

.27 

•  19 

SALVISA    COCK    6 

3.03 

T 

.07 

.52 

.05 

T 

•  60 

.05 

1.08 

.45 

.09 

T           •U 

<;ALYPR*iVILLe    7 

- 

- 

- 

- 

•  20 

.22 

•  30 

1.40 

.12 

•  20 

SCOTTSVILLE 

J.OO 

.06 

.41 

.82 

.12 

.05 

•  79 

.01 

.44 

•  20      T 

SFBSFE    WATER    WORK*; 

3,63 

T 

.24 

.26 

T 

1.55 

1^03 

T 

.07 

•  39 

•07      .02 

SHAWNEE    STEAM    PLANT 

2.17 

.10 

.31 

.08 

.05 

1.31 

.14 

•  18 

SHELRVVILLF    ?    W 

3.03 

.32 

.21 

.12 

.02 

1.10 

.02 

.89 

.12 

•  12 

•  15 

SHEPHFRnSVILLF 

7.7S 

.30 

.23 

.08 

1.04 

.20 

.14 

.01 

•  12 

•  14 

SOMEPSFT    1    N 

3.9? 

.03 

.25 

.77 

.01 

.70 

.04 

•  40 

1.15 

.02 

•  44 

•  11 

SPRINGFIFLO 

2.75 

T 

.23 

.39 

T 

.94 

.77 

.22 

T 

•  08 

•  12 

STFABNS    ?    N 

4.26 

.04 

I. 00 

,22 

.06 

•  28 

.38 

1^«3 

•  55 

•  11 

SUMMER    SHADE 

2.70 

T 

•  48 

.77 

•  13 

.72 

.10 

.01 

.32 

•  17 

CIIMMFP     <:HAnF     SHRSTA 

2.03 

1.22 

.08      .10 

.78 

7 

.10 

.38 

•  27 

TAYLORSVILLF 

2.73 

•  30 

.32 

.09 

U12 

.01 

.48 

.29 

T           .12 

TOMPKINSVILLE    ? 

RECORD  MJSSIfMj 

TURKEY    CREEK    SCHOOL 

3.63 

.04 

•  46 

.47 

2^02 

.07 

,4« 

.11 

TYRONE    LOCK    5 

3.0R 

T 

.72 

.04 

•  62 

.14 

.85 

.55 

.16 

UNIONTOWN    DAM    49 

i.se 

.43 

•  06 

.01 

.97 

.06 

.30 

.05 

VALLEY    VIEW    LOCK    Q 

2.01 

T 

.02 

T 

.62 

T 

T 

.41 

.05 

1.36 

.20 

.09 

T                        .16 

VANflURFN 

3.15 

.35 

•  75 

.05 

1.05 

.04 

.64 

.27 

VANCERURG    0AM    32 

2,36 

.01 

•  42 

.01 

.26 

.07 

.42 

•  88 

.06 

.02      .07 

.12 

waynf*;rupg  ft  e 

4,7Q 

.05 

•  95 

.07 

.51 

.22 

2.00 

•*{ 

.44 

.10 

WEST    LIBERTY    WATFR    WKS 

4,11 

.05 

•  63 

•  10 

.25 

.05 

.60 

2.00 

.23 

.20 

WESTPORT 

3,05 

.35 

.16 

.13 

1.34 

•  50 

■  30 

.03 

.10 

•  14 

WILLIAMSflURG 

5.3Q 

.02 

T 

•  23 

.77 

.13      T 

T 

.56 

.10 

1^19 

2^08 

T 

.18      T 

T           T           .13 

WILLTAMSTOWN 

2.24 

•  29 

.09 

.19 

•  78 

•  64 

.04 

.03 

.18 

WILLOW    LOCK     13 

4,74 

.12 

.81 

•02      ^02 

.10 

•  10 

.71 

.02 

2.23 

.17 

.40 

.04 

WOLF    CREEK    DAM 

- 

.OS 

1.18 

.16      .08 

.47 

•  23 

.01 

.35 

.15 

.37 

- 

WOOORURY    LOCK    U 

2.60 

.02 

.05 

•  35 

.55 

l^OO 

.10 

.38 

.15 

Hourly  precipitation  data  were  published  in  Climatological  Data  through  September  1951,  at  which  time  it  was  necessary 
to  discontinue  publication  of  hourly  amounts,  because  of  withdrawal  of  fiscal  support. 

Recent  developments  make  possible  the  resumption  of  publication  of  these  data  in  a  new  bulletin  entitled  "Hourly 
Precipitation  Data".   There  will  be  one  bulletin  for  each  of  the  42  climatological  sections  in  the  United  States  and 
one  for  Alaska.   (Climatological  sections  correspond  to  States  except  that  the  six  New  England  States  comprise  a 
single  section  and  Maryland  and  Delaware  comprise  another.) 

"Hourly  Precipitation  Data"  will  be  issued  monthly,  with  an  annual  summary  issue.   The  first  month  to  be  published 
will  be  October  1951,  and  publications  thereafter  will  be  as  rapid  and  as  regular  as  funds  permit.   The  price  will  be 
10  cents  per  copy;  $1.00  per  year  (including  the  annual).   Checks  and  money  orders  for  subscriptions  should  be  made 
payable  to  the  "Treasurer  of  the  United  States".   Remittances  and  correspondence  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
NOVEMBER    1952 


Day  Of  Month 


8   9   10   11   12   13   U  15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


ASHLAND  0AM  29 

8ARB0URVILLE 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BAXTER 

REAVER  DAM 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

BURGIN  DIX  DAM 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CLERMONT  1  SSE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  H  B  AIRPORT 

CYNTHIANA  2 

DANVILLE 

FARMERS 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK  « 

GRAYSON 

6REENSBUR6 

GREENVILLE  2  W 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

HENDERSON  «  SW 

HICKMAN  1  E 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE  2  E 

INEZ 

IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  MB  AIRPORT 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

lOVELACEVILLE 

MAOISONVILLE  1  SE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MANCHESTER  *  SE 

MAYFIELD  2  S 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


73   75   67 
47   4B   3* 


70   70   76 
43   4  3   48 


76 

70 

32 

43 

SI 

46 

46 

63 

70 

24   33   36 


74   77   68 
55   51   47 


62   66   71 
35   33   38 


72   77   65 
55   55   32 


73   76   62 
45   50   32 


74   78   71 


77   70 
48   43 


72   75   69 


50 
78 

47 
68 

48 

47 

75 

62 

37 

28 

72 

57 

51 

33 

77 

68 

50 

45 

72 

76 

50 

48 

77 

74 

39 

46 

78 

70 

58 

46 

73 

77 

45 

43 

76 

64 

38 

47 

74 

76 

44 

44 

76 

67 

52 

45 

78 

75 

37 

47 

77 

69 

54 

44 

78 

78 

52 

40 

78 

75 

35 

33 

75 

77 

45 

47 

74 

62 

35 

45 

75 

68 

53 

40 

76 

68 

50 

46 

76 

62 

51 

34 

75 

57 

51 

34 

73 

55 

55 

41 

78 

71 

55 

47 

78 

70 

52 

48 

74 

71 

53 

46 

76 

65 

34 

43 

78 

70 

51 

50 

57   69   58 
20   32   30 


31   33   47 


69   64 
21   30 


62   68   68 

19   34   3  3 


56   62   53 
26   25   24 


60   71   63 


60   58   6  5 
24   24   26 


58   66   56 
25   31   38 


68   60 
34   34 


58   69   67 
25   34   40 


57   66   62 
19   33   37 


69   65 

37   42 


67   67   69 
20   27   31 


25   38   38 


67   67 
30   40 


68 
23 


60  70  60 

27  40  44 

60  58  70 

24  23 

49  69 

20  21  30 

56  58  66 

21  23  29 

60  70  62 

19  35  35 

59  69  65 
21  24  29 

60  71  63 

25  40  40 

65  66  66 

20  30  34 

72  52  64 

24  22  24 


61   70 
24   31 


67   60 
22   27 


70   61 
38   40 


57   68   62 
25   36   39 


5*   65   55 
24   38   33 


57   70   64 
32   44   41 


70   63 
35   29 


63   71   65 
21   39   34 


57 

78 

62 

20 

38 

37 

55 

68 

63 

25 

22 

26 

62 

71 

63 

23 

35 

41 

52  57  57 
23  25  43 

49  52  53 

37  28  42 

56  61 

22  11 

65  61 

22  25 

60  48  55 

23  19  24 

53  65  60 

24  24  43 

52  48  50 
27  18  24 

48  63  54 

29  28  43 

53  61  56 
26  26  44 

65  62  59 

30  27  43 


53   61   59 
25   22   39 


52   57   58 
29   28   44 


53   60   59 
26   21   42 


50   69   55 
21   18   43 


61   51 
32   42 


58   51   61 
30   30   34 


53   59   57 
29   19   43 


70   55   61 
31   25   32 


50   55   55 

29   18   44 


58   60   62 
28   22   31 


66   62 
26   42 


57   61   57 
24   18   34 


54   65   58 
26   35   44 


59   48   61 
27   16   24 


55   65 

25   44 


26   27   43 


63   61 
36   42 


69   51 
30   42 


58   57 
30   42 


48 
28 

50 
31 

51  60  58 
34  38  43 

68  68  64 

20  29  46 

63  69  66 

31  28  45 

53  62  59 

28  24  43 

52  62  52 

18  15  27 


50   49 
32   26 


53   47 
45   35 


48   47 
41   40 


50   49 
38   30 


57   47 
33   43 


52   50 
39   34 


58   46 
49   40 


44   44 
35   31 


49   61 
37   28 


54   47 
40   33 


48   48 
38   30 


*9   50 
37   25 


50   51 
37   24 


46   46 
31   24 


48   48 
38   27 


45   47 
40   33 


48   49 
41   26 


50   54 
38   34 


57   57 
40   27 


63  63  72 
26  35  41 

59  65  71 

31  33  48 

79  66  74 

22  24  41 

65  63  73 

26  34  41 

55  63  64 

27  27  33 

65  66  76 

26  39 

56  66 
24  23 

64  63 
29  37 

64  65  7  0 

28  35  60 

65  66  75 

27  34  50 

65  63  73 


46   47 
41   34 


51   50 
37   34 


50   50 
42   35 


52   51 
37   29 


50   62 
30   35 


55   49 

42   41 


M   49 

31   36 


46   44 
38   3  5 


50   54 
37   29 


49   48 
38   32 


49   4  5 
33   30 


51   49 
33   30 


49   49 
36   33 


50   55 
36   35 


54   51 
39   32 


48   60 
40   32 


48   45 
42   38 


51   55 
36   3  3 


63   69 

31   47 


66   64   76 
23   30   46 


65   64   72 
22   28   42 


61   65 

40   47 


63 

64 

71 

77 

75 

22 

29 

48 

45 

49 

56 

64 

63 

73 

76 

29 

33 

40 

61 

49 

64 

65 

71 

77 

77 

21 

25 

41 

43 

39 

65 

67 

74 

78 

79 

31 

45 

47 

52 

52 

59 

62 

64 

73 

80 

23 

24 

30 

43 

43 

63 

68 

71 

75 

77 

21 

24 

39 

38 

38 

55 

63 

64 

73 

76 

23 

25 

32 

49 

42 

64 

65 

73 

76 

77 

26 

39 

43 

53 

48 

66 

65 

74 

79 

77 

22 

25 

39 

41 

36 

63 

66 

77 

78 

79 

32 

41 

45 

56 

53 

62 

64 

65 

67 

77 

35 

38 

46 

53 

54 

49 

61 

66 

70 

75 

20 

22 

26 

37 

37 

61 

77 

75 

77 

77 

28 

35 

42 

43 

46 

69 

70 

71 

76 

76 

23 

2* 

37 

34 

38 

65 

64 

73 

78 

77 

30 

40 

49 

56 

53 

62 

65 

72 

76 

73 

32 

42 

49 

54 

48 

62 

62 

70 

75 

74 

33 

40 

49 

53 

61 

63 

62 

71 

77 

75 

30 

39 

47 

52 

50 

63 

62 

70 

76 

74 

35 

45 

51 

57 

64 

65 

67 

71 

77 

77 

25 

37 

46 

53 

52 

63 

66 

84 

78 

78 

27 

39 

41 

54 

48 

64 

65 

72 

75 

75 

25 

36 

52 

54 

54 

65 

66 

73 

77 

75 

20 

24 

38 

38 

36 

63 

65 

64 

76 

76 

31 

43 

45 

56 

54 

72   75 
48   48 


67   73 
40   42 


69   72 
40   39 


77   75 
67   66 


75   74 
52   45 


79   76 
48   45 


77   74 
47   47 


80   77 
49   44 


76   74 
42   38 


73   70 
51   62 


60   48   52 
44   33   29 


66   49 
52   44 


66   49 

45   40 


63   60   50 
44   38   32 


70   69 
40   44 


61   48   47 


70   60 
48   40 


63   44 
44   39 


58   49 
43   34 


69   48 
47   36 


66   48 
42   37 


62   48 
41   38 


61   50 
42   38 


63   44 
43   38 


59   46 
42   35 


46   54   55 
36   32   29 


44   50   56 
39   39   33 


38   60   58 
30   29   24 


49   54   54 


36  36  52 

32  32  28 

48  56  57 

33  34  31 

35  40  53 
32  32  26 

39  61  64 

32  31  31 

49  57  56 

34  32  32 

45  66  58 

34  38  33 

56  57  58 

36  32  29 

52  56  65 

36  35  28 

48  57  57 

36  31  27 

37  54  66 
32  28  28 

41  60  62 

34  37  33 


60   48   51 
41   33   23 


68   46 
45   37 


63   48 
45   39 


65   49 
46   39 


39   32   25 


61 

47 

45 

42 

54 

54 

45 

40 

38 

33 

38 

26 

72 

49 

45 

44 

41 

55 

47 

39 

35 

32 

32 

31 

70 

50 

47 

42 

55 

57 

47 

40 

38 

35 

37 

25 

61 

45 

47 

54 

56 

63 

44 

37 

28 

36 

35 

38 

73 

52 

51 

51 

52 

57 

48 

41 

37 

37 

33 

29 

65 

48 

45 

42 

65 

55 

46 

42 

39 

37 

37 

25 

71 

46 

50 

43 

55 

44 

41 

35 

36 

35 

28 

62 

46 

46 

52 

56 

54 

43 

35 

18 

28 

32 

31 

71 

52 

48 

45 

57 

60 

47 

42 

37 

33 

36 

22 

59 

48 

48 

51 

55 

52 

43 

37 

25 

32 

33 

33 

62 

54 

60 

50 

60 

60 

40 

34 

26 

30 

33 

35 

73 

62 

48 

50 

50 

61 

36 

42 

32 

31 

31 

25 

62 

52 

48 

48 

58 

57 

43 

35 

28 

31 

31 

34 

60 

50 

45 

42 

56 

59 

46 

43 

35 

36 

38 

28 

60 

47 

51 

43 

57 

53 

44 

37 

28 

36 

35 

31 

59 

47 

49 

43 

55 

65 

44 

38 

28 

35 

35 

35 

61 

46 

45 

40 

53 

56 

42 

38 

36 

32 

36 

36 

57 

45 

51 

43 

55 

54 

43 

36 

35 

38 

35 

32 

57 

45 

51 

43 

53 

54 

43 

37 

36 

38 

38 

36 

59  58  54 

31  28  34 

52  55  53 

32  31  32 

45  56  56 

35  34  28 

38  55  53 

30  32  26 

68  59  52 

31  32  36 


64   45 
45   37 


61   56 
48   47 


64   43 
41   27 


62   59 

49   31 


59   39 
37   23 


62   61 
38   39 


62   48 
36   30 


58   40 
32   22 


64   44 
43   30 


65   40 
36   26 


62   42 
40   27 


66   40 
39   26 


59   45 
35   26 


59   36 
33   24 


61   41 
41   29 


55   65   49 
34   48   30 


60   62   46 

37   44   33 


59   40 
37   26 


65  55 

51  31 

62  44 

41  32 

68  49 

49  31 

61  44 

38  26 

62  51 
47  33 

55  39 

39  23 

60  44 

32  25 

65  62 

32  30 

66  59 

39  22 

62  55 

47  30 

62  39 
37  25 

63  41 

40  26 

58  39 
32  22 

59  38 

34  25 

59  38 

35  27 

57  37 
37  22 

60  41 
39  26 

64  60 
39  28 

62  46 

43  30 

58  40 

36  24 


33   33 
20   23 


37   34 
21   28 


40   40 
16   24 


35   34 
21   22 


39   43 
18   26 


32   32 
25   26 


35   28 
20   26 


37   31 
21   23 


35   30 
25   21 


36   35 
22   24 


36   30 
21   22 


33   34 
19   24 


35   38 

19   21 


39   30 
21   25 


32   31 

17   20 


34   34 
17   24 


35   35 
20   24 


37   33 
16   24 


32   33 
25   28 


37   36 
19   22 


38   33 
15   25 


34   36 
16   25 


32   30 
22   25 


40   36 
20   25 


31   33 
25   27 


33   32 
25   28 


40   43 
20   25 


34   30 
24   26 


42   36 
17   26 


32   33 
23   23 


33   31 
24   22 


36   32 
23   23 


34   33 
26   26 


33   33 

26   26 


32   32 
25   29 


31   32 
25   27 


35   30 
25   25 


41   37 
20   24 


31   31 
25   27 


57.3 
33.4 

57.4 
38.6 

59.7 
30.7 

59.0 
34.9 

56.1 
30.9 

58.6 
36.5 

56.2 
31.4 

56.9 
36.6 

57,3 
35.1 

59.9 
37.1 

58.9 
34.2 

57.9 
36.1 

59.3 
33.4 

56.0 
30.9 

53.2 
35.6 

56.8 
35.3 

66.5 
36.0 

58.4 
32.4 

59.0 
39.0 

60.2 
33.1 

57.0 
31.7 

57.3 
32.6 


60 

.5 

32 

.0 

58 

.6 

37 

.4 

59 

.3 

35 

.1 

59 

■  1 

28 

.7 

60 

.5 

33 

•  6 

57 

•  9 

31 

.8 

58 

.3 

36 

•  8 

57 

■  2 

37 

.5 

55 

4 

36 

>3 

56 

4 

37 

■  2 

56 

0 

40 

1 

60 

0 

34 

9 

60 

3 

37 

0 

58 

7 

36 

8 

57 

6 

29 

9 

58 

9 

37. 

0 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
NOVEMBER    1952 


Table  S  -  Continued 


Slotion 


MAYSVILLE  0AM  33 
MIDOLESBORO 
MOUNT  STERLING 
MURRAY 

owen>;roro 

paducah  caa  airport 

PAOUCAH 

PIKEVILLE 

PRINCETON 

RICHMOND  E  STATE  COL 

RUSSELLVILLE 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

SHELRYVILLE  ?  W 

SOMERSET  1  N 

SUMMER  SHADE 

VANCEBURG  DAM  32 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WILLIAMSBURG 

WILLIAMSTOWN 


Day  Of  Month 


WOLF  CREEK  DAM 


MAX 

70 

71 

MIN 

37 

49 

MAX 

70 

75 

MIN 

31 

31 

MAX 

6<) 

76 

MIN 

49 

41 

MAX 

78 

78 

MIN 

55 

50 

MAX 

76 

77 

MIN 

52 

51 

MAX 

76 

77 

MIN 

59 

56 

MAX 

73 

78 

MIN 

50 

55 

MAX 

67 

.76 

MIN 

35 

38 

MAX 

78 

78 

MIN 

50 

43 

MAX 

70 

71 

MIN 

50 

49 

MAX 

75 

77 

MIN 

54 

52 

MAX 

70 

73 

MIN 

40 

43 

MAX 

75 

77 

MIN 

52 

52 

MAX 

72 

76 

MIN 

54 

47 

MAX 

73 

76 

MIN 

46 

43 

MAX 

74 

77 

MIN 

45 

45 

MAX 

72 

76 

MIN 

43 

44 

MAX 

77 

76 

MIN 

42 

43 

MAX 

68 

75 

MIN 

36 

39 

MAX 

70 

75 

MIN 

55 

52 

MAX 

71 

74 

MIN 

39 

40 

55   53   70 
25   25   30 


59   64   65 
19   20   29 


51 

66 

35 

39 

64 

71 

20 

32 

60 

72 

20   34   33 


23   36   35 


57   63   72 
23   32   36 


30   28   37 


62   73   62 
13   23   23 


52   54   65 
25   32   39 


59   68   60 
20   36   32 


56   59   68 
15   18   31 


23   34   33 


57   68   62 
20   32   32 


62   62   60 
20   28   32 


63   66   58 
17   29   26 


50 

69 

27 

25 

53 

50 

20 

22 

59 

70 

24 

28 

52 

66 

26 

36 

56   60   67 
23   25   24 


54 

48 

32 

24 

55 

57 

26 

14 

50 

58 

27 

21 

57 

67 

24 

29 

57 

65 

23 

29 

56 

66 

27 

35 

61 

55 

34 

26 

52 

56 

35 

25 

58 

66 

16 

23 

55 

57 

28 

29 

63 

64 

24 

26 

58 

51 

22 

18 

54 

65 

24 

26 

51 

57 

24 

25 

51 

66 

20 

18 

50 

61 

18 

21 

59 

52 

33 

26 

58 

57 

20 

18 

52 

58 

30 

22 

49 

55 

26 

32 

60 

53 

22 

21 

53   48   49 
32   27   25 


25   25   29 


60   46   58   65   67   71 
44   41   26 1  25   24   41 


46   47   55 
30   26   28 


55   56   62 
39   38   25 


62   64   70 
26   27   42 


60   77   75 
43   44   4  0 


74   71   70 


77   75   72 

47   47   44 


67   72 
49   51 


50   51   60   65   66   76 
37   31   24  1  29   38   43 


50   53   60]  63   65   70 
38   33   27!  31   46   50 


62   65   67 
26   30   47 


79   78   70 
52   51   49 


76   75   67 
57   57   45 


65   78   78 


47   44   56  I  66   67 
36   41   33'  32   29 


76  i  79 

47!  42 


55   6l|  65   68   71 


37   32   161  19 


40   32   28 

50   49   57 
40   3  5   24 


48   50   50 


47   48   58 
41   30   25 


35   27   23 


45   45   51 
40   36   28 


46   47   57 
36   30   21 


40|  44 
63 


28   34   46 


63   65   71 
27   39   48 


58   64   64 
20   25   38 


65   67   72 
28   40   52 


63   62   71 
27   37   45 


66   64   72 


65   65   72 


49   51   55  I  62   66   69 
40   29   25   28   31   45 


59   61   45 
28   27   20 


58   46   55 
42   40   26 


47   46   54 
36   29   28 


58   48   44 
28!  43   38   27 


19   25   39 


66   64   75 
24   30   45 


59   62   66 
29   35   46 


55   66   66 
25   31   32 


53   50   46 


78   75   78 
52   53   59 


46  44  45 

77  76  70 

53  47  54 

77  75  70 
48  46  51 

74  75  70 
43  42  47 

76  74  69 

46  44  47 

75  74  70 
43  45  41 

72  71  77 

41  37  34 

78  75  74 
45  40  40 

75  73  70 

51  54  53 

75  77  84 

43  41  40 


73   55   47 


66   52   48 


65   52   42 
38   37   32 


60   47   50 
42   34   27 


60   46   47 


53   46   50 


44   36   26 


64   55   45 


43   33   21 


70   49   4* 
48   40   35 


63   48   47 
44   38   27 


69   61   45 
42   35   22 


60   48   49 
45   39   30 


61   48   50 
43   38   32 


64   46   45 
44   39   34 


41   36   31 


67   48   42 
45   40   38 


35   40   38 


65   48   41 
46   40   32 


68   46   46 


45   42 

40   40 


39   56   57 
32   34   26 


48   53   56 

35   30   43 


60   61 
26   30 


48   57   54 
32   31   33 


30   31   37 


42   61   65 
36   41   33 


52   60   60 
26   24   27 


42   49   52 
33   33   30 


54   58   58 
31   32   31 


27  30 

50  58  59 

35  34  31 

48  53  56 


42   56   58 
32   36   27 


44   56   57 
30   28   28 


43   53   54 


42   44   55 


38   58   55 
32   33   38 


32   37   32 


48   42   59 
34   32   30 


61   58 
42   33 


59   52 

51   31 


59   40 
30   12 


59   44 
39   28 


59   37 
37   23 


46   37 
29   20 


66   45 
40   28 


66   46 
45   34 


34  34 

17  23 

41  39 

20  27 

37  31 

22  23 

32  32 

27  29 

32  32 
24  23 

31  31 

28  29 

33  32 
20  29 

41  39 

23  29 


60 

40 

35 

32 

32 

34 

23 

10 

24 

26 

62 

50 

39 

33 

35 

49 

32 

17 

25 

21 

59 

40 

37 

33 

31 

35 

30 

17 

25 

27 

66   60 
37   23 


50   42 
40   29 


65   40 
38   25 


68   47 
39   32 


63   40 
34   28 


62   43 

43   32 


59   58 
33   33 


64   42 
37   33 


59   41 
40   26 


60   55 
40   34 


36  33 

17  17 

35  31 

23  26 

33  34 

19  18 

39  30 
23  24 

37  29 

18  21 

34  35 
18  18 

41  37 

15  16 

40  34 
22  25 

33  32 

20  20 

36  41 

17  26 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1^1 

BURGIN  DIX  DAM 

EVAP 
WIND 

.12 
16 

.07 

4 

.05 
16 

.11 

7 

.05 
14 

.14 
26 

.13 
54 

.06 
15 

.09 
14 

.09 

5 

8 

.00 
8 

.04 
6 

.04 

1 

.01 
11 

.04 
9 

.08 
10 

.09 
12 

.04 
27 

.05 
10 

.10 
20 

41 

.08 
10 

.07 
16 

• 
23 

90 

« 
41 

.15 
24 

.18 
16 

17 

B2.09 
571 

WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 

.18 
39 

.08 

12 

.12 
28 

.03 
31 

.08 
13 

.13 
22 

.19 
58 

.02 
21 

16 

6 

.12 
43 

.07 
29 

.05 
26 

.07 
3 

.03 
32 

.08 
17 

.06 
9 

.07 
59 

.15 
100 

.02 
40 

.15 
56 

.10 
92 

.03 
27 

.04 
31 

.05 
35 

.13 
152 

.10 
65 

27 

14 

25 

B2.47 
1128 

8«s  r«fer«ace  notes  folloviaK  Stfttton  Indax. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


KENTUCKY 
NOVEMBER    1952 


Station 


Day  of  month 


5       6       7       8       9       10      11      12      13      14      IS      16      17      18      19     20     21     22     23     24     25     26     27     28 


ASHLAND  DAH  29 

BEAVER   DAM 

BENHAM 

BOWLING  GSEEN  WB  AP 

CORBIN   CAA   AP 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

DANVILLE 

FARHERS 

FORDS  FERRY  DAM  50 

EEIDELBERG  LOCK  14 

BINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

IRVINGTON 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LODISVILLE  WB  AP 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAYSVILLE  DAM  33 

MIDDLESBORO 

HURRAY 

OWBISBORO 

PADDCAB  CAA  AIRPORT 

PIIEVILLE 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCCTTSVILLE 

WILLIAMSTOWN 

WOLF  CREEK  DAM 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 
WTR   EQUIV 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GNO 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 


5.0 
3 


1.0 
T 


2.0 
2 


3.0 
3 


2.0 
2 


1.5 
1 


1.1 
2.3 


3   0 
2 


T 
2.0 


1.5 
2 


1.8 
2 


I 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Station 


ADDISON  DAM  *,*, 
ADOLPHUS  1  N 
ALBANY 
ALLEN 
ANCHORAGE 

ASHCAMP 

ASHLAND  DAM  29 
BARBOURVILLE 
SAROSTOWN  S.J.  OREP  SC 
BAXTER 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

BEREA  WATER  WORKS 

BOWLING  GREEN 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  WB  AP 
BRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 
BUROINE  ?  NE 

8URGIN  DU  DAM 
BURKESVlLLE 
BURNSIOE 
CADIZ  LOCK  E 
CAMPBELLSVILLE 

CAHROLLTON  LOCK  1 

CLERMONT  1  SSE 

COLLEGE  HILL  LOCK  U 

COLUMBIA 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  W6  AIRPORT 

CUMBERLAND  FALLS  ST  P» 

CYNTMIANA 

CYNTMIANA  2 

DANVILLE 

DELPHI A  1  E 

DEMA 

DEWEY  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  I 

DUNMOR 

DUNNVILLE 
EDDYVILLE  LOCK  F 
EDMONTON 
ELKHOfiN  CITY 
FALMOUTH 

FARMERS 

FLEMlNGSeuRG 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  h 

FRANKLIN  WATER  WORKS 
FREEBUBN 
FRENCHBURG 

GEORGETOWN  WATER  WORK 
GEST  LOCK  3 

GLASGOW 
GLENDALE 
GRANT  DAM  38 
GRAYSON 
GREENS8URG 


County 


BRECKINRIDGE 

LLEN 
CLINTON 

FLOYD 
JEFFERSON 

PIKE 

BOYD 
KNOX 
NELSON 

HARLAN 

OHIO 
HARLAN 
MADISON 
MADISON 


WARREN 

MARREN 

CAMPBELL 

EDMONSON 


>IKE 


MERCER 

CUMBERLAND 
1156  PULASKI 
1206 
1256  TAYLOR 


13*5 


CARROLL 
BULLITT 
MADISON 
ADAIR 
ITLEY 

BOONE 

ITLEY 
HARRISON 
HARRISON 
BOYLE 

PERRY 
KNOTT 
FLOYD 
OHIO 
MUHLENBERG 


PENDLETON 

ROWAN 
FLEMING 
MADISON 
CRITTENDEN 

FRANKLIN 

SIMPSON 

PIKE 

MENIFEE 

SCOTT 
HENRY 


BOONE 
CARTER 

GREEN 


HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  4  SW 

HICKMAN  1  E 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINDKAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVlLLE  2    E 

HYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 

JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  2    N 
KENTUCKY  DAM 
LANCASTER  ICE  PLANT 


;3<.35  GREEN 
|3'.<>3  JGREENUP 
13451 1MUHLEN6ERG 
|3652  jOHIO 
'371*  PERRY 

|37*1  LEE 

13762  HENDERSON 
3816  FULTON 
3821 IgRAVES 
3837  JESSAMINE 


38  2 

36  52 

37  48 
36  51 


37  00 

37  01 

36  58 
39  03 

37  12 

37  13 

37  48 


36  58 

39  04 

36  50 
38  23 
38  23 

37  39 


38  ' 

38  09 

39  25 
37  63 

37  28 

38  13 

36  43 

37  3* 

37  57 

38  12 
38  25 

00 

37  36 

38  59 
33  19 

37  15 


85  08 
82  43 
85  33 

82  26 
62  36 
33  53 
B5  28 

83  20 


Obser- 
vation 

time 


3899  KNOTT  I  4 

3994|CHRISTIAN  I  2 

4093  JLESLIE  4 

4134|MAHT1N  ;  1 

*165'8RECKlNRIDGe I  3 

4196  .BREATHITT  |  4 

4255  LETCHER  \  4 

4369; JESSAMINE  I  4 

4414  LIVINGSTON  9 

4620  GARRARD  4 


88  05 
85  37 
82  21 

84  2  0. 


83  39 

84  33 
64  53 


37  33 

63  46 

37  47 

87  37 

36  3* 

89  10 

36  48 

88  30 

37  49 

84  43 

37  20 

62  59 

36  52 

87  27 

37  10 

83  22 

37  52 

62  32 

37  53 

86  17 

37  33 

83  23 

37  10 

62  56 

37  58 

84  3a 

37  01 

88  16 

37  37 

84  3  5 

CORPS  OF  ENGINEEI 
IDELL  M.  OEARING 
MRS. BARBARA  M.  COOL 

NANNIE  AUXIER 
C.  E.  BARRET 

BA  MARY  S.  RATLIFF 
7A  CORPS  OF  ENGINEERS 
6P  UNION  COLLEGE 
6P  ST.  JOSEPH  PREP  SCH 
7A  C.  HOMER  NOLAN 


E.  G.  YOUNG 

.  WHITEAKER 
JAMES  A.  GROSSMAN 

L.  B.  GAFFARD 
JAMES  R.  EDWARDS 

TVA-639 

WEATHER  BUREAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STINSON  SKAGGS 
EDWIN  E,  jOwliSON 

C.  W.  WILLIAMS 
MARVIN  M.  LEE 
THOMAS  A.  LEWIS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ALVA  MC  KINLEY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
BEHNHEIM  FOUNDATIOh 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS. HAZEL  8. PICKET! 
CIVIL  AERO.  ADM. 


Refer 

to 
tablee 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


WEATHER  BUREAU 
lEPT  OF  CONS. 
MARSHALL  HILL 
5P  CHARLES  C.  HALL 
'.  COLD  I  RON 


*H  R.  BEALL 

hattie  b.  barney 
corps  of  engineers 


LINNIE  D.  TARTER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  E.  MORAN 
HARVEY  J.  FARMER 


STAl 


OER 


MRS. 

7A  BYRON  F,  FLEMING 
6A  CORPS  OF  ENGINEERS 
6A  CORPS  OF  ENGINEERS 
6A  CORPS  OF  ENGINEERS 


AN  D.  NEAL 
JOHN  E.  TANNER 
FRENCHBURG  SCHOOL 

W.  ATKINS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

EMILY  M.  BEAN 
DAVID  W.  BELL 
CORPS  OF  ENGINEERS 

IRLEY  I.  STATEN 
MRS.  MELL  M,  LINGLE 

MRS.  ADA  L-  COX 
CORPS  OF  ENGINEERS 
:.  LOVELL 
D  K.  CARSON 
BURCHELL  MUNCY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANK  STREET 

MRS.  NELL  S.  CALVIN 

TVA-679 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ELIZABETH  WATTS 
.  W.  K.  MORRIS 

MRS. FOREST  CAMPBELL 
INITEO  FUEL  GAS  CO 
LOYD  G.  R0B8INS 

MRS.  MAE  JETT 
HOBART  I SON 

HUGH  J.  CARROLL 
TVA-379-A 
KENTUCKY  UTH 


CO 


Station 


County 


LAURA 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LIMESTONE  SPRINGS 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  9 
LOCKPORT  LOCK  2 
LOUISA  2 

LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

LOUISVILLE  WB  CITY 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  I  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 

MAYFIELO  SUBSTATION 
MAYFIELD  2  S 
MAYSVILLE  DAM  33 
MC  KEE  1  SE 

MIDDLESBORO 

MIDWAY 
MILLERSTOWN 
MONTICELLO 
MOUNT  STERLING 
MUNFOfiOVILLE 

MURRAY 

OLNEY 

ONEONTA  DAM  35 

OWENSBORO 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PAOUCAH 

PAlNTSVlLLE 

PIKEVILLE 

PINEVILLE 

PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND  E  STATE  COL 
RUMSEY  LOCK  2 
RUSSELLVILLE 

ftUSSELLVILLE  SUBSTA 
ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 
SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE  2 
SCOTTSVILLE 

SEBREE  WATER  WORKS 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SHELBYVILLE  2  W 

SHEPHEROSVILLE 

SOMERSET  1  N  7510 

SPRINGFIELD  7604 

STEARNS  2  N  7677 

SUMMER  SHADE  7800 

SUMMER  SHADE  SUBSTA  7805 

TAYLORSVILLE  794B 


MARTIN 
GRAYSON 
ETTE 
CASEY 
BULLITT 
JESSAMINE 
HENRY 
LAWRENCE 
JEFFERSON 
JEFFERSON 

JEFFERSON 
BALLARD 
HOPKINS 
EDMONSON 


GRAVES 

GRAVES 

MASON 

JACKSON 

BELL 


BELL 


6575  CALDWELL 
6679  ESTILL 
6905  MADISON 
7039  MC  LEAN 
7049  LOGAN 


f054 


MONTGOMERY 


CAMPBELL 

DAVIESS 
DAVIESS 

MC  CRACKEN 
MC  CRACKEN 

JOHNSON 


TOMPKINSVILLE  2 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  49 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 

VANBUREN 

VANCEBURG  DAM  32 

WAYNESBURG  6  E 

WEST    LIBERTY   WATER  WKS 

WESTPORT 

WILLIAMSBURG 
WILLIAMSTOWN 

WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


LOGAN 
HARDIN 
MERCER 

MAGOFFIN 
ALLEN 

WEBSTER 
MC  CRACKEN 

SHELBY 
BULLITT 
PULASKI 

WASHINGTON 
MC  CREARY 
METCALFE 
METCALFE 
SPENCER 

MONROE 
TRIGG 
ANDERSON 

UNION 


82  26 

66  16 
84  36 


84  58 

38  07 

38  11 

65  44 

39  17 

85  48 

36  15 

65  46 

36  58 

89  50 

Obser- 
vation 

time 


38  09 
37  2 
36  50 

36  04 


3  36  42 

9  36  45 

38  02 

37  46 

37  51 

7  58 

38  39 
37  22 
37  55 
36  2 

36  4 


84  34 

63  50 
65  09 


Refer 

to 
tablee 


JAMES  A.  FIELD  3 

GEORGE  D.  LITSEY  2  3  S 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
PALLIA  L.  HANKLA 

NUMBER  COMeirCD  WITH  1611  8/52 

CORPS  OF  ENGINEERS  3 

CORPS  OF  ENGINEERS  3 

HOWARD  QUEEN  3 

S.  WEATHER  BUREAU  2  3  5 

CORPS  OF  ENGINEERS  3 

U.S.  WEATHcR  BUREAU  2  3  5 

BLAINE  MALONE       '  2  3  5 

HOMER  WEL80RN,  JR.  |  2  3  5 

NAT  lONAL  PARK  SVC  2  3  5 


TVA-5-A  ' 

5P  MRS.  JOE  PAYNE      I 
6A I  CORPS  OF  ENGINEERS 
7A  MRS. WINNIE  E.  MORAN ! 


0.  M.  LAWLER  3 

I.  COOPER  3 

I  CARTMILL  2  3  5 

,  HUBERT  E.  HODGES  3 

AY  WATER  system!  2  3  5 

,  ART  D.  WILLIAMS  I     3 

V  CORPS  OF  ENGINEERS  3 

I  VIRGIL  P.  CLARK  i   2  3  5 

k  CORPS  OF  ENGINEERS  |     3 


AERO.  ADM. 


I  WESTERN  P.  LACKEY     2  3  5 

,  JESSE  FAIRCHILD     I     3 

WEATHER  BUREAU  I   2  3  5 


TIN 


:  3  5 


■  ALTON  M.  HABVILL 

,  CORPS  OF  ENGINEERS  |  3 

.  THOMAS  C,  HERNDON  2  3  5 

.  CORPS  OF  ENGINEERS  I  3 

6.  PORTER  I  2  3  5 

.  TVA-683  i  3 

TER  M.  MELITINA  i  2  3  5 

I  CORPS  OF  ENGINEERS  1  3 

,  CLARENCE  E.MANSFIELD  3 

'  NOBLE  ALLEN  I  2  3  5 

5P  SEBREE  WATER  WORKS  I  3 

7A  TVA-709  I  3 

6P  WILLA  S.  A.  RATTA  2  3  5 
7A  OVID  K.  MAGRUDER 
6P  RADIO  STA  WSFC 


2  3  5 


,  WM.  M.  COATLEY      I     3 
I  FAYE  PAULINE  SMITH  i     3 

'  CHAS.  H.  MC  MURTREy!  2  3  5 
k  TVA-694              I     3 
DEWEY  HARRIS  3 

k  ORVILLE  F,  HALL  3 

k  TVA-690 

k  CORPS  OF  ENGINEERS 

I  CORPS  OF  ENGINEERS 

k  CORPS  OF  ENGINEERS 

V  MRS.  BRADLEY  LOVE 
^  CORPS  OF  ENGINEERS 
\    FRANK  HOECK 
\   JOHN  W.  TURNER 
i.    GEORGE  T.  JOHNSTON 

3  CUMBERLAND  JR.  COLL 
=  MISS  N.  B.  SIMPSON 
A  CORPS  OF  ENGINEERS 
A  CORPS  OF  ENGINEERS 
A  CORPS  OF  ENGINEERS 


I   1-BIG  SAHDY; 


The  four  digit  tdentillcatlon  nunber 
Figures  and  letters  loHowlng  the  st 
Observation  times  given  in  the  Statl 


<n  In 


Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  1 

Monthly  and  seaeonal  enowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  i 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  < 

Unles: 


2-CUMBERLAND:   3-GREEII;   4-KEKTtlCKY  .   3-LICKING;   6-MISSISSIPPl  ;   7-ORIO;   8-SALT;   9-TENNESSEE 
REFERENCE  NOTES 
>dex  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.   There  will  be  no  duplication  of  numbers  wH 

such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office, 
e  in  local  standard  time. 


listed  In  the  table: 


Sle 


age  of  65°  F.   Evaporation  It 

,nd  hall  were  included  in  snowfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  1946. 
,  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 
I  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  arc  for  the  24  hours 

■r  Bur. 

ired  a 


n.   See  the  Sta 


Degree  days  are  1 


C.S.T  and  7:30  A.M.  K.S.T.   WTR  EQUIV  in 


No  1 


ord  in  Tables  3.  6.  7  i 


the  ; 


Ini 


•  Amount  included  in  following  Measurement,  time  distribution  unki 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  i 

M  One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  S  for  detailed  di 

R  Dilly  values  and  monthly  total  from  recording  gage. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 


uld  be  made  payable  i 


».R.P.C.,  Chattanooga,  Tenn.  1/6/53  ■ 
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See  note  concerning,  "Hourly 
Precipitation  Data"  on  page 
126  of  this  issue. 
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WEATHER  SUMMARY 


The  chief  characteristics  of  the  monthly 
weather  were  unseasonably  mild  tempera- 
tures the  greater  part  of  the  month,  ex- 
cessive cloudiness  and  small  amount  of 
sunshine,  and  near  normal  precipitation. 
Snowfall  was  generally  light  over  most  of 
the  State  and  the  ground  was  practically 
bare  the  whole  month  with  the  exception 
of  the  first  couple  of  days.   The  month 
was  favorable  for  farm  activities  and  crop 
growth.   Winter  storms  were  absent,  but 
the  month  was  marked  by  a  destructive 
storm  on  the  9th  when  a  tornado  hit  two 
northwestern  counties. 

The  month  opened  rather  cool,  continuing 
the  cool  conditions  of  the  last  week  of 
November.   Temperature  remained  below 
normal  until  the  3rd.   Following  this 
cool  period,  a  warming  trend  set  in  which 
continued  through  the  11th.  Departures  dur- 
ing this  mild  period  ranged  as  high  as  22° 
above  daily  normals.   It  was  either  on  the 
9th  or  10th  that  most  locations  recorded 
their  maximum  temperature  for  the  month. 
Maximum  temperatures  registered  between 
65°  and  75°  in  practically  all  of  the  State. 
A  change  to  colder  came  about  on  the  12th 
and  this  colder  weather  continued  through 
the  16th.   Unseasonably  warm  weather  again 
set  in  about  the  17th  and  continued  through 
the  25th.   This  was  followed  by  another 
cold  spell  of  short  duration,  but  one  in 
which  the  coldest  weather  of  the  month  oc- 
curred.  It  was  in  this  period  that  almost 
all  stations  recorded  their  lowest  tem- 
perature of  the  month.   Minimum  tempera- 
tures on  the  28th  and  29th  registered  be- 
tween 9°  and  20°  at  all  locations.   This 
cold  spell  lasted  through  the  29th  with 
the  last  two  days  of  the  month  again  show- 
ing above  normal  departures.   The  mean 
temperature  for  the  State  was  39.5°  which 
is  1.7°  'above  normal.   The  monthly  mean 
temperature  ranged  from  42.1°  at  Murray 
to  36.4°  at  Covington  WB  Airport.   The 
highest  temperature  for  the  month  was  73° 
at  Greenville  2  W,  Princeton,  and  Scotts- 
ville,  all  on  the  9th;  the  lowest  was  9° 
at  Hindman  Settlement  School  on  the  29th. 

Precipitation  was  about  normal  and  was 
distributed  mostly  through  the  first  half 
of  the  month.   Measurable  rain  was  re- 
corded on  an  average  of  only  10  days.   The 
average  monthly  amount  was  normal  or  above 
in  the  central  and  western  divisions  and 
deficient  in  the  eastern.   Largest  falls 
were  generally  recorded  in  the  western  and 
north  central  counties  and  least  falls  in 
the  south  central  counties.   During  the 


first  week,  there  was  general  light  to 
heavy  rain  mixed  with  snow,  with  amounts 
ranging  from  near  1/2  inch  in  eastern  sec- 
tions to  2  inches  or  more  in  counties 
along  the  Ohio  River,   There  were  some 
reports  of  soil  washing  by  some  heavier 
rains  during  this  period.   Light  to  heavy 
general  rains  on  the  9th  in  the  western 
two-thirds  of  the  State  and  on  the  10th 
in  the  eastern  third  again  averaged  from 
1/2  inch  to  nearly  2  inches.   With  the  ex- 
ception of  some  light  rain  on  the  20th  and 
21st  and  again  on  the  31st,  all  the  rain 
occurred  during  the  first  half  of  the 
month.   Snowfall  was  generally  light  but 
was  reported  from  practically  all  loca- 
tions with  the  average  amount  less  than 
half  of  normal.   The  average  precipitation 
for  the  State  was  3.87  inches  which  is  .03 
inch  above  normal.   The  total  amounts  re- 
corded at  the  various  locations  ranged 
from  6.27  inches  at  Clermont  1  SSE  to  1.03 
inches  at  Campbellsville.   The  heaviest 
rainfall  reported  in  any  one  day  was  2.71 
inches  at  Hickman  1  E  on  the  4th.   The 
monthly  average  of  snowfall  was  1.1  in- 
ches which  is  1.7  inches  below  normal.   The 
greatest  monthly  amount  was  8.0  inches  at 
Covington  WB  Airport.   The  greatest  depth 
on  the  ground  was  5  inches  at  Brent  Dam  36 
on  the  2nd. 

Weather  conditions  during  the  month  were 
favorable  for  farm  activities  and  crop 
growth.   The  mild  weather  enabled  farmers 
to  do  much  outside  work.   The  abundant 
rainfall,  especially  during  the  first  half 
of  the  month,  helped  greatly  to  alleviate 
the  water  shortages  of  the  previous  months. 
Principal  activities  during  the  period  were 
the  stripping  and  hauling  of  tobacco  to 
market.   Other  activities  were  chiefly 
winter  routine,  with  scattered  gathering 
of  corn.   Pastures  continued  poor  with  stock 
feeding  generally  moderate  to  heavy.   Small 
grains  made  some  growth  during  the  month  and 
were  near  normal  at  the  end  of  the  month. 
Soils  were  generally  moist  at  the  close  of 
the  period. 

A  tornado  on  the  9th,  apparently  starting 
in  Daviess  County  and  moving  into  Hancock 
County  before  crossing  into  Indiana,  caused 
considerable  damage  to  property  and  crops 
in  the  two  counties.   The  storm  moved  in  a 
southwest  to  northeast  direction  and  was 
accompanied  by  hail.   Three  injuries  and 
property  and  crop  damage  estimated  to  be 
over  $200,000  resulted  from  this  storm. 
W.  S. 
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Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  coaparable  with  unweighted  values  published 
in  this  table  for  earlier  years. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
-  123  - 
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48.5 
47. 3M 
44,2 
48.7 

30.7 
28.5 
31.0 
29.4 

39.6 
37. 9M 

37,6 
39,1 

2.7 

72 
71 
63 
72 

9 
9 

8* 
10 

16 
11 
15 
17 

29 
29 
28 
29 

780 
827 
841 

0 
0 
0 
0 

2 

2 
3 
4 

18 
22 

17 
20 

0 
0 

0 
0 

2.74 
2.43 
4.12 
2.14 

.75 

.90 

.93 

1.20 

.82 

5 

5 

10 

5 

.0 
,3 

,1 

0 

T 

T 

13+ 

14 

10 
9 

11 
9 

2 

1 

3 
2 

0 
0 

2 
0 

DIVISION 

39.3 

3.87 

1,4 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BAXTER 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

48.1 
51.6 
47.6 
48.4 
47, 7M 

33.9 
27.7 
27.7 
27.5 
32. 5M 

41.0 
39.7 
37.7 
38.0 
40. IM 

3.2 
2.3 

72 
72 

64 
65 
70 

9 

9 

9+ 
9+ 
9 

17 
12 
16 
13 
15 

28 
1  + 
1  + 

29 

28 

736 
777 

767 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
3 
4 
2 

10 
23 
22 

26 
14 

0 
0 
0 

I 

0 

2.46 
4.33 
3,55 
3,66 
2.25 

-  .71 

-  1.87 

.87 
7.20 
1.3? 
1.34 

.74 

10 
10 
11 
11 
5 

,3 

T 

,3 
2,5 
1.1 

1 

\ 
1 
1 

1 
15+ 
13 

10   2 
7   2 

lOl  3 

10   3 
9   2 

0 
2 

1 
2 
0 

CORBIN  CAA  AIRPORT 
CVNTHIANA  2 
FARMERS 
GRAYSON 
HEIDELBERG  LOCK  1* 

48.0 
46  .OM 
49.5 
48.7 
52.6 

28.8 
31. 6M 
29.3 
28.6 
29.0 

38.4 
38.  8M 
39.4 
38.7 
40.8 

2.9 

3.S 

70 
71 
72 
7? 
72 

9 
9 
9 
9 
9 

13 
12 
12 
12 
12 

29 

28 

29 

28+ 

29 

817 
806 
786 
807 
744 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
2 
1 

2 

22 
16 
18 
21 
20 

0 

I 

0 
0 

3.54 
4.25 
3.01 
2.64 
2.26 

-  .73 

-  1.60 

1.41 

1.17 

1.35 

.96 

.95 

10 
5 
10 
10 
10 

.2 

1.5 
1.5 

T 

.4 

1 

2 
2 
0 
0 

1 
2 
1 

12 
9 
11 
10 
10 

3 
4 
2 
2 
2 

1 
2 
1 
0 
0 

MIMDMAN  SETTLEMENT  SCH 
INEZ 

MANCHESTER  *  SE 
MAYSVILLE  DAM  33 
MIOOLESBORO 

48.2 
49.4 
50.6 
45.0 
51.2 

24.9 

27.2 
28.1 
30.3 
29.3 

36.6 
38.3 
39.4 
37.7 
40.3 

2,4 

1,1 

71 
77 
69 
70 
70 

10 
9 
9 

10 
9 

9 
15 
12 
11 
13 

29 

16+ 

29 

29 

29 

820 
787 

767 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
2 
4 
2 

26 
23 
22 
20 
19 

I 

0 
0 
0 

4.20 
3.76 
3.99 
3.62 
4.45 

.10 
-   .02 

1.49 
1.40 
2.00 
1.17 
1.40 

10 
10 
10 
10 
10 

.0 

.0 

.7 

4.6 

T 

0 
0 

T 
3 
T 

1  + 

=■ 

14+ 

8 

6 

10 

13 

9 

3 

w 

2 

1  3 

1 
1 
1 
2 
3 

MOUNT  STERLING 

PIKEVILLE 

RICHMOND  E  STATE  COL 

VANCEBURG  DAM  32 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

47.4 
51.5 
45.6 
47.1 
49.9 

31.6 
32.2 
31.8 
31.7 
28.6 

39.5 
41.9 
38.7 
39.4 
39.3 

4,1 

4.1 

,4 

68 
72 
69 
72 
72 

9 
9 

10 
9 

10 

15 
16 
16 
13 
11 

28 
29 
29 
28 
29 

783 
711 

785 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
4 
i  2 
2 

18 
15 
18 
16 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

3.80 
2.99 
3.31 
3.02 
2.86 

-  ,14 

-  ,48 

-  .50 

-  .28 

.95 
1.50 
1.26 
1.04 
1.02 

10 
10 
10 
10 
10 

.0 
1.8 
2,5 

2 
0 
1 
3 
2 

13 
1* 

1 

11 

8 

8 

10 

10 

I  2 

1  2 

1  2 

2 

2 

0 
1 

2 
1 
1 

WILLIAMSBURG 

51.0 

31.8 

41.4 

2.1 

71 

9 

15 

29 

723 

0 

2 

17 

0 

1 

3.11 

-   .70 

1.40 

10 

T 

0 

10 

2 

I 

DIVISION 

39.3 

1 

3.36 

,9 

STATE 

39.5 

1.7 

3,87 

.03 

1,1 
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DAILY  PRECIPITATION 


ADDISON  DAM  45 

AOOLPHUS  1  N 
ALBANV 
ALLEN 
AMC HORACE 

ASHCAMP 

ASMLANO  0AM  T9 
BARSOURVTLLE 
BAROSTOWN  S  J  PREP  SCM 
RAXTER 


BEAVER  0AM 

3*00 

PFNHAM 

3*66 

BEREA  COLLEGE 

2*25 

PEREA  WATER  WO««S 

7*40 

BOWLING  6REEN 

2.96 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 

3«18 

BOWLING  GREEN  HB 

AP 

2*94 

BRENT  0AM  36 

«.23 

BROWNSVILLE  LOCK 

6 

3.75 

PUROINE  2  ME 

BURGIN  OTX  DAM 

3.07 

BURKESVILLE 

2.?4 

BURNS  I OE 

2.61 

CADIZ  LOCK  E 

3.69 

CAMPBELLSVtLLE 

1.03 

CARROLLTON  LOCK  1 

CLERMONT  1  SSE 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COLUMRTA 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  W  H  AIRPORT   R 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CYNTHIANA 

CYNTHIANA  ? 

DANVILLE 

DELPHI  A  1  E 

DEMA 

DEWEY  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

DUNMOR 

OUNNVILLE 
EOOYVILLE  LOCK  F 
EDMONTON 
ELKHORN  CITV 
FALMOUTH 

FARMERS 
FLEMJNGSBURG 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  * 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

FREeeURN 

FRENCHRURG 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

GLASGOW 
GLENDALE 
GRANT  DAM  38 
GRAYSON 
GREENSRURG 

GREENSBURG  HlWAY  61  BR 
GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2  W 
HAPTFORD  6  NW 
HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  *  SW 

HICKMAN  1  E 

HICK<^VILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKTNSVILLE  2  E 

HYDEN 

INEZ 

IRVIN6T0N 

JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  2  N 
KENTUCKY  0AM 
LANCASTER  ICE  PLANT 

LAURA 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT    I 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOCKPORT  LOCK  2 
LOUISA  2 

LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
LOUISVILLE  WB  CITY      i 

LOVELACEVILLE 

MAorSONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  *  SE 
MAYFIELO  SUBSTA 

MAYFIELO  2    S 
MAYSVILLE  DAM  33 
MC  KEE  1  SE 
MIOOLESBORO 
MIDWAY 

MILLERSTOWN 
MONTICELLO 
MOUNT  STERLING 
MUNFORDVILLC 
MURRAY 

OLNEY 

ONEONTA  DAM  35 

OWENSflORO 

OWEMSBORO  0AM  46 

PAOUCAM  CAA  AIRPORT 

PAOUCAH 

PAINTSVILLE 

PIKEVILLE 

PINEVILLE 

PRINCETON 

RAVENNA    LOCK     12 
RICHMOND   E    STATE    COL 
RUMSEY    LOCK    2 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE    SUBSTA 


Day  of  month 


3.41 
3.98 
4.25 

2.55 

4.58 
3.83 
2.64 
2.67 

1.39 


2*92 
3.35 
3.94 
5.43 


4.74 
3.73 
4.67 
5.71 


99 

99 

91 

«2 

?J 

«S 

92 

73 

78 

«0 

54 

29 

0? 

92 

■  94 

>I1 

.97 

•  97 

E3 

.eo 

•  9^ 

.91 

.1! 

1.55 

T 
1.42 


2.20 
2.65 


l.«B 
1.57 


1.50 
2.15 


1.6B 
.42 
1.52 


1.05    1.34 


13      14      15 


16      17      18 


.07       .05  .02 

.02       .04  T 

.03       .04  .02 

.02  T 


.05       .12      .01 
T  .04      7 

.02      7 


.03      .01 
.02      7 


19        20        21 


22      23      24 


25      26      27 


28      29      30 
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DAILY  PRECIPITATION 


KENTltTKV 

Table  3— Continued 

DECEMBER  1952 

3 

Day  of  month 

Station 

o 

I 

H 

1  1  2  I  3 

4  1  5    6 

7  1  8  I  9 

10  1 

11  1  12 

13   14  {  15 

16  1  17   18 

19   20 

21 

22 

23  1  24 

25   26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAO 

♦  .»5 

•    2.03 

1.49 

T 

.27 

.29 

.19 

•  90 

SALVI5A  LOCK  6 

3i3« 

T     .19   T 

1.20 

i.oe 

T     .03   T 

T 

.22 

.13 

T 

.10   T 

•  41 

SALYERSVILLE  2 

RECO*C  MISSING 

SCOTTSVILLE 

2.49 

.35 

•07  1^05 

•  4« 

T 

.14 

.03 

•  06 

•  33 

SEBREE  MATER  WOmCS 

3.72 

T     .3S   T 

1.34   ^42 

•  48 

•  47 

T 

T     T 

.02   .15 

T 

.09 

.03 

.38 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

},Bi 

.46 

1^97 

•  39 

.92 

.07 

•  40 

SHELBWtLLE  ?  W 

5.05 

.56 

•06  1^5« 

T 

1«*7 

T     »t2      T 

.22 

.34 

T 

•  41 

•  41 

SHEPHEHOSVILLE 

«.01 

.57 

•34  1^S3 

l^M 

•  09   T 

.2? 

.26 

.24 

•  94 

SOMERSET  1  H 

2.7* 

.26 

•10   ^90   ^02 

.76 

•  01 

.19 

•  06 

•  09 

.39 

SPRINGFIELD 

3.2* 

T     .17   T 

1^06 

•  99 

.09   T 

.19 

.15 

.18   T 

.93 

STEARNS  2  N 

2.3* 

.02 

.90 

•  »2 

.12 

.12 

.40 

.26 

SUMMER  SHADE 

2.43 

.26 

•16   .93 

•  31 

•  03 

T     T     T 

•  26 

•  07 

•  07 

.30 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

2.72 

•  30   T 

1.16 

.40 

T 

T     T 

.14 

•  2B 

•  10 

.32 

TAYLOR SVILLE 

5.56 

T     .31 

.11  1.99 

1.90 

•  09   T 

T 

.20 

•  20 

T 

.18 

•  42 

TOMPtCINSVILLE  2 

DECOIID  HISSING 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

«.43 

.51 

1.14   .95 

•  02 

1^07 

.24 

•  03 

•  09 

■  36 

TYRONE  LOCK  5 

3.50 

.26   .03 

1.21   T 

l.ll 

.03   7 

T 

•  21 

•  16 

T 

.11 

•  36 

UNIONTOWN  DAM  49 

3.07 

T     .42 

1.05   ^16 

•  79 

T     T     T 

.23 

.04 

.09   .03 

T 

•  30 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

2.90 

.21   T 

U04 

•  87 

T     .01   T 

T 

.24 

•  08 

•  19 

•  30 

VANBUREN 

4.51 

.44   T 

1^55 

1.30 

.23 

.14 

.30 

•  99 

VANCEftURG  DAM  32 

3.02 

T     .23   .04 

•66   ^20 

1*04 

•  13 

.01 

.38 

J 

.02 

•  11 

HAYNESBURG  6    E 

2.66 

.20   .03 

1^00 

•  82 

.01   .02 

.14 

•  07 

.17 

.40 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

2.8« 

.15 

•  75 

1*02 

.30 

.02   .04   T 

.30 

.03 

.29 

WFSTPORT 

4.76 

.46   .06 

T    1^54 

U56 

T     T 

•  4? 

•  11 

T 

.27   T 

.32 

WILLIAMSBURG 

3.11 

.20 

•92   ^02 

1.40 

.01   T 

T     .01   T 

.11 

.12 

.02 

.30 

william<;town 

4.12 

.64 

•30  1.00 

1^20 

.09   .03   .02 

•  39 

T 

.06 

.20 

•  23 

WILLOW  LOCK  13 

2.49 

•12   .01 

.70 

.99 

.10 

.0* 

.10 

.08 

.38 

WOLF  CREEK  DAM 

2.14 

•25   .01 

•  •2 

•  94 

•  02 

T 

.04 

•  11 

.04 

•  31 

WOODBURY  LOCK  4 

3.42 

.30 

•26   .96 

.01 

•  96 

.01   T 

.10 

.07 

.08 

•  63 

Hourly  precipitation  data  were  published  In  Climatological  Data  through  September  1951,  at  which  time  It  was  necessary 
to  discontinue  publication  of  hourly  amounts,  because  of  withdrawal  of  fiscal  support. 

Recent  developments  make  possible  the  resumption  of  publication  of  these  data  In  a  new  bulletin  entitled  "Hourly 
Precipitation  Data".  There  will  be  one  bulletin  for  each  of  the  42  climatological  sections  In  the  United  States 
one  for  Alaska.  (Climatological  sections  correspond  to  States  except  that  the  six  New  England  States  comprise  a 
single  section  and  Maryland  and  Delaware  comprise  another.) 


and 


"Hourly  Precipitation  Data"  will  be  Issued  monthly,  with  an  annual  siunmary  Issue.   The  first  month  to  be  published 
will  be  October  1951,  and  publications  thereafter  will  be  as  rapid  and  as  regular  as  funds  permit.   The  price  will  be 
10  cents  per  copy;  $1.00  per  year  (including  the  annual).   Checks  and  money  orders  for  subscriptions  should  be  made 
payable  to  the  "Treasurer  of  the  United  States".   Remittances  and  correspondence  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


8««  Bill  MR.  NetM  FoUo«ln0  Sutton  bdox 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
DECEMBER    1952 


Day 

0<  Month 

< 

Station 

1    2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

IB 

.» 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

2E 

27 

28 

29 

30 

31 

ANCHORAGE 

MAX 
MIN 

34 
19 

35 
31 

35 
29 

48 
33 

48 
32 

56 
26 

61 
36 

63 
46 

66 

54 

54 
35 

42 
31 

41 
35 

35 
24 

27 

21 

33 
23 

48 
21 

55 
26 

51 
32 

50 
39 

52 

42 

43 
35 

44 
37 

49 

41 

42 
36 

40 
32 

34 
25 

31 
20 

36 
15 

47 
20 

49 
36 

44 
35 

44.9 
31.2 

ASHLAND  DAM  29 

MAX 
MIN 

3T 
28 

43 

31 

41 
36 

59 
33 

54 
43 

61 
37 

63 
33 

66 
41 

72 
44 

62 
45 

45 
35 

41 
33 

36 
28 

30 
26 

31 
24 

44 
26 

52 
27 

56 
33 

50 
36 

51 
39 

50 
42 

54 
37 

55 

46 

55 

43 

44 
37 

42 

33 

36 
27 

32 

17 

43 
18 

50 
34 

46 
39 

48.1 
33.9 

BARBOURVILLE 

MAX 
MIN 

41 
12 

45 
33 

50 
32 

58 
25 

54 
39 

60 
29 

65 
23 

68 
25 

72 
42 

65 

46 

49 

30 

43 
25 

40 
25 

28 
21 

26 
21 

50 
16 

59 
16 

59 
25 

64 
27 

53 

31 

44 
35 

61 

33 

56 

44 

54 
39 

47 
26 

46 

27 

45 
26 

42 
20 

53 
12 

54 
26 

48 
31 

51.6 
27.7 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 
MIN 

35 
22 

38 
30 

41 
30 

51 
32 

52 
38 

59 

28 

62 
36 

63 

47 

70 
55 

69 
37 

45 
31 

45 
33 

39 
24 

19 

21 

20 

24 

56 
33 

62 
39 

62 

45 

53 
34 

45 
36 

50 

41 

49 
36 

43 
27 

40 
25 

37 
25 

38 

14 

48 
18 

49 
28 

48 
36 

49.9 
31.1 

BAXTER 

MAX 
MIN 

29 
16 

43 
16 

40 
36 

53 
29 

56 
42 

45 
26 

55 
25 

57 
25 

64 
38 

64 
50 

52 
33 

39 
25 

43 
27 

34 
23 

29 
22 

27 
20 

42 
19 

51 
19 

56 
29 

60 
29 

50 
38 

50 
33 

57 
33 

65 
38 

52 

29 

48 
30 

43 
26 

43 
20 

40 
16 

49 
17 

50 
29 

47.6 
27.7 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

36 
21 

35 
31 

41 
30 

52 
36 

49 
39 

61 
29 

57 
40 

64 
49 

71 
54 

58 
35 

47 
34 

42 
35 

38 
26 

27 
23 

38 
23 

60 
22 

57 
29 

56 

33 

58 
42 

66 
39 

41 
34 

46 
36 

47 
41 

43 
36 

41 
27 

38 
30 

35 
24 

38 
14 

51 
22 

50 
36 

45 
33 

47.4 
32.4 

BENHAM 

MAX 
MIN 

28 

14 

46 
15 

45 
35 

45 
25 

59 
23 

45 
29 

50 
26 

61 
32 

66 
52 

65 

50 

50 
30 

45 
30 

37 
24 

30 
25 

30 
20 

27 
20 

46 

15 

54 
19 

56 
29 

60 
28 

61 
32 

56 
32 

57 

35 

55 

40 

53 
29 

55 

30 

46 
25 

43 
22 

34 
13 

62 

16 

60 
32 

48.4 
27.5 

BEREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

38 
22 

42 

33 

40 

31 

30 

45 
37 

58 

34 

64 
34 

68 
49 

70 
55 

58 
34 

42 
32 

40 
33 

i: 

27 
21 

27 
22 

46 
25 

56 
34 

62 
44 

61 
37 

56 

41 

41 
36 

50 

37 

55 
32 

43 
28 

40 
27 

38 
28 

36 
16 

48 
22 

50 
40 

40 
37 

47.7 
32.5 

BOWLING  GREEN  KB  AP 

MAX 
MIN 

41 
17 

40 
32 

45 
32 

53 
35 

49 
38 

60 
32 

57 
38 

63 

48 

71 
53 

63 
33 

46 
34 

44 
30 

31 
24 

27 
24 

38 
23 

47 
21 

55 
29 

57 
34 

63 
40 

55 

37 

38 
35 

49 
36 

50 
38 

41 
28 

44 
26 

40 
28 

41 
20 

37 

17 

49 
19 

49 
37 

45 
34 

47.7 
31.4 

BURGIN  OIX  DAM 

MAX 
MIN 

37 
21 

41 
33 

41 
31 

56 
33 

52 

40 

58 
32 

64 
34 

67 

47 

70 
52 

67 

41 

44 
33 

41 

34 

37 
24 

28 
21 

30 
22 

48 
24 

58 
25 

56 
33 

62 

38 

61 
42 

68 
36 

48 
36 

55 

43 

49 
38 

43 
35 

40 
26 

38 
27 

43 

17 

50 
23 

60 
33 

48 
38 

49.7 
32.6 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 
MIN 

38 

17 

40 
30 

44 
28 

52 
33 

60 
36 

59 
30 

62 
37 

66 

44 

72 
52 

67 
33 

41 
30 

40 
31 

36 
21 

28 
18 

30 
19 

47 
19 

56 
27 

56 
36 

64 
37 

59 
43 

52 
32 

45 
34 

52 
39 

43 
34 

43 
24 

40 
23 

41 
25 

38 

16 

49 
17 

49 
35 

47 
35 

48.5 
30.2 

CARROLL TON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

34 
24 

36 

30 

37 
32 

50 
31 

49 
38 

53 
26 

60 

35 

64 

46 

68 

54 

67 
37 

39 
32 

42 
35 

38 
24- 

28 
22 

34 
22 

4B 
25 

54 
32 

50 
33 

48 

37 

51 
43 

61 
36 

43 

37 

60 
37 

48 
36 

43 
34 

36 
28 

35 
23 

36 

14 

45 
21 

50 
36 

47 
37 

46.9 
32.2 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 
MIN 

35 
22 

36 

31 

40 
31 

61 
33 

51 
38 

60 
27 

62 

43 

65 

50 

70 
52 

66 
37 

46 
32 

42 
32 

37 
25 

30 
17 

37 
21 

49 
19 

58 
29 

67 
36 

60 

38 

55 
46 

63 
35 

43 
36 

51 

41 

49 
37 

47 
28 

39 
27 

40 
22 

39 
10 

50 
16 

50 
32 

48 
38 

48.9 
31.6 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

38 
16 

43 
34 

46 
29 

55 
28 

44 
32 

59 
30 

60 

30 

66 

40 

70 

44 

57 
33 

42 
26 

41 
32 

32 
23 

26 
22 

27 
23 

47 
16 

56 
20 

58 
32 

62 

29 

52 

41 

41 
35 

52 

37 

53 
42 

45 
29 

45 
23 

44 
28 

43 
26 

39 
16 

60 
13 

52 
29 

42 

36 

48.0 
28.8 

COVINGTON  W  6  AIRPORT 

MAX 
MIN 

31 
23 

34 

31 

37 
32 

46 

34 

45 
34 

46 
27 

66 

40 

62 

46 

66 

50 

53 

33 

37 
30 

38 

31 

31 
20 

25 
19 

29 
21 

45 
22 

51 
30 

48 
35 

43 
33 

48 
40 

40 
35 

45 
36 

47 
38 

38 

35 

35 
28 

30 
25 

30 
21 

33 

14 

42 
23 

48 
35 

41 
33 

41.9 
30.8 

CYNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

33 
22 

37 
29 

37 
31 

58 
32 

49 
39 

69 

33 

66 
42 

71 
51 

66 
40 

40 
31 

39 

30 

35 
25 

30 
22 

29 
22 

47 
23 

55 
29 

51 
34 

51 
35 

52 

42 

47 
37 

47 

37 

51 
42 

46 
37 

41 
33 

34 
27 

31 

24 

36 

12 

46 
19 

60 
32 

46 
36 

4«.0 
31.6 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

33 
20 

38 

21 

40 
30 

42 
32 

55 
37 

46 
33 

58 
34 

62 

45 

68 

45 

70 
50 

53 
32 

44 
32 

40 
27 

27 
21 

29 
21 

28 
22 

46 
23 

57 

30 

58 
38 

62 

40 

54 
35 

39 
35 

47 
38 

53 
37 

39 
28 

44 
26 

40 
26 

39 
17 

38 

18 

48 
23 

60 
37 

46.7 
30.7 

FARMERS 

MAX 
MIN 

34 
22 

42 

30 

40 
31 

58 
28 

67 
39 

54 
27 

63 
27 

69 
36 

72 
43 

67 
46 

48 
33 

44 
28 

37 
26 

29 
22 

29 
22 

46 
16 

57 
19 

57 
27 

57 
34 

55 

34 

55 
38 

61 
37 

54 
42 

53 

38 

44 
33 

44 
28 

36 
22 

37 
13 

47 
12 

60 
22 

47 
36 

49.5 
29.3 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 
MIN 

35 
22 

34 

30 

40 
29 

54 

31 

52 
38 

62 
32 

58 
47 

66 

54 

67 
66 

57 
36 

47 
31 

45 
35 

36 
26 

27 
23 

40 
22 

53 

26 

58 
35 

55 
38 

65 
43 

57 
38 

40 
35 

45 
37 

47 
41 

42 

36 

37 
29 

38 
25 

35 
25 

42 
17 

52 
26 

50 
42 

47 
33 

47,5 
33.5 

FRANKFORT  LOCK  * 

MAX 
MIN 

36 
24 

36 

24 

38 
29 

40 
29 

56 
33 

47 
29 

58 
27 

63 

41 

67 
42 

70 
52 

55 

34 

43 
32 

43 
30 

32 
23 

31 
23 

33 
23 

49 
22 

57 
25 

67 
39 

68 

39 

66 

37 

40 
37 

49 
39 

62 

38 

41 
35 

44 
27 

38 
24 

43 
17 

40 
16 

49 

18 

SI 
38 

47.8 
30.5 

GRAYSON 

MAX 
MIN 

37 
25 

42 
30 

40 
34 

60 
25 

51 
38 

55 

31 

65 
26 

69 

34 

72 
36 

60 
42 

44 
29 

42 
27 

36 
25 

34 
26 

30 
23 

47 
22 

66 
19 

55 
26 

50 

30 

61 
30 

48 
39 

63 

30 

58 
39 

32 

39 

45 

34 

40 
25 

34 
22 

35 
12 

46 
12 

61 
22 

42 
34 

46.7 
28.6 

6REENSBUR6 

MAX 
MIN 

30 
16 

40 

16 

40 
32 

42 
32 

54 
37 

47 
33 

59 
33 

59 
42 

65 

47 

71 
52 

52 

34 

45 
34 

41 
28 

31 
22 

28 
23 

31 
19 

47 
18 

55 

23 

56 
37 

62 
39 

64 
36 

40 
35 

50 
39 

52 
39 

41 
25 

43 
27 

40 
29 

40 
17 

37 
17 

49 
16 

50 
39 

46.8 
30.2 

GREENVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

33 

18 

35 
30 

40 
29 

52 
35 

51 
38 

52 

30 

58 
43 

64 
49 

73 
57 

67 
34 

48 
33 

45 
33 

38 
24 

29 
22 

40 
22 

51 
21 

68 

31 

60 
38 

59 
43 

57 
38 

40 

34 

44 
35 

49 
40 

♦3 
36 

40 
24 

39 
20 

38 
25 

41 
10 

60 
21 

50 
36 

46 
33 

46.1 
31.6 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

MAX 
MIN 

42 
16 

46 
32 

44 
32 

57 
25 

58 
41 

59 
21 

66 
26 

68 

35 

72 
35 

68 
46 

62 
33 

45 
27 

43 
23 

32 
23 

31 
24 

50 
18 

57 
18 

6] 
27 

60 
30 

57 
34 

66 

38 

55 
37 

56 
41 

57 
39 

48 
29 

49 
30 

44 
23 

40 
24 

52 
12 

54 
23 

51 
36 

62.6 
29.0 

MENOERSON  *  SH 

MAX 
MIN 

34 
23 

34 
30 

35 

30 

51 
34 

50 
39 

60 
33 

68 

46 

68 
60 

65 
66 

58 
37 

45 
32 

43 
36 

36 
26 

28 
22 

39 
24 

61 
28 

56 
33 

54 
35 

53 
45 

66 
39 

39 
34 

43 
37 

46 

40 

40 
37 

36 

30 

38 

27 

33 

26 

39 
16 

50 
26 

49 

40 

46 

35 

46.3 
33.7 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

34 
27 

35 
28 

40 
30 

50 
32 

52 
36 

53 

30 

62 

38 

68 

45 

69 
55 

70 
36 

40 
26 

60 
30 

48 
25 

42 
22 

27 
20 

40 
22 

52 
25 

59 
32 

60 
42 

64 
34 

50 
34 

42 

31 

48 
36 

42 
32 

49 
30 

40 
22 

40 
18 

38 

15 

44 
22 

50 
32 

48 
35 

48.3 
30.3 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 
MIN 

30 
16 

41 
17 

45 
33 

43 
23 

63 
24 

48 
29 

52 
24 

62 

27 

67 
33 

71 
35 

55 
31 

46 
24 

44 
26 

34 
22 

30 
21 

27 
16 

42 
16 

61 
16 

55 

29 

61 

30 

55 

37 

47 
31 

65 

31 

58 

36 

50 
27 

42 
30 

41 
23 

40 

36 

9 

60 
11 

S4 

31 

48.2 
24.9 

HOPKINSVILLE  2  E 

MAX 
MIN 

30 
22 

38 
24 

35 
30 

42 
32 

SI 
39 

52 
28 

61 
31 

58 

44 

64 
52 

72 

40 

49 
30 

52 
32 

45 
26 

36 

22 

34 
23 

42 
22 

58 
32 

62 
39 

62 
49 

64 

31 

50 
28 

48 
35- 

46 
37 

45 
27 

41 
24 

40 
22 

41 
21 

41 
16 

51 
26 

48 
38 

44 
37 

46.4 
31.0 

INEZ 

MAX 
MIN 

42 
27 

45 
32 

44 
33 

60 
24 

44 
40 

57 
28 

65 
24 

69 
34 

72 
30 

62 
42 

50 
31 

60 
24 

40 
26 

30 
22 

28 
20 

39 
15 

55 
15 

66 

21 

60 
26 

60 
27 

47 
30 

60 
34 

57 
38 

50 
37 

45 
25 

40 
27 

38 

25 

33 
19 

45 
16 

48 
18 

40 
33 

49.4 
27.2 

lliVfN6T0N 

MAX 
MIN 

34 
24 

35 
32 

39 
30 

52 
33 

49 
38 

58 
32 

59 
41 

65 
48 

72 

54 

56 
36 

46 
32 

42 
31 

36 
24 

29 
18 

34 
20 

49 
23 

56 
30 

66 
36 

63 
42 

55 
40 

41 
34 

43 
36 

49 

40 

42 
36 

42 
29 

38 
26 

33 
23 

39 
13 

49 
25 

49 
37 

47 
36 

47.0 
32.2 

LEITCHFIELD 

MAX 
MIN 

35 
22 

38 
32 

40 
30 

51 
35 

49 
38 

60 
32 

58 
40 

62 

48 

70 
56 

66 
35 

45 
33 

42 
35 

36 
25 

27 
22 

34 
23 

48 
23 

56 
29 

53 

35 

61 
42 

55 
42 

42 

34 

43 
36 

49 
42 

♦3 
36 

42 
29 

39 
26 

37 
27 

36 
16 

48 
22 

48 
36 

46 
3» 

47.1 
32.8 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

34 
23 

3B 

31 

37 
30 

50 
33 

46 
35 

55 

29 

60 
42 

66 

46 

68 

50 

62 

33 

40 
32 

39 
32 

32 
22 

26 
21 

28 
22 

45 
23 

64 
30 

54 

41 

57 

40 

51 
39 

39 
36 

46 
37 

61 
39 

39 

35 

41 
30 

36 
26 

32 
25 

36 
17 

46 
21 

48 
39 

40 
34 

44.6 
32.0 

LOUISVILLE  MB  AP 

MAX 
MIN 

35 
25 

35 
32 

39 
31 

49 
35 

47 
40 

57 
32 

59 

44 

66 
51 

66 
53 

55 

34 

43 
32 

42 
32 

32 
26 

26 
22 

33 
23 

48 
23 

55 
31 

54 
39 

63 
42 

53 

38 

39 
35 

48 
38 

49 
39 

40 
37 

39 
28 

36 

27 

31 
22 

37 
15 

48 
22 

50 
41 

44 
36 

45.4 
33.0 

LOUISVILLE  MB  CITY 

MAX 
MIN 

37 
28 

36 
32 

39 
32 

49 
37 

46 
39 

67 
35 

59 
47 

64 
53 

65 

64 

54 
35 

43 
32 

42 
32 

32 

25 

26 
23 

34 
24 

48 
28 

55 
36 

50 
42 

53 
41 

63 

38 

39 
35 

48 
38 

49 

40 

40 
37 

38 

29 

36 
27 

32 
26 

37 
22 

48 
28 

51 

44 

45 
36 

46.3 

34.7 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

32 
25 

34 
31 

41 
30 

51 
40 

53 

36 

62 
26 

57 

43 

68 

53 

67 
55 

61 
35 

49 
24 

47 
33 

41 
23 

30 
23 

41 

23 

53 
20 

60 
28 

63 
39 

62 
46 

68 
38 

48 
34 

44 
31 

44 
40 

50 
37 

40 
29 

40 
19 

36 

21 

43 
14 

52 
19 

50 

40 

48 
33 

49.2 
31.6 

HAOISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

34 
22 

35 

31 

40 
30 

52 

37 

60 
41 

61 
29 

60 
49 

65 
56 

71 
53 

61 
36 

47 
33 

45 
36 

40 
27 

32 
24 

40 
24 

52 

23 

56 
32 

59 
39 

57 
43 

68 
39 

44 
35 

45 
38 

48 

40 

42 
36 

39 
26 

38 
26 

36 
24 

41 
14 

51 
22 

60 
38 

46 
34 

46.6 
33.5 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 

MIN 

36 
15 

40 
33 

44 
30 

54 
34 

50 
39 

60 
31 

57 
45 

66 

50 

72 

57 

67 
29 

46 
32 

43 

33 

36 

24 

28 
22 

34 
23 

50 
20 

55 
32 

58 
40 

63 

40 

57 
43 

43 
34 

44 
34 

50 
43 

46 

37 

43 
24 

40 
23 

41 
27 

40 
10 

50 
12 

49 
41 

47 
37 

48.6 
32.1 

MANCHESTER  <,    SE 

MAX 
MIN 

40 
14 

44 

31 

43 
32 

61 
24 

53 

39 

68 
26 

63 
24 

68 

31 

69 
36 

65 

45 

47 
31 

41 
24 

37 
24 

29 
22 

26 
22 

48 
20 

57 
16 

60 
25 

63 
27 

53 
34 

49 
36 

67 
33 

66 

45 

63 

39 

45 
26 

44 
28 

45 
24 

40 
22 

60 
12 

54 
•24 

48 
36 

50.6 
28.1 

MAYFIELO  2  S 

MAX 
MIN 

33 

23 

36 
30 

44 
29 

51 
38 

63 

34 

61 
33 

58 

44 

67 
51 

71 
57 

61 
35 

49 
27 

46 
32 

40 
23 

29 
21 

42 
22 

51 
24 

68 
31 

62 

39 

64 
49 

59 

37 

44 
33 

45 
30 

47 
37 

48 
35 

43 

28 

41 
22 

39 
25 

42 

16 

61 
26 

49 
44 

46 
32 

49.4 
32.5 

Sa*  i«f«i«ae«  aotss  tollevlnc  •tftttoa  lates, 
-    127    - 


DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY   ( 
DECEMBER  1952 

Table  S  -  Continuad 

Day  Ol  Month 

• 

Stabon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

MAYSVILLE  D«M  33 

MAX 
MIN 

34 
25 

34 

27 

38 
32 

38 
32 

54 
32 

47 
32 

51 
32 

61 
37 

67 

43 

70 
53 

54 
35 

41 
29 

40 
32 

32 
24 

29 
23 

30 
22 

46 

20 

55 
27 

54 
32 

49 
33 

50 
39 

42 
37 

49 
36 

52 

39 

40 
36 

41 
29 

33 
23 

31 
12 

36 

11 

45 
18 

51 
36 

49.0 
30*3 

MIDOLESBORO 

MAX 

MIN 

18 

47 
34 

45 
37 

55 

30 

51 

41 

58 
30 

56 
24 

66 
34 

70 
43 

64 

47 

62 
29 

45 
26 

40 
27 

30 
25 

29 
22 

46 

16 

59 

16 

55 
24 

61 
25 

55 
33 

49 

37 

52 

38 

63 
43 

58 
35 

50 
28 

60 
22 

49 
25 

42 

19 

49 
13 

51 
29 

45 
37 

51.2 
29.3 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

37 
30 

40 
28 

38 
30 

55 
37 

60 
36 

53 
30 

61 
44 

67 

51 

68 
38 

61 
31 

48 
30 

42 

23 

36 
21 

30 
20 

28 
21 

45 
29 

55 

38 

56 
38 

67 
40 

53 
36 

51 
36 

48 

43 

62 
36 

49 
32 

44 
26 

38 

21 

33 
20 

37 
15 

45 
32 

49 
36 

44 
32 

47.4 
31.6 

MURRAY 

MAX 
MIN 

35 
24 

38 
32 

46 
32 

52 
40 

55 
37 

64 
32 

60 
45 

67 
52 

72 
59 

67 
37 

50 
28 

46 

30 

40 
24 

30 
23 

44 
23 

54 
22 

60 
30 

65 
39 

64 
48 

61 
39 

44 

35 

45 
30 

48 
39 

47 
37 

44 
30 

44 
24 

43 
26 

45 
16 

53 
22 

49 
39 

48 
36 

61.0 
33.2 

OWFNSRORO 

MAX 
MIN 

35 
23 

33 

31 

36 
29 

50 
35 

49 
39 

60 

31 

68 
42 

65 
48 

66 
56 

59 
36 

46 

33 

41 

36 

35 
22 

27 
17 

38 
23 

50 
25 

57 
30 

55 
35 

64 
45 

57 
38 

38 

34 

43 

37 

46 

41 

41 
36 

38 

30 

38 
26 

32 
26 

39 
16 

49 
23 

49 
32 

45 
33 

46.1 
32.5 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

35 
26 

34 

30 

43 
30 

52 

40 

52 

34 

60 
34 

56 

45 

66 

54 

66 
46 

46 
36 

48 
27 

42 
25 

33 
24 

27 
23 

41 
26 

52 
25 

58 
34 

60 
40 

61 
46 

53 
36 

39 

34 

46 
34 

44 
39 

47 
32 

36 

27 

39 

20 

34 
20 

42 

15 

50 
23 

49 
41 

41 
34 

46.6 
32.2 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

32 
26 

35 
27 

34 
30 

43 
30 

52 
39 

53 
29 

64 
29 

57 
46 

68 

56 

72 
39 

39 
30 

49 
29 

43 
28 

35 
24 

29 
23 

41 
24 

64 
26 

60 
31 

61 

39 

60 

30 

63 
36 

41 
34 

47 
32 

45 

38 

47 

31 

36 
23 

41 
24 

35 

15 

44 
15 

53 
22 

49 
36 

47.5 
30.3 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

42 
25 

44 
36 

43 
34 

60 
29 

55 

43 

60 
33 

63 
29 

69 

35 

72 
36 

59 
49 

49 
31 

45 
31 

39 
29 

30 
26 

30 
26 

51 
22 

59 
21 

62 

34 

60 
34 

55 
36 

44 
41 

60 
37 

56 

46 

56 
36 

47 
33 

49 
32 

44 
28 

42 
22 

52 

16 

56 

28 

46 
39 

51.5 
32.2 

PRINCETON 

MAX 

MIN 

33 
19 

36 
31 

42 
29 

52 
36 

54 
32 

65 
22 

56 
32 

65 

47 

73 
54 

59 

35 

49 
24 

45 

24 

40 
22 

29 

20 

42 

23 

55 
17 

60 
23 

64 
29 

58 

40 

59 
40 

40 
33 

46 
28 

46 
40 

48 
37 

41 
26 

41 
19 

40 
19 

44 
10 

53 

15 

50 
31 

44 
34 

49.4 
28.7 

RICHMOND  E  STATE  COL 

MAX 
MIN 

31 
19 

38 
25 

41 
32 

40 
31 

56 
36 

44 

31 

56 
40 

63 

45 

66 

50 

69 
50 

52 
32 

40 
32 

39 
26 

27 
21 

26 
22 

28 
23 

44 
27 

54 

36 

65 
38 

60 
40 

64 
36 

42 

36 

49 
42 

53 

37 

40 
29 

42 
27 

36 

27 

36 

17 

40 
16 

45 
26 

49 
38 

45.6 
31.6 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

37 
21 

40 
32 

44 
31 

52 

36 

60 
40 

61 

34 

58 
46 

64 
49 

72 

57 

67 
35 

48 
33 

44 
34 

38 
25 

29 
24 

38 
23 

49 
23 

58 
34 

68 

40 

62 

44 

58 

3B 

40 
35 

42 

34 

50 
39 

42 
30 

40 
27 

39 
22 

37 
23 

38 
14 

61 
21 

49 

40 

47 
34 

48.5 
32.8 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 
MIN 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

39 

19 

40 
32 

45 
32 

55 

33 

48 
40 

62 

31 

61 
45 

65 
49 

73 
58 

66 
36 

48 

34 

46 
35 

38 
26 

29 
23 

36 
23 

49 
23 

57 
30 

60 
40 

63 

40 

57 
46 

46 
35 

48 
36 

63 

45 

46 
36 

45 
25 

43 

28 

43 
29 

39 
14 

61 
2C 

51 

37 

47 
37 

49.9 
33.5 

SHELBVVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

35 
17 

35 
29 

37 
27 

48 
30 

48 
35 

55 
29 

60 
36 

63 
45 

66 

55 

63 
36 

41 
30 

41 
32 

36 
23 

28 
20 

33 
21 

47 
21 

54 
26 

62 

35 

51 
38 

51 
44 

61 
34 

44 

36 

49 

40 

47 
35 

41 
32 

36 
26 

30 
24 

36 

IS 

46   48   45 
19   34   36 

45.7 
31.0 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

38 
18 

43 
34 

44 
32 

55 

30 

48 
39 

61 
33 

59 
36 

66 

44 

72 
56 

63 
38 

44 
31 

41 
32 

36 
24 

26 

21 

28 
22 

46 

19 

56 
22 

56 
34 

63 
32 

55 
33 

48 

34 

49 

3e 

46 
31 

46 
37 

47 
21 

41 
21 

43 
28 

38   60   50   45 
20   16   30   37 

48.5 
30.7 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

40 
15 

40 
28 

46 
28 

55 
28 

47 
36 

60 
24 

58 
41 

66 
39 

71 
52 

62 
32 

46 
29 

42 
32 

36 
22 

27 
19 

30 
19 

16 

25 

34 

32 

55 
40 

44 
31 

♦  5 

33 

53 

39 

45 

34 

45 
26 

41   43 
24   25 

38   50   49'  45 
12   11   25   32 

47.3 
28.5 

VANCEBURG  DAM  32 

MAX 

MIN 

36 
28 

38 
29 

39 
33 

56 
28 

49 
36 

48 
32 

60 
32 

68 
42 

72 
49 

61 

43 

51 
34 

41 
30 

35 
26 

34 
22 

28 
22 

45 
23 

56 
28 

52 
38 

5J   5C 
39   35 

47 
38 

49 

31 

53 
42 

52 

38 

4! 
3! 

38   32 
26   23 

34   46   52   45 
13   16   27   36 

47.1 
31.7 

WEST  LIBERTY  HATER  WKS 

MAX 
MIN 

32 
25 

40 
28 

42 
30 

50 
35 

59 

40 

49 
29 

55 
28 

64 

34 

68 

37 

72 
37 

54 
33 

41 
27 

42 
27 

34 
23 

36 
22 

25 
2C 

4e 

19 

57 
23 

61 

3C 

56 

33 

60 
30 

57   58   57 
34   38   38 

52   46   43 
32   30   23 

41   40   50   52 
16   11   20   35 

49.9 
28.6 

WILLIAMSBURG 

MAX 

MIN 

43 
26 

46 

35 

48 
33 

5* 
32 

59 

40 

62 

30 

61 
32 

65 

40 

71 
49 

64 

44 

45 
31 

45 
34 

38 
24 

28 
22 

29 
23 

51 

2C 

56 
22 

59 

30 

62   50   50 
32   40   35 

53   5< 

36   45 

59 
39 

46   47   47 
26   29   28 

40   50   51   45 
24   16   34   37 

51.0 
31.8 

WILLIAMSTOWN 

MAX 
MIN 

34 
23 

35 
28 

36 

30 

51 
31 

45 
36 

49 
25 

59 

40 

63 

46 

63 
52 

59 
39 

39 

30 

38 

30 

34 
22 

26 

20 

29 
20 

42 
21 

52   60 
29   35 

47   50   49 
34   40   3  5 

45   50   47 
35   41   35 

41   35   30 
32   25   22 

33   43   50   46 
15   21   35   35 

44.2 
31.0 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

30 
24 

41 
24 

44 
33 

42 

30 

55 
33 

49 
29 

61 
28 

60 
32 

69 

45 

72 

51 

56 
32 

47 
32 

42 
28 

30 
22 

30 
21 

31   49   56 
18   21   21 

57   64   55 
33   33   37 

40   52   57 
35   34   35 

47   45   43 
29   28   28 

44   40   50   52 
22   17   18   38 

48.7 
29.4 

Table  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Pl 

WOLF  CREEK  DAH 

EVAP 
WIND 

58 

38 

.03 
35 

.02 
26 

.00 
55 

.04 
38 

.04 
13 

.05 
22 

.06 
67 

.11 
88 

.10 
79 

.03 
44 

.06 
64 

• 
42 

* 

46 

* 
11 

» 
13 

.11 
14 

.02 
5 

.04 
44 

.02 
67 

.05 
27 

.02 
50 

.03 
27 

.03 
9 

.03 
38 

.04 
21 

• 
44 

9 

.13 
21 

.01 
27 

B1.14 
1142 

I  r«f«reBCe  iwt«a  follovlnt  Station  Indas. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


nHTDCET 
DECKHBER   1S52 


Station 


A8BIJUID  DAH  39 

BXAVEB  DAM 

BEHHAll 

BOtLIMG  aaXK   IB  /LP 

CCKBU   CAA  AP 

COVIHOTOB  WB  AttPOBT 

DAMTILLI 

rABKOtS 

rOBOS  nRBT  DAM  SO 

HEIDELBERG  LOCK  14 

IBVISGTOB 

LEXIMGTOH  WB  AIBPOBT 

LODISVILLE  WB  AP 

MAMMOTH  CAVE  PAU 
HATSVILLE   DAM   33 
MIDELSSBOBO 

■rasAT 

OWBRSBOBO 

PADDCAB  CAA  AIRPQBT 

ST  JOBH  BEraLEHEM  ACAD 

BCOTTSVILLK 

WILLLAMSTOan 

WCLr  CBEEI  DAM 


Day  of  motith 


SNOVFALL 
SM   OK   GMD 

SMCaFALL 
SN   ON  GKD 

SNOWFALL 
SM   ON  GMD 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN   OM   GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 
WTO  BQDIV 

SNOWFALL 
SN   ON  OID 

SNOWFALL 
SN   ON  OID 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN   CN  0)0 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

SNOWFALL 
SN   (W   GND 

SNCWFALL 
SN   OH  GND 
WTO  EQDIV 

SNOWFALL 
SN   OM  GMD 

SNOWFALL 
SN   OH  GND 

SNCWFALL 
SN   OH  (XD 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNCWFALL 
SN   ON  OID 

SNOWFALL 
SN   CN  GND 

SNOWFALL 
SN   CH  QID 

SNOWFALL 
SN   CH  (WD 


SNOWFALL 
SN   OH  GMD 


Sm  nisnnc*  nota*  IdOawing  Station  Indax. 
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DAILY  PRECIPITATION 


T*bU3 

J>^J 

LJL   X 

xx^ 

xx> 

wrx' 

DlLATm   DATA 

StotiOB 

D>7o<  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

lUY   1952 
DOITOES   B*1UIXTT3   FORD  BE 
WOaOBORT   LOCK  4 

T 

.95 
1.15 

.44 

.36 

.04 

.05 
.05 

.12 
.18 

.43 

.32 
.50 

.04 

T 

.27 
.28 

.10 

2.68 
2.60 

Volf  Creek  Daa 


Volf  Creek  Daa 


CORaECTIONS 
HOHTH:   FEBRUABT  1952 


HONTH:   HABCH  1992 


HONTH:   JUNE  1952 


Wind  MoveBeats  should  be  as  follows:  27th, 
27;  28th,  27;  29th,  27;  BODthl?  total, 
932. 


Daily  aaounts  should  be  aa  follows:  13th, 
.11;  14th,  T;  20th.  0;  21st,  .65;  22ad, 
1.89;  23rd,  1.15;  aontbly  total,  5.27. 


tM  blkFwteg  3lBtk»  ladn. 
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STATION  INDEX 


Station 


ADO) SON   DAM   49 

»DOLi>huS    1    H 

ALBANY 

ALLEN 

ANCHORAGE 

ASHCAMP 

ASmLAND   OAH   29 
BARaOURVILLE 
OARDSTOWN   S.J.    c>ftEP 
BAXTER 

BEAvEfi  DAM 

BENmaH 

8EHEA  COLLEGE 

BEREA  HATER  aOftKS 

BOWLING  OREfN 


CAMPBELLSVILLE 

CARROlLTON  L0C<  I 

CLERMONT  1  SSE 

COLLEGE  HILL  LOCK  I 

COLUMBIA 

CORBIN  CAA   AIRPORT 


DEMA 

DtWET    DAM 

CrUNtcE    BARRETTS    FORD    BR 

OUNMOR 

DUNNVILLE 
eODTVlLLE  LOCK  F 
EDMONTON 
EL<MORN  CITY 
FALMOUTH 

FARMERS 

f LEMlNGSauRG 

FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  0AM  50 

FRANKFORT  LOCK  6 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

FREE8URN 

FRENCHSURG 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 


County 


BRECKINRIDGE 

ALLEN 
CLINTON 
FLOYD 
JEFFERSON 

PIKE 
BOYD 
KNOA 

nelscm 

HARLAN 

OHIO 
HARLAN 
MADISON 
MADISON 
090A I  WARREN 

CiO?  WARREN 
09 Oq| WARREN 
0^79  I  CAMPBELL 
lOi.6  EDMCWSON 


MERCER 
CUMBERLAND 
PULASKI 
TRIGG 


13*5  CARROLL 

BULLITT 
MADISON 


HITLET 


1655|BOONE 
1969|WH1TLEy 

:99e  HARRISON 

Z 003  HARBISON 
2  0<.o'  BOYLE 


2132 


PERRY 


21391  KNOTT 
2180  FLOYD 
2356  OHIO 
2366  MUHLENBERG 


CASEY 

LYON 

METCALFE 

PIKE 

PENDLETON 


GES 


LOCK 


GLASGOW 
GLENOALE 
GRANT  DAM  3B 
GRAYSON 
GREENSauRG 

GREEnSBURG  HIWA' 
GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2  W 
HARTFORD  6  NW 
HAZARD  W/TER  WORKI 

HEIDELBERG  LOCK  1' 

HENDERSON  t>   Sw 

HICKMAN  1  E 

HICKSVILLE 

HlOH   BRIDGE    LOCK    ' 


KINDMAN  SETTLEMENT  SCH 
HOPKINSVILLE  2  E 
HYDEN 

INEZ 
IRVINGTON 

JACKSON 

JEREMIAH 

KEENE  2  N 
KENTUCKY  0AM 
LANCASTER  ICE  PLANT 


2791  ROWAN 
2903  1  FLEMING 
2953!ma01SON 
2961  CRITTENDEN 
3028  I  FRANKLIN 

3036.S1MPS0N 

30A6|P1KE 

3052|MEN1FEE 

31 9A  SCOTT 
3203  HENRY 

32A1 1  BARREN 
3252!hARD1N 
3358  BOONE 
3391 jCARTER 
3A30l GREEN 


61  BR  I3A35  GREEN 

J3A*.3  IgREENUP 
3451 jMUHLENBERG 
3652  OHIO 


'371 


I  (PERRY 


37  16 

38  27 

36  52 

37  *e 


37  01 

36  58 
39  03 

37  12 

37  13 

3  7  J.B 


■37A1  LEE 

3762  HENDERSON    i 

3816  FULTON 
'3821  .GRAVES 
13837  JESSAMINE 

|3899' KNOTT         | 
399a1chRISTIAN    I 
|a093  LESLIE       | 
|413AlMARTIN 
|A165lBRECKINRIDGe  i 

14196 iBREATHlTT    ; 
4255  LETCHER 
4369  JESSAMINE 
;4>>14  LIVINGSTON 
'(.620  GARRARO      I 


85  OS 
82  43 
65  33 


83  53 

8S  2Q 
83  20 


04 

84  40 

36 

5C 

84  19 

38 

84  18 

?3 

84  IB 

37 

39 

84  46 

37 

0? 

83  07 

25 

82  48 

84  58 

88  05 

37  00   86  37 

37  18 


83  33 

83  43 

84  15 
88  06 


36  43 

37  34 

37  57 

38  12 
38  25 

37  00 


38  37 
37  12 
37  32 
37  15 


37  33 

37  10 
37  58 


Obser- 
vation 
time 


86  34 

82  08 

83  39 


85  30 
82  51 
67  12 


63  22 

82  32 

86  IT  ! 

83  23 
82  56 
04  38 


CORPS  OF  ENGINEERS 

_  M.  OEARING 
MRS. BARBARA  M.  COOL 
NNIE  AUXIER 
E.  BARRET 

MARY  S.  RATLIFF 
CORPS  OF  ENGINEERS 
UNION  COLLEGE 
ST.  JOSEPH  PREP  SCH 
C.  HOMER  NOLAN 

E.  G.  YOUNG 
C.  C.  WHITEAKER 
JAMES  A.  GROSSMAN 
MRS.  L.  B.  GAFFARD 
JAMES  R.  EDWARDS 

TVA-639 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STINSON  SKAGGS 
EDWIN  E.  JOHUSON 

C.  W.  WILLIAMS 
MARVIN  M.  LEE 
THOMAS  A.  LEWIS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ALVA  MC  KINLEY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
6ERNHEIM  FOUNDATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MBS. HAZEL  B. PICKET 
CIVIL  AERO.  ADM. 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
KY  DEPT  OF  CONS. 
MARSHALL  HILL 
CHARLES  C.  HALL 
.  COLD  I  RON 

RALPH  H.  BEALL 
HATTIE  8.  BARNEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

!  GIVENS 

HE  D.  TARTER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  E.  MORAN 
HARVEY  J.  FARMER 

RANK  M.  LAW50N 

MRS.  C.  C.  STAMPER 

BYRON  F.  FLEMING 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

lERMAN  D.  NEAL 
lOHN  E.  TANNER 
RENCH8URG  SCHOOL 


Refer 


tables 


CORPS   OF 


GINEEI 


.Y    M.     BEAN 

ID  W.  BELL 
CORPS  OF  ENGINEERS 

(LEY  I .  STATEN 
MRS,  MELL  M.  LINGLE 

MRS.  ADA  L.  COX 
CORPS  OF  ENGINEERS 
C.  B.  LOVELL 
DAVID  K,  CARSON 
BURCHELL  MUNCY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANK  STREET 

MRS.  NELL  5.  CALVll 


CORPS  ) 


ENGINEEfiS 


ELIZABETH  WATTS 
MRS.  W.  K.  MORRIS 
MRS. FOREST  CAMPBELL 
UNITED  FUEL  GAS  CO 
FLOYD  G.  BOBBINS 

MRS.  MAE  JETT 
H08ART  I SON 

HUGH  J.  CARROLL 
TVA-379-A 
KENTUCKY  UTIL  CO 


2  3  5 
2  3  5 
2    3    5 


Station 


County 


LAURA 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LIMESTONE  SPRINGS 

LITTLE  HICKMAN  LOC<  8 
LOCKPORT  LOCK  2 
LOUISA  2 

LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

LOUISVILLE  WB  CITY 
LOVELACEVILLE 
MADISONVlLLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 

MAYFIELO  SUBSTATION 
MAY? I  ELD  2    S 
MAYSVILLE  DAM  33 
MC  KEE  1  SE 
MIODLESaORO 

MIDWAY 
MILLERSTOWN 
MONT  I CELLO 
MOUNT  STERLING 

MUNFORDVILLE 

MUBRAY 

OLNEY 

ONEONTA  DAM  35 

OWENSBOBO 

0WENS6OR0  DAH  46 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PAINTSVILLE 

PIKEVILLE 

PINEVILLE 

PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND  E  STATE  COL 
RUMSEY  LOCK  2 
RUSSELLVILLE 

RUSSELLVILLE  5UB5TA 
ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 
SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE  2 
SCOTTSVILLE 

SEBREE  WATER  WORKS 
SHAWNEE  STEAM  PLANT 
SHELBYVILLE  2  W 
SHEPHERDSVILLE 
SOMERSET  1  N 

SPRINGFIELD 
STEARNS  2  N 
SUMMER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SUBSTA 
TAYLORSVILLE 

T0MPK1N5VILLE  2 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
UN10NT0WN  DAM  49 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 


VAN BUR EN 

VANCEBURG  DAM  32 

WAYNESBURG  6  E 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS  8651 

WESTPORT 

WILLIAMSBURG 
WILLIAMSTOWN 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


MARTIN 

GRAYSON 

FAYETTE 

CASEY 

BULLITT 

JESSAMINE 

HENRY 

LAWRENCE 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

BALLARD 

HOPKINS 

EDMONSON 

CLAY 

GRAVES 
GRAVES 
MASON 
JACKSON 


569*  CALLOWAY 
6020  HOPKINS 
6033  CAMPBELL 
6091  DAVIESS 
6096  DAVIESS 


HlNi 


MONROE 
TRIGG 
ANDERSON 


ANDERSON 
LEWIS 

LINCOLN 
MORGAN 


MC  CBACKEN 
CRACKEN 

JOHNSON 

PIKE 

BELL 

CALDWELL 
ESTILL 
MADISON 
MC  LEAN 
LOGAN 

LOGAN 

HARDIN 

MERCER 

MAGOFFIN 

ALLEN 

WEBSTER 
MC  CRACKEN 
SHELBY 
BULLITT 
PULASKI 


TON 


37  55 

37  45 

38  26 


38  38 

37  26 

36  37 

38  09 

37  27 
36  50 


36  36 

37  14 

38  58 
37  46 


85  40 
84  3  5 

84  58 
B2  37 

85  44 
85  48 


67  29 

86  06 

83  43 

68  39 

86  38 
B3  42 
63  59 
63  43 

84  41 


Obser- 
vation 
time 


37  56 

38  39 
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KENTUCKY  -  1952 


0.  K.  Anderson,  Section  Director  -  Louisville 
WEATHER  SUMMARY 


Weather  conditions  in  Kentucky  during  the  year  were  rather 
mild  and  dry.   Temperatures  averaged  above  the  mean  while 
precipitation  was  below  the  average.   Marked  departures 
from  seasonal  conditions  both  in  temperature  and  precipi- 
tation characterized  several  of  the  months.   Snowfall  was 
unusually  light.   The  outstanding  features  were  the 
record-breaking  high  mean  temperature  for  June,  the  near- 
record  low  mean  temperature  for  October,  and  the  drought 
conditions  during  the  farming  season.   The  highest  tem- 
perature during  the  year  was  one  of  the  sixth  highest 
ever  recorded  and  the  highest  since  1936.   The  lowest 
temperature  for  the  year  remained  above  zero  for  the 
first  time  since  1922. 

Temperatures  averaged  above  normal  in  seven  months  and 
below  normal  in  five.   The  annual  average  temperature  of 
57.6°  was  0.9°  above  the  64-year  mean  of  56.7°.   The 
highest  annual  mean  temperature  was  60.3°  at  Murray;  the 
lowest  was  54.9°  at  Covington  WB  Airport.   The  highest 
temperature  for  the  various  stations  occurred  either  on 
June  29th,  30th,  or  the  period  July  26th-29th;  the  lowest 
temperatures  occurred  on  January  29th  or  30th.   The  high- 
est temperature  reported  during  the  year  was  110°  at 
Princeton  on  July  27th  and  Murray  on  July  28th;  the  low- 
est was  2°  at  several  locations  on  January  30th.   The 
average  last  day  in  spring  when  temperatures  dropped  to 
32°  or  below  was  April  6th  in  the  western  section,  April 
10th  In  the  central,  and  April  16th  in  the  eastern  sec- 
tion.  The  average  first  day  in  fall  when  temperatures 
dropped  to  32°  or  below  was  October  7th.   The  greatest 
monthly  excess  of  temperature  was  in  January  and  amounted 
to  5.6°;  the  greatest  monthly  deficiency  was  in  October 
and  amounted  to  6.3°. 

Precipitation  was  above  normal  in  three  months  and  below 
in  nine.   The  yearly  total  of  precipitation  was  41.44 
inches  which  is  4.32  inches  below  the  64-year  average 
of  45.76  inches.   The  greatest  monthly  excess  was  2.46 
inches  in  March;  the  greatest  monthly  deficiency  was 
1.57  inches  in  June.   The  greatest  local  amount  of  pre- 
cipitation for  the  year  was  E66.90  inches  at  Hindman 
Settlement  School;  the  least  local  amount  was  32.49  in- 
ches at  Uniontown,  Dam  49.   The  greatest  monthly  aver- 
age for  the  State  was  7.25  inches  in  March  and  the 
least  was  1.45  inches  in  October.   The  greatest  local 
amount  for  any  month  was  11.42  inches  at  Edmonton  in 
March;  the  least  local  amount  for  any  month  was  0.00  inch 
at  Hicksville  in  June.   Snowfall  was  unusually  light  with 
the  yearly  total  of  5.2  inches  being  7.9  inches  below  the 
56-year  mean.   The  greatest  local  yearly  amount  of  snow- 
fall was  35.5  inches  at  Benham.   The  month  with  the 
largest  average  amount  of  snowfall  for  the  State  was 
November . 

The  crop  season  was  highlighted  by  one  of  the  worst 
droughts  in  recent  years  in  the  western  half  of  the 
State.   The  drought  began  in  June,  got  critical  in  late 
July  and  extended  through  most  of  August.   Crop  yields 
were  extremely  variable  as  a  result,  ranging  from  very 
poor  in  western  counties  to  good  or  excellent  in  north 
and  east.   The  greatest  damage  was  to  corn  and  hay.   On 
the  other  hand,  small  grains  and  tobacco  crops  turned  out 
much  better  than  average.   The  corn  crop  started  off  fine 
but  then  the  dry  weather  began  and  before  it  was  over 
much  of  the  crop  was  ruined  during  the  shooting  and 
tasseling  stage.   Hay  yields  were  cut  sharply  and  the 
drying  up  of  pastures  caused  grasses  and  legumes  in- 
tended for  hay  to  be  diverted  to  immediate  feed.   Tobacco 
made  excellent  recovery  following  the  drought. 

WEATHER  BY  MONTHS 

January  -  The  month  was  unusually  mild  with  exceptionally 
light  snowfall  and  above  normal  precipitation.   A  severe 
ice  storm  hit  the  western  part  of  the  State  on  the  2nd 
causing  considerable  damage.   Flood  stages  were  reported 
along  the  Green  River  during  half  of  the  month  and  rain- 
fall near  the  end  of  the  month  started  a  rise  on  the  Ohio 
River  which  culminated  in  flood  stages  throughout  its 
length. 


February  -  Weather  conditions  prevailing  during  the  month 
were  generally  seasonal  and  favorable.   Temperature  aver- 
aged above  normal  and  precipitation  below.   Snowfall  was 
much  below  the  average  for  the  month.   Rising  water  at 
the  end  of  the  previous  month  resulted  in  above  flood 
stages  during  this  period. 

March  -  The  outstanding  features  of  this  month  were  the 
number  of  days  with  high  winds,  the  excessive  precipi- 
tation, light  snowfall,  and  the  severe  storms.   The  aver- 
age temperature  was  below  normal.   Numerous  streams  and 
rivers  were  in  flood  stage  during  the  month  because  of 
heavy  rains. 

April  -  The  first  half  of  the  month  was  generally  cool 
and  the  second  half  warm  with  the  average  temperature 
for  the  month  as  a  whole  a  little  below  normal.   Rainfall 
was  very  light  and  snowfall  was  of  no  consequence.   A 
hailstorm  was  the  only  storm  causing  any  damage  but  the 
total  damage  was  small. 

May  -  Weather  during  May  was  warm  during  the  first  part 
of  the  month  and  alternately  below  and  above  normal  the 
balance  with  the  average  temperature  for  the  month  a 
little  above  the  mean.   Precipitation  was  below  normal. 
This  was  a  good  month  for  the  farmers. 

June  -  The  weather  for  the  month  was  responsible  for  the 
beginning  of  a  disastrous  period  to  farming  and  gardening 
interests.   Temperatures  of  90°  or  above  occurred  at  most 
stations  with  unusual  frequency.   The  average  temperature 
for  the  State  broke  all  previous  records  for  June.   The 
average  rainfall  was  only  slightly  more  than  half  of  the 
normal  amount  for  the  month.   Numerous  storms  resulted  in 
fatalities,  injuries,  and  moderate  property  damage. 

July  -  Weather  conditions  during  the  month  were  similar  to 
those  of  June.   Intense  heat  and  drought  conditions  pre- 
vailed over  a  large  portion  of  the  State  during  a  great 
part  of  the  month.   Temperatures  of  90°  or  above  again 
were  unusually  persistent.   Precipitation  averaged  more 
than  1  1/2  inches  below  the  mean  for  the  State  as  a  whole. 
A  few  severe  thunderstorms  again  accounted  for  fatalities, 
injuries,  and  large  amounts  of  damage  to  property  and 
crops. 

August  -  Temperatures  throughout  the  month  were  mostly 
seasonal,  with  the  average  a  little  above  the  mean.   Pre- 
cipitation continued  below  normal  but  amounts  were  suf- 
ficient to  relieve  the  drought  conditions  in  the  State 
with  the  exception  of  many  counties  in  the  western  sec- 
tions.  Hailstorms  accounted  for  heavy  damages  to  crops. 

September  -  The  average  temperature  was  below  normal  for 
the  first  time  since  April  of  this  year.   Precipitation 
was  again  below  normal  but  during  this  month  the  western 
and  southern  counties  were  benefitted  by  the  falls.   Pre- 
vious moisture  deficiency  was  somewhat  alleviated  in 
those  counties  but  moisture  deficiencies  were  becoming 
rather  acute  in  central  and  eastern  counties  by  the  end 
of  the  month. 

October  -  Frost  and  freezing  temperatures  were  of  frequent 
occurrence  with  the  average  for  the  month  being  the  third 
coldest  on  record  for  October.   Precipitation  averaged 
considerably  below  normal  in  practically  all  parts  of  the 
State. 

November  -  The  weather  was  mostly  seasonable,  although 
both  the  temperatures  and  precipitation  averaged  some- 
what below  normal.   Rains  during  the  latter  half  of  the 
month  replenished  water  reservoirs  and  kept  soils  moist 
to  wet . 

December  -  Temperatures  were  unseasonably  mild  and  pre- 
cipitation was  Just  slightly  above  the  mean.   Snowfall 
was  generally  light.   A  tornado  on  the  9th  hit  three 
western  counties.   -  W.S. 
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AVERAGE  TEMPERATURES   AND    DEPARTURES  FROM  NORMAL 
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47,0 

46,5 
43,8 

46. IM 

46,3 

46,6 

46,7 
45,0 
46,1 
44,7 
47,4 

43,7 
44,3 
45.1 
47,3 
41,5 

47.1 

45,5 
46,5 
45,6 
45,8 

45,0 
47,7 
46,6 
44,3 

45,0 
44,6 
45,4 
45,0 

47,7 

46,5 
47,7 
46,3 
47,7 
41,5 

47,0 

48,4 

46,7 
46,1 

45,2 

47,6 
46, 7M 
43,8 
48,3 

45,6 
47, 4M 
45,0 
48,7 
46,8 

44,7 

49. OM 
45.6 

,0 

-  .0 

-  ,9 

-  7,0 

-  7.8 

-  .5 

,5 

-  1,0 

-  ,3 

-  1,1 

-  1,7 

-  ,7 

-  1.7 

-  7.5 

-  .5 

-  ,7 
,0 

1,3 
.5 

-  1.3 

,6 

-  7.7 

-  3.3 

-  .5 

-  ,7 

-  ,3 

-  ,7 

-  3,8 

-  1,4 

-  1,8 

-  7,7 

1,0 

,1 
,2 

-  ,8 

-  .6 

-  ,8 

54.7 
57.4 
56.8 
57.1 
55.0 

56.7 
54.6 
55,6 
55,8 
57,2 

56,6 
55,7 
56, 4M 
54,5 
53,3 

54, 6M 

55.4 
56,0 
56,6 
51.3 

53, o 
55,2 

56,0 
56.1 
55,7 

56,4 
55,0 
56,2 
55,0 
55,8 

56.1 
54.7 
55,7 
56.8 
56.4 

56.4 
57.7 

55.7 
56.4 
53,4 

57,7 
55,2 
57,2 
57,0 
56,1 

55,5 
58,1 
55, 4M 
54.6 
56.  5M 

54.7 
57.2 
55.0 
57. 7M 
56.0 

55.8 
54.7 
57.4 
55.2 
58.3 

55.8 

,6 
7,0 

-  ,8 

-  2,4 

•  4 

1,2 

.5 

1.6 

-  4.3 

-  ,2 

-  1,0 

.8 

-  1,8 

-  1,1 

-  ,3 

,7 

,4 
.9 
,4 

-  2,0 

1.6 

-  1.0 

,8 
,9 

-  1,0 
1,1 

-  3,2 
1,4 

-  2,4 

-  1,5 

-  ,7 
1,5 

,7 
1.2 

-  ,4 

64,1 
66,0 
66,9 
66,6 
64,5 

66,0 
64,6 
64,9 
66,8 
67,4 

66.5 
65,1 
64.6 
63.9 
62,7 

64,  OM 

65,4 

65,3 

67.2 

63,7 

67,5 

65,7 
65,8 
65,6 
66,1 

67,2 
64.6 
66,8 
69,0 
65,6 

65,8 
65,2 
65.7 
66,4 
66,7 

66.7 
67,2 
65.2 

67,3 

66,4 
64,9 

67,7 
67,1 
67,1 

66,6 
68,3 
66,5 
64,6 
68,1 

67,1 
67,1 
64,5 
66,1 
66,7 

64.6 
63. 3M 

64.5 
66,6M 

65,7 

,7 

1,0 

-  ,7 

-  ,3 

-  1.0 
1.7 

,5 

1,0 
1.6 

-  1.4 

.7 

1,1 

-  1,2 

-  ,7 

-  ,2 

,9 
,6 

-  .2 

-  .5 

2.6 
.2 

2.1 
.6 

•  4 
1.5 

-  1.4 
1.2 

-  .3 

-  1,1 
7,3 

7,7 

,1 

.7 
.3 

77,1 
78,4 
78.0 
79.1 
76.0 

81.7 
76.8 
77.9 
81,5 
79,1 

79,2 

78,3 

76.2 

77.3 

78.3 
78.5 
76.  8M 
82.2 
78.0 

74.2 

73.4 
80.6 
77.1 
81.1 

82.4 

76.  7M 
82,3 
76.3 
78,9 

80,7 
78,8 
80,6 
80,0 
81,7 

81.3 
80.1 
77.7 
87.8 
75.0 

78.5 
76.9 
83.8 
87.0 
83.3 

87.7 
80.2 
81.5 
77.4 
82.7 

80.2 
81,4 
78,2 
77,6 
80,2 

79.7 
76.7 

77.6 
81.1 

79.1 

4,9 
5,1 

6.7 

4,8 
5,4 
4,4 

5.9 

6.0 
5.0 

4.2 

9,0 
6,3 
4,4 
4,4 

6,9 

4,8 

7.2 
6.6 
7.1 
9.3 
5.9 

7,1 

7,3 

7,1 

6,0 
4,0 
8,5 
7,8 

5,6 
9,2 
9,9 
3,9 
7,9 

7.4 

5,0 

9,0 
5,1 

77,6 
79,6 
77,9 
79.5 
75,4 

81,7 
77.7 
79.1 
81.3 
80.6 

78.7 
79.  8M 

76.5 
78.2 

79.0 
70.4 
77.6 
81.6 
70.1 

78,  OM 
70,  OM 
80,2 
78,1 
80.7 

79.0 
77.1 
81.5 
77.9 
79,7 

87.1 

70.7 
80.7 
80.1 
80.1 

70.7 
80.8 
77.0 
80. o 
76.7 

78.9 
77.8 
82.2 
81.4 
81.4 

87.0 
80.4 
81.7 
78,6 
81,7 

70,4 

80,8 
70,4 
76,1 
78.4 

76.5 
78.8 
70,0 
70,9 
81.7 

70.4 

1.4 
7.9 

3.6 

2.7 
1.9 
2,5 

3.0 

1,9 

7,1 
7,4 
1.9 
1.2 

2.4 

7.0 

4.8 
3.8 
3.1 
1.5 
.5 

4.6 

1.8 
-       .7 

3.4 
1.4 
2.0 
3.9 

1,6 
2,8 
2,6 
1,6 
3.0 

7,8 

7,9 

1,9 
3,1 

7.4 

75.7 
76.5 
79.3 
76.8 
72.9 

78.6 
73.9 

79.2 
77.8 

76.6 
79.5 

74.2 
74.1 

75.2 
76.7 
74.0 
78.6 
79.2 

74.1 
75. 7M 
78.1 
75.1 
76.6 

77,4 
74,3 
79.0 

75.3 
76.6 

78.6 
76.0 
77.4 
76.0 
77.7 

77.0 
77.4 
74.5 
78.5 
72.7 

75.2 
73.8 
70.7 
77.7 
78.6 

78.6 
77.0 
78.8 
75.0 
70.1 

76.6 
78.4 
76.2 
75.9 

76.5 

77.4 
74.6 
76.5 
75.7 

76.3 

.9 

7.0 

1.0 
.5 

.6 

7,0 
.0 

-  ,4 

-  ,5 
1.5 

.0 

-  1.6 

.9 

.4 

7.6 
1,5 
1.3 

-  .1 

-  .9 

1.3 

.5 

-  2.7 

.7 

-  1.0 
1.7 
1.6 

lo 

1.2 

-  .6 
7.0 

1.4 

.8 

.3 

.7 

.5 

67.3 
69.1 
67.7 
68.0 
66.9 

68.9 
66.8 
68.  5M 
69.0 
70.2 

68.0 
67.7 
67. 7» 
64.8 
66.9 

67. IM 

69.0 
65.3 
60.4 
67.7 

65.0 
67,7 
67, 6M 
66,5 
68,0 

68.8 
66.9 
60,3 
67,1 
68,1 

69.1 
68.4 

68.8 
70.3 
69.0 

68.4 
68.8 
66.6 
69.0 
65.1 

66.8 
66.1 
60.1 
68.8 
68.0 

68.6 
71.1 
68.0 
67.0 
68,3 

68,4 
68.8 
67.3 
66.9 

69,1 
66.2 

67.7 
68. 1 
67.7 

67.9 

-  1,3 

-  1.7 

-  7.5 

-  1.3 

-  3.5 

-  1.2 

-  .9 

-  .5 

-  3.0 

-  1.8 

-  7.6 

-  3.7 

-  3.7 

-  3.9 

-  3.0 

-  2.4 

-  1.2 

-  .1 

-  .2 

-  .7 

-  7.7 

-  .2 

-  3.1 

-  3.1 

-  .7 

-  2.8 

-  1.5 

-  4.5 

.5 

-  3.9 

-  4.0 

-  3.7 

-  .8 

-  3.6 

-  1.9 

-  7.3 

SI. 6 
93.8 
92.4 
92.8 
91.2 

97.7 
91.3 
92.0 
91,3 
93.9 

51.3 

92.9M 
91. 9M 
*9.4 
90.4 

91.3 
52.2 

50.8 
54.9 
60.7 

49.4 
49.9 
57.9 
50.8 
94.1 

93.3 

49.9 

91. 9M 
90.  7M 
93.0 

92.7 
51.1 
51.9 
54.0 
54.2 

94.3 
52.9 
50.6 
94.8 
49.9 

92.1 
92. 7H 
55.4 
53.6 
52.9 

52.5 
94.1 
92.2 

50. 9M 
52,9 

50.4 
52.6 
52.1 
90.9 
90.2 

91.7 
48.5 
53. 2M 
93.1 
91.7 

97.1 

-  9,1 

-  4,3 

-  6.5 

-  6.6 

-  9,0 

-  9,9 

-  9.6 

-  9.6 

-  9.8 

-  6.9 

-  7.9 

-  6.4 

-  6.8 

-  6,3 

-  8.6 

-  9.8 

-  9,8 

-  6,3 

-  9,6 

-  9,3 

-  6,9 

-  4,3 

-  6.3 

-  8.0 

-  5.3 

-  3.8 

-  9,1 

-  9,7 

-  8,4 

-  9,8 

-  7,7 

-  8,9 

-  6,7 

-  7,4 

-  5,3 

-  6,1 

-  4,9 

-  6.3 

45.4 
48.0 
45.2 
47. OM 
43.5 

47.6 
43.8 
46.8 
46.2 
48.9 

46.6 
47.0 
46. 4M 
43.5 
44.4 

46.1 
46.3 
49.4 
49.0 
46.7 

44.4 
45. OM 
46.9 
46.3 
48,0 

47,2 
43.9 

47,1 
44,9 

47,6 

47.4 
45.9 
46.8 
48.1 
47.5 

48.7 
47,8 
43,8 
48, OM 
44,7 

45.3 

44.8 
48.4 
46.7 
46.8 

47.7 
47.5 
45.4 
49.9 
47.8 

43.7 
47.3 
46.0 
49.7 
44.7 

46.3 
43.8 
46.2 
46.0 
46.1 

46.2 

.8 
1.2 

.1 

1.0 

-  2.0 
1.0 

1.2 

.7 
.4 

.4 

-  .8 

-  .3 
.8 
.9 

-  1.2 

1.0 

.7 
1.1 
1.8 
1.4 

-  .3 

3.7 

-  .9 

-  .9 

-  .9 
.4 

.7 
.0 

-  .8 
•  4 

-  1.7 

-  1.3 
1.9 

-  1.9 

1.1 

-  .7 
.8 

-  .1 

38.1  3.4    96.2 
41,0           3.2    99.4 
39.7                      97.9 
40. 5M                   98.2 
37.7 

39.9            1.8    96.6 

36.0  96.0 
40. IH         2.3 

39.6  .9    98.4 

41.2  2.1    99.0 

39.4                      9T.9 

39.1  57,1 
46.3 

38.4                      99.7 
36.4           2.9    54.9 

38. 8M                   96.9 

38.7  2.3    97,1 

39.4  2.9    96.6 
40.9                      99.4 

39.2  2.2    55.7 

36.7  59.0 

38.5  1.3    56.8 
39,9            1.5    58.3 

40.8  3,8    57,2 
40,0            2.7    58,3 

39.3  58,4 

36.6  55,6 

39.7  .9    58.6 
38.3                      56.9 

39.6  2.6    97.8 

40.0           2.6    96.4 

38.3  2.5    56.7 

39.2  2,9    57,7 

40.0  2.4    56.2 
40.5            1.6    99.0 

41.1  96.8 

40.4  9.2    96.8 

39.4  97.0 

41.0  1.2    99.4 

37.7  2.4 

40.3  1.1    98.2 

39.5  4.1    56.4 

42.1  2.4    60.3 

39.3  2.4    58.6 

39.9  96.7 

38.9              .1    98,9 
41,9           4,1    99.6 
39.1               .4    98.3 
38.7              .4    96.9 
40.7            3.0    59.5 

41.7                      59.2 

38.4  2.9    57.1 

39.6  97,7 
37, 9«                    97,9 

39,4 

39.3  55,5 

41.4  2,1 
37,6            2,7    56,6 
39.1 

39.5  1.7    57.6 

1,2 

1,6 

1,1 

,4 
1.2 

1.4 

1.3 
1.4 

-  .6 

,5 

,8 
1,1 
,2 

,2 

1.0 

1.8 
1.7 
2.0 
1.2 
.3 

3,1 
,6 

1,3 

1.4 
1.5 
1.9 

-  ,7 
1,6 

.3 

-  .4 
2.1 

1,6 

1,4 
,9 

See  leieience  notes  following  StatioD  Index . 
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Table  2 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


JanuAiy 

Febniaiy 

Maich 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

, 

s 

<D 

0 

« 

0 

0 

9 

« 

« 

, 

9 

Station 

Q. 

1 

0. 

a 

1 

0. 

1 

0. 

1 

a 

1 

a 

1 

a 

1 

0, 

1 

0, 

1 

a 

1 

0, 

1 

a 

1 

a 

1 

& 

0. 

1 

1 

& 

a 

8 

a 

a 

1 

a 

1 

1 

a 

1 

5 

a 

a 

AODISnN    DAM    Wi 

*..72 

,36 

3.4S 

.?( 

7.10 

2.13 

2.14 

-1.8! 

2.70    -1.26 

4.3< 

.4 

.80 

-2.60 

2.40 

-  .77 

1.75 

-1.36 

1.95 

-    .64 

1.97 

-1*0( 

5.44 

2.2! 

38.90 

-4,11 

AOOLPHUS    1     N 

5,2^ 

2.57 

8.25 

2.01 

2.22 

.7' 

3.08 

1.06 

3.71 

1.51 

2.65 

2.151 

36.11 

ALBANY 

6.2C 

J.33 

9.29 

2.5a( 

4.62 

3.94 

2.79 

2.73 

3.87 

1.14 

3.03 

3.3a 

45.96 

ALLEN 

6.3<. 

3.5(1 

6.06 

4,60 

5.90 

3.9f 

3.26 

4.43 

1.10 

.80 

3.34 

3.34I 

46.74 

ANCHOR AGF 

s.n 

1.20 

?.<»1 

•  '■ 

5.97 

1.54 

2,26 

-1.6 

4.21 

.47 

3.6- 

-  ,1 

1.05 

-2.23 

1.17 

-7.47 

1.81 

-1.02[      2.48 

-    .22 

2.96 

-    *0? 

5.03 

1.4( 

39.63 

-3,03 

a<;hcamp 

:     5.68 

2.'.3 

4.85 

4,22 

4.16 

4,9f 

2.95 

6.42 

1,61 

1.22 

2.94 

2*99 

E44.43 

ASMLANO    0AM    29 

e.u 

?.15 

l.Q" 

-1,3 

5.97 

1.65 

3,25 

-    .34 

5.41 

1.41 

3,9< 

-  .2 

2.33 

-1.85 

2.60 

-1.07 

1,52 

-1.04 

.63 

-1.85 

2*32 

-    *67 

2*46 

-    .7 

38.58 

-3,88 

RARROUHVILLE 

fi.ftO 

?,1C 

6.97 

2,41 

6.05 

1.1 

2.56 

7.30 

1*83 

1.44 

5.53 

4*33 

49.72 

RAQO^TOWN    S    J    PREP    SCH 

*.,^« 

1.06 

8.74 

2.03 

2.37 

2.2' 

2,55 

3.91 

1,22 

1.66 

2.36 

4*82 

38.2! 

RAXTFB 

i    5.88 

i    J.'O 

6.55 

3.47 

5.29 

3.14 

2,75 

6.15 

1,05 

.75 

4.S4 

3*55 

E47.52 

HFAVES    0AM 

if.ft'. 

,46 

3.oe 

-    .3« 

8.12 

3.61 

1.9a 

-2.16 

2.16 

-1.91 

1.1  = 

-2,5; 

1.61 

-2.05 

1.57 

-1.58 

1.55 

-1.22 

1.61 

-1.151      2.82 

-    *42 

5*00       1*3! 

35.26 

-7,99 

BFNHAM 

5.31 

2.36 

7.09 

4.U 

5.32 

3.44 

1.49 

4.53 

3.53 

1.15 

5*32 

3*66 

47.31 

REREA    COLLEGE 

5.4? 

,72 

l.flO 

-1.45 

6.96 

2.04 

2.1< 

-1.6C 

5.20 

1.21 

4.07 

-    ,5< 

6.32 

1.50 

1.88 

-2.29 

1.63 

-1.29|      1,06 

-1.70|      4.80 

1*5  = 

2*25    -1*8- 

43. 6C 

-3.61 

BEREA    WATER    WORKS 

5.9Q 

2.01 

7.24 

2.46 

7.20 

3.3! 

3.78 

2.92 

1.64 

1.26 

5*52 

2*46 

45.91 

BOWLING    GREEN 

6.0ft 

2. 15 

9,22 

1.42 

1.81 

1.61 

1.71 

1.12 

3.10 

2.61 

2.84 

2*96 

36.99 

ROWLING    GREEN    SUn«;TA 

ft, S3 

2.13 

10. 5« 

1.5! 

2.52 

1.84 

1.91 

1.91 

2.68 

2.44 

2.66 

3*18 

40.02 

ROWLING    GREEN    WR    AP 

4.97 

-     .02 

2.21 

-1.81 

8.41 

3.1< 

1.26 

-3.23 
.05 

2,36 

-1.8C 

1.62 

-2.2. 

7.16 

-7.11 

1.44 

-2.30 

3.23 

.05 

2.37 

-    .37 

2.66 

-1*11 

2*94    -1*3! 

35.63 

-3.14 

PPENT    0AM    36 

4,74 

1.53 

2.63 

-    .0' 

5.16 

.97 

3.77 

3,19 

-    .2' 

3,24 

-    .9' 

2.76 

-    .86 

2.13 

-1.37 

2.68 

-    .54 

1.95 

-    .39 

2*11 

-  .a? 

4*2a      1*6- 

38.59 

-1.07 

RR0WN5VILLE    LOCK    6 

1,21: 

-2.9 

2.97 

-    .94 

5.58 

1.34 

2.57 

-    .65 

1.89 

-1.20 

2*83 

-1.0- 

3,75J  -    ,4, 

RUROINE 

1.78 

5.41 

RUROTNE    ?    NE 

2.44 

3.10 

2.25 

.80 

3*65 

3.00 

HURGIN    DIX    DAM 

S,4Q 

1.48 

2.55 

-    .65 

5.57 

1.10 

2.05 

-1.53 

4.37 

.6: 

2,1! 

-2.21 

2.43 

-1.73 

1.90 

-1.06 

1.70 

-1.33 

1.68 

-     .91 

3.03 

-    .03 

3.07    -    .34 

36.11 

-7.54 

fiURKESVlLLE 

6.92 

2.45 

10.38 

2.95 

3.94 

3,94 

1.19 

2.80 

3.26 

1.14 

2.75 

2.24 

44.0s 

BURN5IDE 

6.09 

1.38 

2.98 

-1.26 

9.60 

4.32 

3.35 

-    .86 

6.9! 

2.61 

3,oe 

-1.12 

i.ai 

-2.89 

5.60 

1.48 

1.86 

-1.49|      1.16 

-1.55 

4.03 

.6C 

2.61    -1.6! 

49.13 

-    .37 

CADIZ    LOCK    E 

5.15 

2.53 

9.45 

2.5! 

2.8; 

,02 

.74 

2.04 

4.23 

1.12 

3.22 

3.89 

38. 7C 

CAMPflELL5;VILLE 

4.48 

2.47 

6,99 

1.75 

3.31 

1,46 

3.60 

2.70 

2,11 

1.19 

2.06 

1.03 

33.37 

CARROLLTON    LOCK     1 

3.86 

,24 

2.42 

-    .24 

E    5.17 

1.28 

2.0( 

-1.53 

2.57 

-1.31 

3.05 

-    .8! 

F    1  .79 

-1  .60 

2.18 

-1.32 

3,40 

.391      1.64 

-    .90 

2.53 

-    .4C 

4.39 

1.5' 

E35.0C 

-4*81 

CLERMONT     1     SSE 

5.21 

2.20 

8.5C 

1.46 

5.1! 

:    4.08 

1,90 

2.33 

2.80 

6.27) 

COLLEGE    HILL    LOCK    11 

5,66 

1.18 

2.41 

-    .46 

7,05 

2.71 

1.75 

-1.76 

4.1! 

.3' 

3.3C 

-    .77 

2.83 

-1.64 

3.77 

-    .37 

2,30 

-    .65 

1.33 

-1.49 

E    4.10 

l.OS 

3.02I  -    .6! 

E41.62 

-2*45 

COLUMBIA 

5.00 

2.27 

10.34 

2.52 

4.0! 

.6 

4.44 

3.49 

3,04 

1.60 

2.58 

2.03 

41.93 

CORRIN    CAA    AIRPORT 

6.59 

3.13 

6.87 

1.75 

7.21 

3.2C 

2.65 

8.23 

1,2? 

1.14 

5.77 

3.54I 

51. 3C 

COVINGTON    W    R    AIRPORT 

3.99 

.59 

3.33 

.8C 

5.17 

1.13 

3.H 

-    .49 

3.5( 

.11 

2.92 

-1.12 

7.43 

-1.37 

1.68 

-1.66 

3,06 

.09|      1,82 

-    .35 

2.35 

-    .66 

4.16 

1.3! 

37.69 

-1*55 

CUMRFRLANO    FALL*^    ST    PK  0 

6.35 

2.6B 

7.21 

1.7c 

6.6C 

1.5C 

4.65 

5.60 

1,80 

.90 

4.63 

3.52 

47.52 

CVNTHIANA 

5.53 

1.60 

2.60 

-    .20 

6.52 

2.02 

I. Of 

-2.00 

2.31 

-    .71 

2.35 

-1.04 

3.49 

-    .04 

3.71 

-    .37 

2.25 

-    .66 

1.38 

-1.04 

2.88 

-     .17 

3.96 

.64 

38.52 

-1*97 

CVNTHIANA    2 

5,16 

2.4<, 

6.60 

2.04 

2.0! 

2.2: 

2.82 

2.95 

1.7B 

1.12 

2.43 

4.25 

35. 9C 

DANVILLE 

6,49 

1.9f 

2.31 

-1.35 

6.41 

1.64 

2.1; 

-1.92 

3.6( 

-    .51 

3.9( 

-    .21 

3.18 

-1.23 

3.74 

.15 

2.38 

-    .7ol      1.46 

-     .90 

3.49 

.17 

2.74 

-1.3! 

41.82 

-4.34 

DELPHI*    1     E 

5.68 

i.ge 

5.30 

4.31 

4.81 

5.3 

7.30 

4.56 

7.40 

1.43 

4.05 

3.55 

45.76 

DFMA 

6.38 

2.81 

6.1< 

5.0; 

6.5< 

5.0: 

3.37 

6.14 

1.67 

1.12 

3.98 

3.03 

52.16 

DEWEY    DAM 

5.37 

2.6S 

6.20 

3.8< 

6,51 

3.81 

2.88 

3.13 

1.47 

.70 

3.59 

2.90 

43.25 

DUNDEE    BARRETTS    FORD    B 

4.99 

3.45 

9.02 

1.01 

2,6! 

1.5 

.00 

1. 85 

1.66 

1.78 

2.90 

4.89 

37,75 

DUNMOR 

4.51 

2.54 

7.51 

2.16 

2,4( 

.51 

1.03 

3.03 

2.57 

3.07 

2.80 

4.29 

37,37 

DUNNVILLE 

E    3. 87 

1.13 

9.29 

1,61 

4,0; 

1.21 

1.50 

4.51 

3.60 

1.50 

1.85 

2.05 

E36,23 

EDOYVILtf^    LOCK    F 

5,94 

3.34 

8.29 

3*11 

2.S( 

.14 

7.75 

1.30 

7.50 

1.29 

3.28 

5.3'^ 

2.4^    -2.26 

39,56 

EDMONTON 

5.66 

i.n 

2.5c 

-1.58 

11.42 

5.9( 

2,1; 

-2.21 

3,5: 

-    .9: 

1.8' 

-2.4: 

3.67 

-1.16 

1.45 

-2.32 

3,06 

-    .12 

.45 

-2.26 

2.32 

-1.12 

40.51 

-9.40 

ELKHORN    CITY 

5.73 

i.ei 

5.23 

4,1( 

4,51 

3.8 

3.54 

3.97 

,98 

1.24 

3.ei 

2.66 

41.46 

FALMOUTH 

3,6<5 

-     .12 

2.14 

-    .91 

5.64 

1.31 

2,8C 

-  .8: 

2.7( 

-    .9! 

2.81 

-1.21 

7.65 

-1.26 

1.69 

-1,97 

2,32 

-    .18 

1.81 

-    .55 

2.20 

-    .92 

4.?9 

1.02 

34.88 

-6.62 

FflRMFR<; 

5.84 

1,5? 

2.5'3 

-     .50 

6.4! 

1.91 

2.5' 

-1.3< 

4.91 

.8! 

2.8 

-1.5( 

1.59 

-3.15 

4.15 

-    .31 

2.12 

-    .68 

1.03 

-1.86 

3.71 

.71 

3*01 

40.79 

-5.25 

FLFMINGSBDRG 

5,67 

1.54 

3.86 

.77 

6.75 

1.9! 

2.64 

-1.5; 

4.11 

-    .0 

2.4; 

-2.1 

6.30 

2.04 

3.72 

-    .66 

1,33 

-1.60 

1.14 

-1.67 

3.09 

-    .24 

3*19 

-    .06 

44.26 

-1*68 

FORn    LOCK     10 

E    S.Sq 

1.5f 

2.4c 

-    .53 

5.94 

1.7! 

1.51 

-2.1; 

4.3; 

.71 

3.9' 

-    .1' 

6.46 

1.41 

3.97 

-    .13 

2.18 

-1.02 

1.20 

-1.04 

3.1a 

.19 

2*60 

-    .66 

E43.94 

*03 

FORDS    FERRY    0AM    50 

5.16 

.62 

3.39 

.27 

6.03 

1.0< 

3.0' 

-1.1! 

3.01 

-    .34 

.7! 

-2.7: 

.02 

-1.83 

1.90 

-    .79 

3.17 

-    .36 

.95 

-1.65 

2.17 

-    .98 

4*18 

1.27 

34.74 

-6*64 

FRANKFORT    LOCK    *. 

5.18 

1.06 

2.52 

-    .85 

7.0a 

2.6< 

2.0! 

-1.8! 

3.4' 

-    .21 

2. a: 

-1.1! 

1.25 

-2.84 

2.81 

-    .71 

2.03 

-    .82 

1.52 

-     .97 

3.03 

-    .11 

5*45 

2.06 

39.23 

-3*79 

FRANKLIN    WATER    WORKS 

3.ft7 

-     ,Q5 

2.17 

-1.90 

6.81 

1.72 

1.4( 

-2.8; 

2.3 

-1.9- 

.21 

-3.6! 

2.53 

-1.50 

5.24 

1.51 

2.97 

-    .18 

2.32 

-    .24 

2.49 

-1.03 

2.45 

-1.86 

34.71 

-2*95 

FPFERURN 

1.95 

5.36 

4.8( 

4,26 

5.57 

1.50 

1.56 

2.88 

2.9; 

CPFNCHRURG 

R,3«i 

2.89 

7.76 

3.27 

6.7< 

3.4- 

3,76 

4.83 

2.15 

1.83 

4.89 

3.41 

51,90 

GFORGETOWN    WATER    WORKS 

5.00 

2.53 

7.52 

2.21 

3.0( 

2.81 

4.04 

4.72 

1.77 

1.33 

2.51 

3.98 

41,63 

GFST    LOCK    3 

4.10 

-     .04 

2.41 

-    .39 

5.68 

1.14 

3.1( 

-    .8' 

2.8! 

-  .6; 

4.01 

.0 

3.20 

-1.01 

3.05 

-     .76 

3.3? 

.29 

2,42 

-     .41 

2.70 

-    .45 

4.25 

*77 

41,35 

-2*15 

GLASGOW 

5,56 

.71 

2.41 

-1.08 

9.48 

4.2( 

1.81 

-2.44 

3.8C 

-    .1 

.9! 

-2.ei 

3.47 

-1.55 

1.37 

-2.82 

2.77 

-    .62 

2,06 

-     .41 

2.35 

-1.55 

2*5! 

-2*01 

38.62 

-    *47 

GLENDALF 

4.53 

2.07 

9.19 

1.01 

3.6: 

1.8! 

1.94 

3.74 

1.56 

i.aa 

2.2' 

4*5! 

39.26 

GRANT    DAM    3fl 

4.03 

.flC 

3.32 

-97 

4.68 

.8: 

2.71 

-    .6! 

3.2( 

,11 

3.1- 

-    .4! 

4.70 

.81 

2.27 

-    .65 

2.46 

.53 

2.16 

-     .14 

2.61 

-    .12 

3.8: 

1*46 

38.7; 

3*66 

r,PAV<;ON 

5.69 

2.44 

6.73 

2.9! 

4.6; 

3.71 

f     '•" 

3.90 

1.44 

.70 

2.8< 

2.64 

E39.3! 

GREENSRURG 

6.10 

1.17 

2.2! 

-1.36 

7.9! 

2.6( 

1.71 

-2.1: 

2.9' 

-1,21 

4.9: 

.41 

3.35 

-   *  74 

5.00 

1.00 

2.15 

-    ,90 

1.45 

-1.44 

2.2! 

-1.29 

2*67 

-1*40 

42.9! 

-5*34 

GREENSRURG    HlWAY    61     RR 

5.74 

2.42 

8.44 

1.0- 

2.9: 

3.1! 

3,74 

3.58 

1.06 

1.71 

1.11 

1*3< 

36.67 

GREENUP    QAM    30 

5.15 

1.5C 

2. Of 

-    .86 

5.04 

.9! 

2.64 

-1.01 

5.3! 

1,71 

4.1: 

.4 

4.97 

.65 

3.02 

-    .36 

2.93 

,30 

.32 

-1.99 

2.39 

-    .59 

2.4; 

-    .64 

40.44 

*?5 

GREENVILLF    ?    W 
HARLAN 

5.10 
5.94 

,5C 

2,97 

-    .4( 

8.5C 

3.37 

2.27 

-2.4! 

2.1; 

-1,7 

,4! 

-4.0: 

3.39 

-    .41 

2.37 

-1.12 

3.05 

,07 

1.49 

-1.84 

2.88 

-    .56 

5.81 

2.07 

40. 4( 

-6*4a 

HARTFORD    ft    NW 

5.31 

3.01 

7.26 

2.7: 

3.0( 

,41 

1  .no 

1.74 

1.93 

1.5? 

2.5'; 

5.01 

35.25 

HAZARD    WATER    WORKS 

6.40 

2.03 

5.65 

3.i: 

6.1' 

4,3' 

3.?0 

7.71 

1.29 

•  84 

3.54 

4.2! 

47.97 

HEIDELRERG    LOCK     14 

6.21 

1.7< 

l.Qf 

-1.7( 

8.1; 

3.2[ 

2.91 

-    .84 

4.3 

.2! 

7,0; 

-1.5' 

?.35 

-2.70 

5.33 

1.02 

1.66 

-1.41 

1.10 

-1.77 

5.26 

2.5a 

7.21 

-1.6( 

44. 5C 

-2*86 

HFNDFRSON    4     SW 

4.07 

,0f 

4.53 

1.5! 

5.97 

.4! 

3.?( 

-    .7! 

2.41 

-1.41 

2,51 

-i.r 

1.28 

-1.93 

4.28 

1.20 

3.37 

.3!^ 

1.28 

-1.5! 

1.87 

-1.60 

3.6! 

-    .13 

38,54 

-4*95 

HICKMAN    1     E 

5,31 

4.34 

6.8! 

3.47 

4.5 

.31 

3,74 

4.47 

3.45 

1.14 

2.46 

5.21 

45,34 

HICKSVILLE 

4.^f 

3.4c 

7.84 

3.9! 

4.0 

.0( 

■3.15 

7.38 

3.87 

.03 

3.40 

6*24 

44. 1; 

HIGH    BRIDGE    LOCK    7 

5.97 

1.4<: 

2.47 

-    .7< 

5.9' 

1.5: 

1.7! 

-1.9< 

4.0 

.4: 

4.9: 

.61 

7.97 

-1.20 

1.93 

-1.7S 

1.15 

-i.aal 

1.44 

-1.21 

3.02 

-    .01 

2*Qf 

-    *9( 

38.54 

-5.66 

HINDMAN    SETTLEMENT    SCH 

E    5,8fl 

3.2; 

6.57 

9.r 

5.3: 

6.0; 

3.34 

8.80 

5.08 

4.31 

E    4.09 

4*21 

E66.9{ 

HOPKINSVILLF    3    E 

4,17 

-     .Oi 

2.!f 

-1.5C 

8.14 

3.1' 

1.94 

-2.5( 

1.8 

-2.21 

.41 

-3.8 

5,22 

1.37 

1.60 

-1.77 

3.30 

.24 

2.27 

-    .57 

2.05 

-    .86 

3.6! 

-    *7( 

37.6; 

-9.33 

HVOEN 

6.Q3 

1  .97 

5.05 

3.2' 

5.4! 

6.3' 

E       .64 

6.54 

1.59 

.80 

3.09 

4.31 

E46.9S 

IN=7 

I RV I NGTON 

E    5.?4 

5.11 

.8C 

1.71 
2.8! 

-    ,1! 

5.81 
6.2< 

1.5: 

3.71 
2.0( 

-2.0; 

5.5' 
4.2' 

.51 

5.5: 
4.8' 

,71 

?,60 
.45 

-2.63 

3.06 

-    .77 

.87 
7.28 

-    .57 

.91 
2.04 

2.8! 
2.80 

-    .33 

3.2( 

5.0; 

1*3! 

E42,61 
41, 0: 

-1.67 

JACKSON 
JEREMIAH 

6.m 

2.7' 

2.7. 

-     ,71 

7.4' 

2.47 

3.1' 

-     .4' 

6.8! 

3.1' 

5.2 

,7: 

3,33 

-1  .68 

7.03 

2.92 

E    1.01 

-2.11 

.47 

-2.55 

E    4.44 

1.42 

2.9; 

-1*0! 

E51,57 

4.86 

S.Bf 

1.9c 

5.06 

3,4( 

5.21 

4.9! 

1.80 

6.03 

1.71 

1.04 

4.03 

3.31 

44,31 

KFENF     7    N 

4, ft' 

'•" 

6.4' 

7,0: 

3.2 

3.2! 

7.96 

2.88 

1.22 

1.30 

3.11 

3.0' 

37,4! 

ITF'ITIJCKV    OAM 
LANCASTER     ICF    PLANT 
LA  JRfl 
L-^ITCHFIFLO 

7,ftO 

3.01 

3.3f 
2.7; 

-    .71 

7.35 
6.93 

1.61 

4,41 
2,01 

-1.5; 

3.6( 
3.4' 

-     .91 

.11 
3,9' 

-    .71 

1  .67 
5.46 

.06 

1.11 
2. 89 

-1.06 

3.86 
2.01 

-    .96 

1.11 
1.22 

-1.5; 

3.27 

E    4.53 

.94 

9*4] 
3.21 

-    *2( 

42.11 
E46.01 

-1.05 

ft. 51 

5.13 

.7* 

2. Of 
2.17 

-1.3< 

6.11 
8.31 

3.41 

4,1( 
2.4: 

-1.91 

7.9! 
2.4( 

-1.7 

1.2! 

-2,8' 

7.ft5 

3.71 

-    ,51 

3.51 
2.94 

-    .65 

7.09 
1.49 

-1.71 

.82 
1.79 

-1.37 

3.4! 
2.46 

-1.33 

3.1: 
4.54 

*1! 

46.94 

38.1: 

-9.60 

LEXINGTON    WR    AIRPORT 

5.6? 

1  ,4* 

2.7; 

-    .9( 

7.36 

3.0' 

2.0! 

-1.4' 

3.11 

-    .61 

4.4; 

.3! 

3.01 

-    ,64 

2.80 

-    .65 

1.58 

-1.40 

1.17 

-1.42 

3.51 

.17 

3.5! 

-  *n 

40.91 

-2.36 

I  IRERTY 

^,77 

2.3' 

9.13 

2.2< 

5.0< 

1.8! 

2.86 

3.43 

3.07 

1.41 

3.14 

3.4< 

44.8! 

LITTLF    HICKMAN    LOCK     fl 
LOCKPORT    l.nCK     ? 
LIU  ISA    ? 
LOUISVILLF    WP    AP 

E     ^.Of 

4.94 

1  .3] 

.5'; 

2,fl( 
2.7; 

-    .1! 

6.01 
6,0; 

1.6! 
1.5( 

2.3; 

3.4: 

-1.2: 

-    .71 

4.1: 
3.1 

.31 
-    .5 

2,31 

-2.11 
-1.71 

7.67 
7.1R 

-1.48 
-1  .76 

4.14 
1.48 

-    .04 
-2.40 

1.77 
7.66 

-1.43 
-    .34 

1.20 
2.35 

-1.5C 
-    .47 

3.36 
2.83 

.16 
-     .04 

2.91 

4.7' 

-    *5< 

1*23 

E39.74 
39.21 

-5.42 
-4.95 

5.?: 

5.1  1 

1,11 

1.3( 
2.9( 

-    .6! 

6, Of 
5.91 

1.6( 

2.5( 
1,8! 

-2.0: 

6.7! 
2.7 

-    .91 

4:ti 

.31 

E     1,6ft 
1  .21 

-2.49 

3.23 
2.39 

-1.03 

E    1.92 
1,75 

1,87 
1.9! 
3.7C 
2.28 
3,0( 

-1.03 

.79 
2.01 

-    .64 

E    2.93 

2.79 

-    .82 

3.7; 
4.6- 

*9; 

E39,7( 
37,5! 

-5.68 

LOUISVILLF    UPPFR    GAGF 
LOUISVILLE    WR    CITY 
LOVFLACFVILLF 
MADISONVILLE    1     SE 
MAMMOTH    CAVE    PARK 

4.51 

5.6^ 
6.1^ 
ft. 71 

.3": 
,Qf 

.91 

2.81 
2.8. 
3.4: 

2.2' 

-  .71 

-  ,4! 

-1.8! 

6.7- 
5.9: 
6.81 
7.97 
8.2< 

1.54 
1.5' 

2.2' 

2.7! 
1.9' 

E    2.5: 
1.9 

-1.9' 
-    .3 

-2.8( 

4.01 
2.9 

3.51 

1.5 
2.1( 

-    .8 

-1.4 

3.8' 
3.1( 
.Oi 

1.3' 

-3.0 

1.03 
1.34 
2.95 
3.99 
7.77 

-2.36 

.28 

-1  .54 

1.42 
1.2c 
3.72 
1.74 
3.97 

-2.2; 
.14 

-     .47 

-  .83 

-  .5! 

1.9; 

1.8( 

i.c: 

1.07 
1.67 

-  .71 
-2.5] 

-  .9: 

2.71 
2.61 
2.5! 
2.81 
2.91 

-  .9: 

-  .9! 

5.7 
5.2' 
E    4.81 
4.31 
3.5! 

1*5< 
1*1! 

-    *0' 

39.4! 

35.4' 
E42.e' 
E37.6; 

40. 6( 

-7.82 
-4,52 

-    ,01 

MANCHESTFR    U    SE 
WAYFIELD    SURSTA 
MAYFtFLD    7    S 
MAYSVILL^    HflM     T^ 
MC    KFF     1     SF 

E    ft,?C 
4.6^ 

3,4' 

8.0^ 

-1  ,7f 

2.2; 
3.51 
F    2,1' 
2.5' 
2.31 

-     ,64 

6.37 
7.9( 

5,5< 
10.31 

1.7C 
l.Of 

2.71 
3.5 
3.4 
2.8' 

3.7: 

-  .9' 

-  .e: 

7.61 
4.3 
4.01 
2.9' 
6.21 

-    .8 

6,0; 

.8' 

,3f 

2,2' 

5.9( 

-3.3 

-1.8 

2.7? 
3.54 
3.77 

3.05 
2,63 

-    .66 

-1.40 

6.5c 
2.13 
2.63 

7,6F 
7,64 

-    .8! 

-1.33 

1,5! 
4,0! 
3,81 
1,9! 
7.  ?■ 

.74 
-    .99 

.8( 

.84 

1.0' 
.7( 

-2.1: 
-1.4- 

5.6! 
3.51 
3.0! 
2.81 
6.9; 

-  .61 

-  .2( 

3.91 
5.9< 
5.9 
3.6; 

3.2: 

1*9; 
■  1< 

E51.6: 
45.01 

E39,4: 
36,21 
59,91 

-6,87 
-7,39 

MIDDLESRORO 
MIDWAY 

E    6.67 

4,7C 

2,26 

2.7f 
2.  31 

-1.4; 

10.71 

7.71 

5.4] 

2.1 
2.3 

-2.2 

3,8: 

3,6. 
3,01 
5,7( 

4,r 

-    .2 

1,9 

4,7: 

?.5( 

4,3( 
5.7 

-2,6 

,87 

-3.97 

5.6C 

1.43 

1.19 

-1.4; 

1.1; 

-1.3- 

4.51 

1.1< 

4.4 

-  *o: 

E45.74 

-3.13 

MILLFPSTOWN 

7.87 

4.09 

1.54 

1.31 

2*77 

3.9: 

42.11 

MONTI fFLLO 
MO'JNT    STFRL  ING 

;:z 

3.4; 

2,2: 
3,1' 

-7.51 

H.ll 

3.6- 
1.7! 

7.21 
2.5' 

-1.5; 

2.4' 
.0 

-     ,01 

UK 

3.04 
1.42 

-2.65 

-2.07 

4.33 

3.18 

-  :H 

1.85 
1.9! 
1.5! 

-     .87 
-1.47 

1.74 
1.31 
1.31 

-    .8! 
-1.4: 

2*71 
3*71 
3*81 

-    .01 
.4: 

4.7: 

2.21 
3.8( 

-1*9- 
-    *1' 

40.6! 
43.7: 
47,0: 

-2.76 
-1.20 

See  reference  notes  following  Station  Index . 
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Table  2-Contmued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Station 


MiJNFORnvlLLE 

MURRAY 

OLNFV 

ONEONTA  DAM  ^-y 

nWFNSRORn 

nwfNSRORn  DAM  ttf> 
PAOUCAH  CAA  AIRPORT 
PODUCAH 
P4INT<;vlLLE 
PltcFVlLLF 

PIMFVILLf: 

princeton 

ravfnna  lock  1? 
richmond  e  state  col 
rumsfv  lock  ? 

ru<;';fllville 
russfllville  su8sta 
st  john  rethlehem  acad 
salvisa  lock  6 

SALVFRSVtLLE  2 

SCOTTSVILLF 

<;forff  wATFR  WORKS 
■.HAWNEF  STEAM  PLANT 
SHELRVVILLE  ?  W 
SHFPHEROSVILLF 

ciOMFPCFT  1  N 
SPRlNfiFIFLO 
STEARNS  ?  N 
SUMMER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SURSTA 

TAYLOPSVILLF 

TOMPK INSVILLE  ? 
TURKFV  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  i,Q 

VALLEY  VIEW  LOCK  Q 

VANRUREN 

VANCERURG    DAM    3? 

WAYMESRURfi    6    E 

WEST    LIBERTY    WATER    WKS 

WESTPORT 
WILLIAMSRURR 
WILLIAMSTOWN 
WILLOW    LOCK     n 
WOLF    CRFEK    DAM 

WOODBURY    LOCK    4 

SECTION    AVERAGE 


January 


3.11 
?.15 


February 


,'>3       ?.0 
2.64 


March 


7,82 
6.67 
7.71 
7,0 
7,67 

s.gi 

7,19 
8.63 
q,75 

10,77 

8,35 


6,35 
8.73 
5,92 
8,82 
7,39 

5,78 
.98|      e 

6.01 
8.85 
10.38 


7,37 
7.25 


April 


2.03 
1.29 


3,59       2.9? 


2.30       1.51 


-1.57 
-1,25 
-1.52 


3.25    -1.39 


2,73    -1.13       3,92 


May 


-1.11 

1,5? 
1.2*. 

-1.89 


June 


-1.2«        1.27 
-    .1«E    3.77 


5.33        1.31E     1.6( 


2.85       2. 60 


-1.0 

-    .131      2.63 


July 


4.7ft 
1.74 
1.54 
1.8* 


1.10 
7,5? 
1.72 


1,39 
-     ,ft0 


August 


2.76 
3.79 
3,97 


2.8? 
2.37 
1.571     2.59 


-1,67 
-1.33 


-1.26 
•1.56 


2.19 

4,54 

2.8? 

3.7 

3.73 

3.74 

1.62 
6.43 
2.'*5 
5.37 
?.0, 

?,0 

3.45 


September 


1,71 

-1,36 
1.38 


2.04  -1,37 
1.85:  -1.01 
1,47'  -1.70 


1,73|  -1,75 
1,41:  -1,8 


1.41     -1.1 


October 


1.27;  -1.6E 


1,98;  -    .61 


2,05    -    .9^ 
2,49'   -    .47 


-1,0 
-    .5C 


1.09 
1.0? 
1.33 
1.31 


-1»37      1,35 

-1.31 


1,73 
.45 

2.32 
.83 
1.96 

1.1 
1.3 

2.31 


-1,91 
-1.34 
-1.95 


1.5CE    6.16 


-1,5  = 
-1,73 


-     .81 
-1.3C 


-     .75        2.6C     - 
-1.17       3.21     -     .3< 


2,U 

-  .6; 

1.3< 


4,29 
6.02 
3.92 
t.,9' 


4.13       1.41 


2.49 

3,72 
3.83 
5.05 

ft. 01 

2.7 
3.?4 
2,34 
2.43 
2.72 

5.56 


Annual 


41,07 
37.82 
35.65 
E41.63 

E3e.9<: 
41. 5E 
41.33 
45.65 
46.  Of 

46.53 
40.26 
E43.92 


39.91 
39.43 
E33.65 


38.33 
38, If 
38. 2f 
42.5 

41. 7f 


3.4^    ■ 

3.87| 


32. 4<    -9.65 

E41,33    -4.58 
41.0' 
37.47 
45.4<l 
43.5: 


33. n    -3. 

.0!i      41.  M    -4. 


indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   temperature  in   . 

of  4  foot  dlaaeter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4 


the 


■  Bureau   type   pan  ' 


REPEBENCE   NOTES 

ipitation  and   evaporation   In   Inches,    and  wind  Movement  in  mllefl.      Evaporation   is   measured   1 

lame,    such 


Delayed  data  and  correctl 
-   No  record. 


ried  only  in  the  June  and  December  is 


There  will  be  no  duplication 
of  Climatological  Data. 


of  nuBbers  within  a  state.   Figures  and  letters  following  the  static 


Also  later  date  (dates)  or  months. 

Amount  included  In  following  measurement. 

Adjusted  to  full  month. 

Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C 

Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

Less  than  a  complete  month  of  record  aval 

Data  from  recording  gage. 

Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

Includes  total  for  previous  month. 


processed  for  special  purposes  and  published  In  "Hourly  Precipitation  Data" 
e;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  of  record  are  missing;  see 


nthly  Climatological  Data  for  detailed  daily 


Subscription   Price: 

15   cents   per  copy,    m 

jnthly  an 

of   the   United   State 

.      Raiittances   and   co 

rresponde 

rv   ,,,  ...h.rrlotio,.  includes  the  Annual  Sumi.ry.)   Checks  and  .oney  orders  should  be  made  payable  to  the  Treasurer 
/should  ?e  Jent'^ti  ?be"i^"n5«de"  of  Documents.  Go,ern.,nt  Printing  OHlce,  ..shlngto.  25,  D.  C. 


S«e  reference  nolea  following  Station  Index. 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


KENTDCET 
1952 


Last  spring  w^inimnm  of 


24°  or 
below 


28°  or 
below 


32°  or 
below 


FirBt  fall  mintTOnin  of 


32°  or 
below 


28°  or 
below 


24°  or 
below 


No.  of  days 
between  dates 


24°  or 
below 


28°  or 
l^elow 


32°  or 
below 


ANCHORAGE 
ASHLAND  OAU   29 
BARBOUnVILLE 
BARDSTOWN   S   J  PREP  SCH 
BAXTER 

BEAVER   DAM 

BENHAU 

BEREA   COLLEGE 

BOWLING   GREEN  WB  AP 

BORGIN   DIX   DAM 

CAMPBELLSVILLE 
CARROLLTON   LOCK    1 
CLERMONT    1    SSE 
CORBIN   CAA    AP 
COVINGTON   WB   AP 

CTNTHIANA    2 

DANVILLE 

FARMERS 

FORDS    FERRY   DAM   50 

FRANKFORT   LOCK   4 

GRAYSON 

GREENSBURG 

GREENVILLE  2  W 

HARLAN 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  4  SW 

HICKMAN  1  E 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE  2  E 

INEZ 

IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LEXINGTON  WB  AP 
LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  WB  CITY 

LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 
MAYFIELD  2  S 

MAYSVILLE  DAM  33 
MIDDLESBORO 
MOUNT  STERLING 
MURRAY 
OWENSBORO 

PADUCAH  CAA  AP 

PADUCAH 

PIKEVILLE 

PRINCETON 

RICHMOND  E  STATE  COL 

RUSSELLVILLE 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE  2  W 

SOMERSET  1  N 

SUMMER  SHADE 

VANCEBUHG  DAM  32 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WILLIAMSBURG 

WILLIAMSTOWN 

WOLF  CREEK  DAM 


103 
102 
104 
105 
100 

106 
105 
104 
106 
105 

104 
105 


105 
103 
103 
104 
105 

103 
106 
107 


105 
105 
102 
107 
99 

106 
105 
103 
104 
102 

104 
105 
108 
104 
106 

101 
105 
103 
110 
106 

106 
106 
104 
110 
102 

107 
106 
108 
106 
103 

106 
102 
103 
105 
103 


7-27+ 

7-28 

7-27+ 

7-27 

7-28 

7-26+ 

7-29 

7-26 

7-27 

7-28 

7-27+ 
7-27+ 


7-27 

7-27 

7-29 

7-27+ 

6-29+ 

7-28+ 

7-28 

7-27+ 

7-28 

7-27+ 

7-27+ 

6-29+ 

7-29 

7-27 

7-22 

7-28 

7-27+ 

7-27 

7-27 

7-27 

6-29+ 

6-30+ 

7-27 

7-28 

6-28+ 

7-29 
7-28 
7-27 
7-28 
6-29+ 

6-30+ 
7-    1+ 
7-28 
7-27 
7-29 


7-28 
7-27+ 
7-27 
7-28 

7-28 
7-27 
7-28 
7-28 
7-28 

7-28+ 


1-30 
1-30 
1-30 
1-30 


1-29+ 

1-30 

1-30 

1-30 

1-30 

1-30 
1-30 
1-30 
1-30 
1-30 

1-30 

1-30+ 

1-30 

1-29 

1-31 

1-30 

1-30+ 

1-29+ 

1-30 

1-29 
1-29 
12-29 
1-30 
1-30 

1-29+ 

1-30 

1-30 

1-29+ 

1-29 

1-29 

1-29+ 

1-30 

1-30 

1-29 

1-31 
1-30 
1-30 
1-29 

1-29 

1-29+ 
1-29 
1-30 
1-29+ 


1-29+ 
1-30 


1-30 
1-30 


1-30 
1-30 
1-30 


3-28  (24° 

3-   8  (21° 

3-17  (21° 

3-28  (24° 

3-18  (23° 

3-   8  (24° 

3-17  (23° 

3-   8  (20° 

3-   8  (24° 

3-17  (24° 

3-17  (24° 

3-17  (24° 

3-28  (23° 

3-17  (18° 

3-17  (24° 

3-17  (20° 

3-   9  (24° 

3-17  (19° 

3-  5  (19° 
3-18  (24° 

4-  8  (22° 
3-18  (24° 
3-28    (24° 

3-17    (19° 

3-  5  (18° 
3-17  (24° 
3-31  (21° 
3-17    (24° 

4-  8    (24° 

3-17  (22° 

3-17  (23° 

3-   8  (22° 

3-   6  (23° 

3-   6  (24° 

3-26  (23° 

3-17  (22° 

3-28  (23° 

3-17  (19° 

3-   6  (23° 

3-18  (24° 

3-17  (23° 

3-17  (19° 

3-   6  (24° 

3-   6  (23° 

3-   7  (24° 

3-   7  (23° 

3-  8  (19° 

4-  7  (22° 
3-   8  (21° 

3-17  (23° 

3-17  (21° 

3-   8  (21° 

3-28  (24° 

2-18  (23° 

3-28  (24° 

3-  8  (21° 
3-18  (23° 

4-  8  (23° 
3-17  (21° 


4-   7  (28' 

3-  8  (21" 

4-  8  (26" 
3-28  (24' 
4-   8  (28' 

3-  8  (24° 

4-  9  (28° 
4-  8  (28° 
3-28  (27° 
3-28  (27° 

3-28  (27° 

4-   8  (28° 

4-   8  (28° 

4-   8  (27° 

3-17  (24° 

4-   8  (25° 

3-28  (28° 

4-    8  (26° 

3-17  (28° 

4-   9  (28° 

4-17  (28° 
3-28  (27° 
4-    7    (28° 

4-    7    (28° 

3-28  (28° 

3-24  (28° 

4-   9  (26° 

4-   7  (28° 

4-   9  (25° 

3-28  (25° 

3-28  (27° 

3-28  (28° 

3-28  (27° 

3-  8  (28° 

4-  7  (27° 
3-28  (25° 
3-28  (23° 
4-  8  (27° 
3-26  (28° 

4-    9  (28° 

4-    8  (28° 

4-   8  (27° 

4-    7  (28° 

3-28  (28° 

3-26  (27° 

3-27  (28° 

3-17  (25° 

4-    7  (22° 

3-17  (25° 

3-28  (28° 

3-28  (25° 

3-28  (25° 

4-   7  (27° 

3-17  (28° 

4-   7  (26° 

3-17  (28° 

3-28  (28° 

4-   8  (23° 

3-28  (27° 

3-17    (24°) 


4-16  (31° 

4-   8  (30° 

4-17  (30° 

4-17  (32° 

4-17  (32° 

4-    7  (32° 

4-18  (30° 

4-    9  (32° 

4-17  (32° 

4-    8  (31° 

4-    8  (31° 

4-18  (30° 

4-17  (30° 

4-17  (29° 

4-11  (32° 

4-16  (29° 

4-    8  (31° 

4-17  (30° 

3-28  (31° 

4-17  (31° 

5-14  (32° 
4-  8  (32° 
4-   7    (28° 

4-17    (30° 

3-28  (28° 

4-   7  (30° 

4-17  (30° 

4-    7  (28° 

4-17  (29° 

4-   7  (32° 

4-   7  (30° 

4-   8  (32° 

3-28  (27° 

3-17  (31° 

4-    7  (27° 

4-   6  (32° 

4-17  (31° 

4-17  (30° 

4-    7  (32° 

4-17  (31° 

4-17  (31° 

4-18  (31° 

4-   7  (28° 

3-28  (28° 

4-    6  (32° 

4-   7  (31° 

4-    9  (32° 

4-17  (30° 

4-   8  (31° 

4-   7  (31° 

4-    8  (32° 

4-16  (32° 

4-11  (32° 

3-24  (32° 

4-16  (30° 

4-    8  (30° 

4-    9  (31° 

4-17  (31° 

4-11  (32° 

4-    7    (32°) 


10-   7  (26° 

10-21  (25° 

10-    3  (32" 

10-   7  (27° 

10-18  (32" 

10-    3  (31" 

10-17  (29" 

10-   8  (29' 

10-   6  (32" 

10-   7  (29' 

10-   7  (27' 

10-   7  (29' 

10-    3  (31' 

10-    3  (32' 

10-   7  (27' 


(27' 
(30' 
(30' 
(32' 
(29' 

(29' 
(30' 
(27' 


10-   4    (30" 

10-   7  (28' 

10-   7  (32" 

10-   4  (23" 

10-   7  (30' 

10-   4  (27" 

10-   7  (28' 

10-   7  (30' 

10-    7  (28' 

10-   7  (30' 

10-21  (30' 

10-  7  (28' 

10-  3  (32' 

10-  7  (27' 

10-  3  (31' 

10-  7  (31' 

10-  7  (32' 

10-  4  (31 

10-  7  (32' 

10-  7  (28' 

10-  7  (29' 


10-   Y  (29' 

10-   7  (30' 

10-21  (21' 

10-    3  (29' 

10-    7  (31' 

10-   7  (28' 

10-   7  (32' 

10-   7  (27' 

10-    7  (27 

10-   4  (31' 

10-   7  (27' 

10-   8  (32' 

10-   8  (28 

10-17  (29 

10-    7  (31 

10-   7  (32°) 


10-   7  (26° 

10-21  (25° 

10-17  (27° 

10-   7  (27° 

10-21  (21° 

10-   7  (27° 

10-21  (17° 

10-21  (22° 

10-20  (28° 

10-21  (25° 

10-   7  (27° 

10-21  (19° 

10-   7  (24° 

10-17  (27° 

10-   7  (27° 

10-   7  (27° 

10-21  (27° 

10-   8  (27° 

10-22  (27° 

10-21  (21° 

10-  8  (28° 
10-21  (20° 
10-   7    (27° 

10-19    (28° 

10-    7  (28° 

10-21  (28° 

10-   4  (23° 

10-21  (27° 

10-   4  (27° 

10-   7  (28° 

10-21  (24° 

10-    7  (28° 

10-21  (24° 

11-27  (27° 

10-   7  (28° 

10-   7  (27° 

10-    7  (27° 

10-17  (26° 

10-21  (24° 

10-21  (20° 

10-21  (18° 

10-19  (28° 

10-   7  (28° 

10-21  (27° 

10-21  (26° 

10-21  (28° 

10-21  (21° 

10-   7  (26° 

10-21  (23° 

10-   7  (28° 

10-16  (25° 

10-   7  (27° 

10-   7  (27° 

10-17  (28° 

10-    7  (27° 

10-20  (28° 

10-   8  (28° 

10-21  (24° 

10-20  (27° 

10-21  (25°) 


10- 

21 

(23°) 

11- 

29 

(21°) 

10- 

21 

(18°) 

10- 

21 

(23°) 

10-21 

(21°) 

10- 

21 

(22°) 

10- 

21 

(17°) 

10- 

21 

(22°) 

11- 

27 

(22°) 

11- 

28 

(19°) 

10- 

21 

(21°) 

10- 

21 

(19°) 

10- 

7 

(24°) 

10- 

21 

(20°) 

10- 

21 

(20°) 

10- 

21 

(15°) 

11- 

28 

(20°) 

10- 

21 

(18°) 

11- 

28 

(18°) 

10- 

21 

(21°) 

10- 

21 

(14°) 

10- 

21 

(20°) 

10- 

21 

(22°) 

10- 

21 

(17°) 

10- 

21 

(24°) 

11- 

4 

(20°) 

10- 

4 

(23°) 

10- 

-22 

(23°) 

10- 

-21 

(13°) 

10- 

-21 

(23°) 

10-21 

(24°) 

10- 

-21 

(24°) 

10- 

-21 

(24°) 

11- 

■28 

(22°) 

10 

-20 

(24°) 

10 

-21 

(24°) 

10 

-21 

(21°) 

10 

-21 

(15°) 

10 

-21 

(24°) 

in 

-?1 

(20°) 

-•'1 

(18°) 
(22°) 

10 

-20 

10 

-22 

(23°) 

10 

-22 

(22°) 

10 

-22 

(23°) 

10 

-30 

(24°) 

10 

-21 

(21°) 

10 

-21 

(22°) 

10 

-21 

(23°) 

10 

-22 

(22°) 

10 

-21 

(19°) 

10 

-21 

(24°) 

10 

-21 

(19°) 

10 

-22 

(19°) 

10 

-21 

(21°) 

10 

-21 

(21°) 

10 

-19 

(24°) 

10 

-21 

(24°) 

10 

-21 

(22°) 

10 

-22 

(23°) 

207 
266 
218 
207 
217 

227 
218 
227 
264 
256 

218 
218 
193 
218 
218 

218 
264 
218 
268 
217 

196 
217 
207 


230 
232 
187 
219 
196 

218 
218 
227 
229 
267 

208 
218 
207 
218 
229 

217 
218 
217 
230 
230 

229 
237 
227 
197 
227 

219 
218 
227 
207 
247 

207 
227 
215 
196 
218 


183 
227 
192 
193 
196 

213 
195 
196 
206 
207 

193 
196 
182 
192 
204 

182 
207 
183 
219 
195 

174 
207 
183 


193 
211 
178 
197 
178 

193 
207 
193 
207 
264 

183 
193 
193 
192 
209 

195 
196 
194 
183 
207 

209 
208 
218 
183 
218 

193 
202 
193 
183 
214 

183 
217 
194 
196 
206 


174 
196 
169 
173 
184 

179 
182 
182 
172 
182 

182 
174 
169 
169 
179 

174 
182 
170 
193 
173 

143 
182 
183 


193 
183 
170 
183 
170 

183 
183 
182 
193 
218 

183 
180 
173 
169 
183 

173 
170 
172 
183 
193 

184 
183 
195 
169 
182 

183 
182 
174 
179 
194 

174 
183 
182 
183 
179 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct 

Not. 

Dec. 

Annual 

BUBGIN   DIX   DAM 
WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

B1.66 
1475 

B1.38 
932 

B3.50 
1395 

B3   80 

B  769 

B4.08 

1012 

5.22 
252 

6.29 
117 

8.21 
945 

6.86 

99 

9.60 

1077 

5,65 
'33 

6.97 

- 
954 

4.69 

84 

5.46 

781 

3.11 
298 

3.67 
818 

B2.09 

571 

B2.47 

1128 

B1.14 
1142 

S€ 

e  referenc 

e  notes  fo 
-   13 

lowing  St( 
J   - 

tion  Index 

STATION  INDEX 




Years  of 

Opened 

YmiboI 

Opened  1 

& 

County        i 

■| 

record 

or  closed 

Refer 

to 
tables 

Station 

County 

1 

■O 

1 

record       °'  ='° 

8ea 

yr 

Refer 

1 

i 

ft 
<C  1 

during  yr. 

1 

0. 

i 

r 

r 

11    ^-g 

0  ®      0  o 

to 
tables 

Station 

11 

11 

0. 

0. 

2 

I 

1 

1^ 

1 

Q 

J3 

^ 

Q 

^ 

^ 

> 

sg-l-S 

ADDISON    DAM   fcS 

0031 

BRECKINRIDGE 

37    55 

66    34 

380 

25 

2 
2 
2 
2 

1    2    3 

LANCASTER    ICE   PLANT 

LAURA 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON   WB   AIRPORT 

LIBERTY 

^620 
M42 

SARRARD 
NtARTIN 

»   37    37 

1    37    *5| 

8*   39 

82    26 

in: 

28 

13 

2 
2 

AOOLPHUS    1    N 
ALBANY 
ALLEN 
ANCHORAGE 

0043 
0063 
0095 

0155 

ALLEN 
CLINTON 
FLOYD 
JEFFERSON 

36   39 

36  *1 

37  35 

7    36    16 

86    16 
65    08 
82    43 
65   33 

600 
950 
650 
700 

5* 

13 

2 
13 
55 

*70S 
k746 
*755 

GRAYSON 
FAYETTE 
CASEY 

M    29 
18    02 
S7    21 

86    16 
64    36 
64    55 

<33 

»79 

58 

73 

98 
74 
12 

1    2    3 

1    2    3 

2 

ASHCAMP 

ASHLAND   DAM   29 
BARBOURVILLE 

02'>6 
02^4 
0381 

PIKE 
BOYD 
KNOX 

I    37    16 
7    38    2  7 
I    36    52 

82    26 

82  36 

83  53 

1100 
53* 
1000 

39 
3 

13 

40 

7 
3 
12 

2 
1    2    3 
1    2    3 
I    2    3 
1    2    3 

LIMESTONE    SPRINGS 
LITTLE   HICKMAN    LOCK   8 
LOCKPORT    LOCK    2 
LOGLICK    1    S 

478* 
4825 
4857 
4682 

BULLITT 
JESSAMIM 
HENRY 
CLARK 

37    55 

37  45 

38  26 
37   51 

85   40 
64   35 

64   58 
6*    02 

S7» 
SiO 

*e5 

2 

2 
43 
43 

11 

AUG 

1    2    3 

2 
2 

C 

BARDSTOWN    S   J    PREP    SCHOOL 
tBAXTER 

0397 
0450 

NELSON 
HARLAN 

9    37    *8 
Z    36    51 

85   26 
83    20 

637 

1164 

3 

1 

LONDON    3   SW 

4693 

LAUREL 

97    06 

84   08 

" 

11 

C 

BEAVER   DAM 

0490 

OHIO 

S    37    25 

66    52 

441 

*5 

45 

1    2    3 
1    2    3 

C 
1    2    3 
2 

LOUISA 

LOUISA    2 

LOUISVILLE    BOWMAN    FIELD 

LOUISVILLE   WB   AP 

LOUISVILLE    UPPER   GAGE 

4943 
4946 

LAWRENCE 
LAWRENCE 

36    07 

38    07 

82    37 

82    37 

584 
600 

49 
2 

c 

2 

BENHAM 

BENTON 

BEREA   COLLEGE 

6EREA   WATER   WORKS 

0595 
0611 
0619 
0624 

HARLAN 
MARSHALL 
MADISON 
MADISON 

2    36    58 
9    36    51 
4   37    34 
*   37    34 

62    57 
88    20 
64    18 
64    16 

1580 

1070 
1100 

7 

51 

7 
5 
51 
6 

4951 
4954 
4955 

JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 

38    13 
38    11 
38    17 

85   *0 
85   44 
85   48 

55S 
465 

403 

19 

19 

C 
1    2   3 
2 

BOWLING   GREEN 

0904 

WARREN 

3    37    00 

86   26 

536 

*70 

28 
10 

2 

LOUISVILLE   WB   CITY 
LOVELACEVILLE 

4956 

4967 

JEFFERSON 

BALLARD 

38    15 
36    58 

65   46 
88    50 

457 
370 

79 
25 

80 
27 

1    2    3 
1    2    3 

BOWLING  GREEN   SUBSTATION 

0907 

WARREN 

3    37    01 

66   26 

12    3 
2 

2 

LUCAS 

MADISONVILLE    1    SE 
MAMMOTH   CAVE    PARK 

5  002 

BARREN 

36    53 

86    02 

11 

C 

BOWLING   GREEN   WB   AIRPORT 
BRENT    DAM   36 
BROWNSVILLE    LOCH   6 

0909 
0978 
1046 

WARREN 

CAMPBELL 

EOMONDSON 

3    36    58 
7    39    03 
3    37    12 

86    26 
84   25 
86    16 

535 

*e9 

410 

71 
28 
36 

5067 
5097 

HOPKINS 
EDMONOSON 

37    19 
37    11 

87   29 
86    06 

435 

BOO 

6 
16 

18 

1    2   3 
1    2    3 

auRDINE 
tBURDINE    2    NE 

1119 
1120 

LETCHER 
PIKE 

1    37    12 
1    37    13 

82    36 

82    35 

1636 
770 
600 
705 

2 
1 

MAY 

MAY 

2 

2 

1    2    3    * 

2 
2 

MANCHESTER   4    SE 
MAYFIELD   SUBSTATION 
MAYFIELD    2    S 

5111 
5230 
5232 

CLAY 

GRAVES 

GRAVES 

37    06 
36    44 
36    42 

63    *3 
88    39 
88    38 

S50 
364 
364 

2 
39 

2 

10 
*0 

1    2    3 

2 
1    2    3 

BURGIN   DIX   DAM 
BURKSVILLE 
BURNS  IDE 

1127 
1137 
1156 

MERCER 

CUMBERLAND 

PULASKI 

4  37  *e 
2    36   47 
2    36    59 

6*    43 
65   22 
8*   37 

2 
66 

MAYSVILLE   DAM   33 
MC    KEE    1    SE 

5243 
5291 

MASON 
JACKSON 

38    36 
37    26 

83    42 
83    59 

524 

950 

57 

96 

2 

1    2    3 
2 

CAOU    LOCK    E 

1206 

TRIGG 

2    36    46 

87    56 
86    21 
65    11 

*2* 
777 
*60 

8 

2 

8 
49 

2 
1    2   3 
1    2    3 

C 
1    2    3 

MC    KINNEYSBURG 
MIDDLE5B0R0 

5301 
5389 

PENDLETON 

BELL 

38    36 
36    37 

8*    16 
83    43 

610 
1130 

56 

12 
61 

C 
1    2   3 

CAMP6ELL5VILLE 
CABROLLTON    LOCK    I 

1256 
1345 

TAYLOR 
CARROLL 

3  37    20 

4  38    *1 

MIDOLESBORO   RR   STATION 

MIDWAY 

MILLERSBURG 

5394 

5407 

BELL 
WOOOFORO 

36    37 
38    09 

83    43 
64    41 

1130 

9 

11 

C 
2 

CENTRAL   CITY 
tCLERMONT    1    SSE 

1439 
1611 

MUHLENBERG 
BULLITT 

3    37    17 
a    37    55 

87    07 
85   40 

474 

2 

2 

«UG 

9430 

BOURBON 

38    18 

64    09 

" 

12 

C 

CLINTON 

COLLEGE   HILL    LOCK    U 

COLUMBIA 

CONSTANT INE 

CORBIN   CAA   AIRPORT 

1631 
170* 
1722 
1763 

leoi 

HICKMAN 

MADISON 

ADAIR 

BRECKINRIDGE 

WHITLEY 

6   36    *1 
4   37    47 
3    37    06 
3    37    40 
2    36    56 

89    00 

84  06 

85  16 
66    1* 
84    08 

729 
800 
1170 

9 

*4 
13 

12 
9 

APR 

C 
2 
2 

C 
1    2    3 

MILLERSTWN 

MONTICELLO 

MOREHEAD   STATE   COLLEGE 

MOUNT    STERLING 

MUNFOROVILLE 

5438 
5524 
5955 

5640 
568* 

GRAYSON 

WAYNE 

ROWAN 

MONTGOMERY 

HART 

37    27 
36    50 

36    11 

36  0* 

37  16 

86    03 
64    51 
83    26 
83    56 
85    53 

580 
910 
770 
930 
600 

60 

12 
16 
10 
63 
25 

2 
2 

C 
1    2    3 

2 

COVINGTON   WB   AIRPORT 

less 

KENTON 

7    39    04 

64   40 

869 

6 

6 
2 
$6 

2 
44 

1    2    3 

2 

2 
1    2    3 
12    3 

MURRAY 

OLIVE   HILL    1    NW 

OLNEY 

ONEONTA   DAM   39 

OWENSBORO 

5694 
6012 

CALLOWAY 
CARTER 

36    36 
38    16 

88    20 
63    11 

600 
752 

27 

27 
6 

1    2    3 

C 

CUMBERLAND    FALLS    ST    PARK 

CYNTHIANA 

CYNTHIANA    2 

DANVILLE 

1969 
199B 
2003 
2040 

WHITLEY 
HARRISON 
HARRISON 
BOYLE 

2    36    50 
5    36    23 
5    36    23 

4    37    39 

8*    19 
84    IB 
64    18 
8*   *« 

684 
66* 
955 

1 
2 
20 

6020 
6033 
6091 

HOPKINS 
CAMPBELL 
DAVIESS 

37    1* 

36  58 

37  *6 

87   47 
84    18 
87    09 

380 
497 
420 

57 

11 
31 

56 

2 

2 
12    3 

OAVELLA 

DELPHIA    1    E 

DEMA 

OEWEY    DAM 

DUNDEE    BARRETTS    FORD   BR 

2053 
2132 
2139 
2180 
235S 

MARTIN 

PERRY 

KNOTT 

FLOYO 

OHIO 

1   37  *e 
4   37    02 
1    37    25 
-   37    45 
3    37    33 

82  32 

83  07 
82    *8 
62    *7 
86   43 

1780 
650 
670 
450 

12 
13 
13 
2 
12 

C 
2 
2 
2 
2 

OWENSBORO   0AM   46 

PADUCAH   CAA   AIRPORT 

PADUCAH 

PADUCAH   SCS   NURSERY 

PAINTSVILLE 

6096 
6110 
6115 
6117 
6136 

DAVIESS 
MC    CRACKEN 
MC    CRACKEN 
MC    CRACKEN 
JOHNSON 

37    47 
37    04 
37    06 
37    04 
37    49 

87    08 
66    46 
68    37 
68   39 
82    48 

404 
410 
340 

620 

24 

20 

2 
12    3 
1    2    3 

C 
2 

DUNMOR 

2366 

MUHLENBERG 

3    37    05 

8  7    00 

610 

13 

2 

2 

C 

2 

2 

PIKEVILLE 

PINEVILLE 

PRINCETON 

RAVENNA    LOCK    12 

RICHMOND    E    STATE   COLLEGE 

6353 

638* 

PIKE 

BELL 

37    29 
36    45 

82  31 

83  42 

686 
999 

17 

*B 

12 

1    2    3 

2 

DUNV I LLE 

OYER 

EDDYVILLE    LOCK    F 

EDMONTON 

237* 
2391 
2**5 
2*69 

CASEY 

BRECKINRIDGE 
LYON 
METCALFE 

3    37    13 
-   37   43 

2  37    03 

3  37    00 

84  58 
66    13 
88    05 

85  37 

420 

13 

1 

10 

APR 

6575 
6679 
6805 

CALDWELL 

ESTILL 

MADISON 

37    06 
37    40 
37    44 

87    53 

83  57 

84  18 

529 

631 
1000 

50 
61 

9* 

36 
65 

1    2    3 

2 
1    2    3 

ELKHORN   CITY 

FALMOUTH 

FARMERS 

FLEMINGS BURG 

FLEMINGSBURG   POST   OFFICE 

2526 
2775 
2791 
2903 
2906 

PIKE 

PENDLETON 

ROWAN 

FLEMING 

FLEMING 

1    37    16 
5    36    40 
5   38    09 
5   38    25 
5   38    25 

82  21 
8*   20 

83  33 

83    43 
63    44 

792 
560 
668 
870 
750 

*7 

2 
66 

46 
29 
9 

2 

2 

1    2    3 

2 

C 

RUMSEY    LOCK    2 

RUSSELLVILLE 

RUSSELLVILLE    SUBSTATION 

SADIEVlLLE    2    SSW 

ST    JOHN    BETHLEHEM   ACADEMY 

7039 
7049 
7054 
7074 
7091 

MC    LEAN 

LOGAN 

LOGAN 

SCOTT 

HARDIN 

B 

37  32 

36    51 

36  50 

38  23 

37  42 

67    16 
86    53 
66    54 

84  34 

85  59 

384 
590 
576 

41 
56 

39 

6 
9 
56 

2 
1    2    3 

2 

C 
I    2    3 

FORD   LOCK    10 
FORDS    FERRY    DAM    50 
FRANKFORT    LOCK   « 

2953 
2961 

3028 

MADISON 

CRITTENDEN 

FRANKLIN 

4    37    53 

7    37    26 
*   36    13 

6*    15 
88    06 
64    52 

593 
356 

50* 

6 

69 

39 
25 

71 

2 
1    2    3 
1    2    3 

ST    MARY 
SALVISA    LOCK    6 
SALYERSVILLE 

SALYERSVILLE    2 
SCOTTSVILLE 

7096 
7121 
7129 

7134 

MARION 
MERCER 
MAGOFFIN 

MAGOFFIN 

8 

37    35 

37    56 

37    45 
37    45 

85   21 
84    49 

83    04 

83    04 

730 
520 
900 

900 

4 
40 
1* 

1 

AUG 

C 
2 

C 
2 

FRANKLIN   WATER   WORKS 
FREEBURN 

3036 
3046 

SIMPSON 
PIKE 

1    36    43 

1    37    3* 

86    34 

82    08 

691 

727 

2 

2 

7215 

ALLEN 

36    45 

66    12 

770 

6 

6 

1    2    3 

FRENCHBURG 

GEORGETOWN   WATER   WORKS 

GEST    LOCK    3 

GLASGOW 

GLENDALE 

3052 
319* 
3203 
3241 
3252 

MENIFEE 

SCOTT 

HENRY 

BARREN 

HARDIN 

5   37    57 

*  38    12 

*  36    25 
3    37    00 
3    37    36 

63    39 
8*    33 

84  53 

85  55 
85   55 

930 
880 
*90 
780 
700 

20 

3 
11 

2* 
2 

2 

2 
2 
2 
2 

SEBREE   WATER   WORKS 
SHAWNEE    STEAM   PLANT 
SHELBYVILLE    2   W 
SHEPHERDSVILLE 
SMITHFIELO    4   S 

7234 

7311 
7324 
7334 
7473 

WEBSTER 
MC    CRACKEN 
SHELBY 
BULLITT 
SHELBY 

37    36 

37  09 

38  13 
36    00 
38    30 

87    32 
86    47 
85    16 
85    44 
85   16 

360 
3  55 

825 

862 

62 
2 

12 
2 
6* 

10 

2 

2 
1    2   3 
1    2    3 

C 

GRANT    DAH   36 

GRAYSON 

GREENSBURG 

GREENSBURG   HIWAY    61    BR 

GREENUP    DAM   30 

3356 
3391 
3*30 
3435 
3443 

BOONE 
CARTER 
GREEN 
GREEN 
GREENUP 

7   36    59 
7    38    19 
3    37    15 
J    37    15 

7    36    37 

8*   *9 
82    57 
85   30 
65   30 
82    51 

506 
589 
636 
600 
540 

60 

28 
21 
66 

3 
34 

2 
12    3 
1    2    3 

2 

2 

SOMERSET    HIWAY   OEPT 
SOMERSET 
SOMERSET    1    N 
SPRINGFIELD 
tSTEARNS    2   N 

7507 
7508 
751C 
76  04 
7677 

PULASKI 
PULASKI 

PULASKI 
WASHINGTON 
MC    CREARY 

3  7    07 
37    06 
37    07 
37    41 
36   43 

84    35 

84    37 

84  37 

85  14 
84    29 

873 
1050 
1050 

738 

3 

11 

3 

11 
12 

OCT 

OCT 

c 

C 
1    2    3 

2 
2 

GREENVILLE    2   W 
MALEYS   MILL 
HARLAN 

3451 
3539 
3622 

MUHLENBERG 
CHRISTIAN 
HARLAN 

3    37    12 
3    37    03 
2    36    50 

67    12 
87    20 
83    19 

519 
7*0 
1200 

57 
2 

37 
11 

2 

FEB 

1    2    3 

C 
1    2    3 

SUWER   SHADE 

SUMMER    SHADE    SUBSTATION 

TATHAM   SPRINGS 

TAYLORSVILLE 

TOMPKINSVILLE 

7eoc 

7805 
792* 
7946 

METCALFE 
METCALFE 

WASHINGTON 
SPENCER 

36    53 

36  53 

37  52 

38  02 

85    43 
85    40 
65    09 

85    21 

489 

3 

3 

10 

5 

1    2    3 

2 

C 
2 

HARTFORD   6   NW 
HAZARD 

3652 

3709 

OHIO 
PERRY 

3    37    32 

*    37    15 

86    5* 
83    12 

B69 

19 

31 

C 

e06C 

MONROE 

36    4! 

85   41 

B99 

C 

HAZARD   WATER   WORKS 
HEIDELBERG   LOCK    14 
HENDERSON    <•    SW 
HERNDON 
HICKMAN    1    E 

3714 
37*1 
3762 
3796 
3816 

PERRY 
LEE 

HENDERSON 
CHRISTIAN 
FULTON 

*  37    15 

*  37    33 
7    37    *7 
2    36   ** 
6   16   3* 

63    11 
83    *6 
67    37 
87    3* 
89    10 

840 
663 

362 

20 
31 

3 

3 
38 

39 

9 

2 
1    2    3 

1    2    3 

C 
1    2    3 

tTOMPKINSViLLE    2 
TURKEY   CREEK    SCHOOL 
TYRONE    LOCK    5 
UNIONTOWN    DAM   49 
VALLEY    VIEW   LOCK    9 

806 
814* 
8171 
619 
8  24( 

MONROE 

TRiGG 

ANDERSON 

UNION 

MADISON 

36    4! 

36  4 

38  o; 

37  hi 
37     5 

65  41 

66  05 
84   51 
87    57 
84   26 

900 
350 

524 
358 

571 

11 
6 
39 

24 

*C 

2 
2 

2 
2 
2 

HlCKSVlLLE 

3621 

GRAVES 

9    36   48 

68    3C 

*4a 

B 

2 

2 

12    3 

C 
1    2    3 

VAN BUR EN 

VANCEBUR6 

VANCE8URG   DAM   32 

WAYNESBUBG   6    E 

WEST    LIBERTY   WATER   WORKS 

825C 
6254 

ANDERSON 

LEWIS 

37    58 
36    36 

69    10 
83    19 

550 

520 

3 

2 

3 

FEB 

2 
1    2    3 

HIGH    BRIDGE   LOCK    7 

3637 

JESSAMINE 

*   37    49 

6*    43 

- 

91 

825' 

LEWIS 

38    39 

83    21 

525 

1 

39 

1    2    3 

HINDMAN   SETTLEMENT    SCHOOL 

3699 

KNOTT 

*    37    20 

82    59 

loao 

~ 

5 

8486 

LINCOLN 

37    22 

8*   3* 

1215 

11 

2 

HOOGENVILLE   NAT    PARK 
HOPKINSVILLE    2    E 

3929 
3994 

LARUE 
CHRISTIAN 

3    37    32 
2    36    52 

85    4* 
67    27 

524 

57 

9 
97 

6551 

MORGAN 

37    5! 

83    15 

800 

' 

5 

12    9 

HYOEN 
INEZ 
IRVINGTON 

4093 
4134 
*16S 

LESLIE 
MARTIN 
BRECKINRIDGE 

4   37    IC 
I    37    52 
3    37    53 

83    22 
62    32 

86    17 

850 
638 
6*6 

2 
56 

IS 

2 
96 

2 
1    2    3 
1    2   1 

WESTPORT 
WILLIAMSBURG 
WILLIAMSTOWN 
WILLOW    LOCK    13 
WOLF    CREEK   0AM 

8567 
6706 

871* 
672* 

OLDHAM 
WHITLEY 
GRANT 

LEE 

38    2^ 
36    4* 

36  36 

37  3« 

65   29 
84    10 
64   34 

63    50 

475 
963 
943 
646 

56 

50 

3 
65 
50 
34 

2 
1    2    3 
1    2    3 

2 

JACKSON 
JEREMIAH 

*196 
*25; 

BREATHITT 
LETCHER 

*   37    33 

4    37    IC 

63    23 
82    5* 

696 

115C 

35 
IS 

2 
2 

880 

(USSELL 

36    5< 

85    09 

585 

5 

5 

12    3* 

KEENE    2   N 

4361 

JESSAMINE 

4    37    56 

84    36 

99( 

12 

2 

WOODBURY    LOCK    4 

es2 

BUTLER 

3 

37    1 

86    38 

504 

56 

2 

KENTUCKY    DAM 

*41* 

LIVINGSTON 

9   37    01 

68    1( 

363 

19 

2 

1 



_ 

J       1-BlG   SAND 

Y.       2-CU 

MBERLANOi       3- 

tBAXTE 
fBURDI 
TCLERW 
tSTEAfl 

GREEN,       *-KENTUCKY,       5-LlCKING, 
CHANGg_0 
R                                                               FORMER 
NE    2    NE                                               FORMER 
ONT    1    SSE                                          FORMER 
NS    2    N                                                  FORfCR 

6-MISSISSlPPI.       7-OHIO,       8-S 
F    NAHiS 

LY    BAXTER   HARLAN   WATER   WORKS   P 
LY   eUROINE    3    NE    PRIOR    TO   SEPTE 
LY    LIMESTONE    SPRINGS    PRIOR    TO 
LY   STEARNS    PRIOR    TO   MAY 

ALT,       9-TENNESSEE 

HI  OR    TO    FEBRUARY 

MBER 

AUGUST 

tTOMPK 

INSV 

I  LLE 

FORMER 

LY    TOMPKINSVILLE    TEL    OFF    PRIOR 

TO   C 

(CTOBER 

See   page   138   to 


t.R.P.C,    Chattanooga,    Tenn 
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